


ন্ষিভ্িিন্মোল ত্জী 


শারীরবিধান-তন্। 


প্বিবিধ ইংরাজী গ্রন্থ হইতে 


ডাক্তার এমহেন্্নাথ ঘোষ কর্তৃক 
পঙ্কলিত | 


সপ্তম সংস্করণ । 


লচি, পরিবর্ধিত ও সংশোধিভ | 





কলিকাতা । 
৮ নং কেনার নাথ দত্তের লেন, নিউ ব্রিটেনিয়। প্রেপে 
আবছুল গোঁফুর কর্তৃক মুদ্রিত । 


পট কপ পপ জা? 


[ £॥] 
এতদিন পর ফিজিয়োলজী-তত্ব শিক্ষার সুবিধা ঘটয়াছে ভখন তাহারা যেন 
কিছুতেই সংক্ষেপ শিক্ষায় তুষ্ট না থাকেন? কারণ ইহ! নিশ্চয় যে, খিনি যত 
ফিজ্িয়োলজী বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবেন তিনি তত বিখ্য।ত ও সুদক্ষ চিকিৎসক 
বলিরা পরিগণিত হইতে গাবিবেন। | 

:' মতপ্রণীত শারীর-বিধানতত্ব পুস্তক ২য় সংস্করণে: গ্রধানতঃ আ্যাস্‌ বি, 
গাউয়ার এবং ক্লীন্‌ (89৮, ৮০৩৫)১ [1917 ) প্রভৃতি শারীর-বিধান-তত্ববিব্‌ 
পঞ্ডিতদিগের প্রণালী অনুসারে লিখিত হইয়াছিল এবং উহাতে বিবিধ ইংরাজী 
গ্রন্থ হইতে উংক্ট উতকষ্ট চিত্র যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছিল । 

. ওওঁ৪র্থ সংস্কবণের শেষভাগে মূল গ্রন্থ ও অন্যান্য পুম্তক হইতে 
,ফিজিয়োলভী বা শারীব-বিধান-তত্ব সম্বন্ধার যাবতীয় অবশ্য, জ্ঞাতব্য বিষয় 
গুলি ছাত্রবর্গের পরীক্ষাব স্থুনিধার্থে গ্রশ্নোন্তরচ্ছলে সন্নিবেশিত কর 
হইয়াছিল। "কোন গ্রন্থ বিশদভাবে না লিবিলে ছাত্রদিগের সু শিক্ষা 
হয় না ইহা বেরূপ পত্য : সেই গ্রন্থের সারাংশগুপি সরল ভাষায় ও অল্প 
অল্প কথায় গ্রশ্টোত্তবচ্ছলে সাজাউন্ন না দিলে ছাত্রবর্গের পবীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হইতে বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় 'মেইরপ মত্য কথা”। বাস্ত্ক থাঙ্গাল! 
ক্লাসের ছাত্রবর্গ যেরূপ অল্প শিক্ষিত হইয়া দেহ-তত্ব ও চিকিৎসা তত্ব প্রতৃতি 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন এবং যে অল্পকাল মধ্যে তাহাদগকে উক্ত বিষয়গুলির 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হয়; তাহাতে তাহাদের মস্তিষ্স্থিত' মোটামুটা ধুসর 
পদার্থের দ্ব'রা উক্ত গন্ভীব.ও কঠিন বিষয়গুলির' সম্যক ধারণ! অপস্ভব হইয়া 
পড়ে। তাহার! কেবল বড় বড় পুস্তক পড়ির। পরীক্ষকদিগের কিরূপ 
প্রশ্ন হইবে উহ যেরূপ ভাল করিস্তা বুঝিতে পারেন না সেইরূপ বড় বড়' 
গ্রন্থ পাঠ করিয়! পরীক্ষার সমর সেই পুস্তকেব কোন্‌ কোন্‌ অন্যাবশ্াকীয় বিষয়- 
গুলি স্মরণ রাখিস প্রশ্নেত্ব লিখিতে হইবে. উহাও ভুলিয়! গিয়া থাকেন। 
একারণ, আমি শারীর-বিধান-তত্বেব ৩য় ৪র্থ ও ৫ম সংস্কবণে ছাব্রদিগের পরীক্ষণ 
দিবার সুবিধার্থে পুস্তকের শেষে আবশাকীয় বিষয়গুলি প্রপ্নোত্বরচ্ছলে 
লন্গিবেশিত করিয়াছিলাম। ৃ 

ঘষ্ঠ সংস্করণে আমি ফিজ্রিয়োলজীর গ্রাশ্নোত্তব-পুস্তকের কলেবর অনেক বৃদ্ধি 
করিয়াছি ।. অর্থাৎ ফিজিয়েললীর প্রত্যেক অধ্যায়ের মত্ত আবঙ্থকীয় 


[«) 


বিষয়গুলি গ্রাঙ্গোত্তর ভাবে সাজাইদা] দিয়া এবং সেই গ্র্গুজির ভাঁবার্থ 
ঈতরাজিতে লিখিয় ছাত্রদিগের পরীক্ষা দিবার বিশেষ স্থৃবিধ। করিয়াছি; অর্থাৎ 
পরাক্ষার সময় পরীক্ষক ইংরারজিতে গ্রশ্ন করিলেও তৎক্ষণাৎ ছাত্রগণ প্রঙ্থ 
বুঁঝিয়া উহার উত্তর লিখিতে বা বলিতে পারিবেন। 

" বেঙ্গল, বের এবং উড়িষ্যার যাবতীয় মেডিকাঁল স্কুলের ফিজজিয়োলজীর' 
ভূতপূর্বব এবং বর্তমান অধ্যাপকগণ আমার ফিজিয়োলজী পুস্তকখানি ছাত্রবর্গের 
বিশেষ উপযোগী হইয়াছে বলিয়! যে সমস্ত মন্তব্য গ্রকাশ করিয়াছেন ভজ্জন) 
আম তাহাদিগের নিকট চিরবাধিত হইয়াছি | 


সগ্ডমনংক্ষরণ | 


আমার পুন ৬পিতৃদেবের “ফিদ্িয়োলজী বা "শরীর বিধান “তত্ব”এর 
. সগ্ুম সংস্করণ বাহির হুঈল। ষষ্ঠ সংস্কবণ নিঃশেষিত হইবার পর সপ্তম 
সংস্কবণ প্রকাশ্শে বিলম্ব হইব গেল বলিয়৷ আমরা পাঠকগণেব নিকট ক্ষমাপ্রার্থী 
মার পরম পুজনীয় পিতৃদেবের হঠাৎ পরলোকগমনে আমি শোকাভিভূত 
হইয়! পড়ি! ছিলাম সেই জন্যও আমার শাবীরিক অনুস্থতাবশতঃ পুস্তক গ্রকাশে 
অযথা বিলম্ব হইল। কাগজের ছুশ্প্রাপ্যতাও্ বিলঙ্কেন অন্যতম কারণ । আশা 
করি পাঠকবর্গ আমাদের ক্ষমা করিবেন। ৬পিতৃদেব প্রকাশিত সংস্করণপ্ুলি 
যেক্ধূপ সাধারণের দৃষ্তি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল বর্তমান সংস্করণও সেইরূপ 
করিলে ক্কতার্থ হইব। 


কগলের মূল্য ছিগুণ বাদ্ধত হইলে ও পাঠকএণের সহানুভূতির উপর নির্ভর 
ক্রয়! আমর। পুস্তকের মূল্য নম/নই রাখিলাম? 


ভাগ্যহীন 


জ্রীশচীজ্জ নাণ খোৰ। 


সূচীপত্র । 


যিষয় 


ুষ। শরীরের রাঁলাগনিক উপাদান 
মনুষ্য শরীরের গঠনোপযোগীী উপাদান 
প্রধান গ্রধান তত্ব ষথা__-এপিথিলিয়াম্‌, পিগমেণ্ট, 
* সংযোগতস্, গ্রন্থি-তন্ত চর্বজাতীয়তন্ত, 
উপাস্থি, অস্থি, পেশী এবং ত্বক বিবরণ 
রক্তের বিবরণ রা 2 
রক্তাধার, কত বাহী নাড়ী ও রক্ত সঞ্চালন না 
লিম্ফাটিক নলীদিগের বিবরণ 
শ্বাসক্তিয়। রঃ রঃ 
ভক্ষ্য দ্রব্য বা খাদ্য এ 
পরিপাক হিয়া 2 
পোষণ ক্রিয়া ০ 
জীব শরীরের উত্তাপ 
সাধারণ নিঃসয়ণ প্রক্রিয়া ৯১ ৪ 
নলীশৃন্ত গ্রস্থিব বিবরণ তত রঃ 
সুত্গ্রন্থি ও উহার নিংসরণ  -.১ রিং 
ফুস্ফুদ্‌ ত্বক ও মুতবন্ত্র তুলনায় সমালোচন 
: স্গায়ু বিবরণ *** রঃ 
বিবিধ চৈতন্যের ব্যাধ্যা এ 
দর্শনেজ্িয়ের বিবরণ রঃ 6 
অবণেক্ট্রিয়ের বিবরণ *১* রন 
স্রাণেজিয়ের বিবরণ নি ১১০ 
স্বাদেজিয়ের বিবরণ 


১৯৬ 


৬০৬ 


গৃষঠা 


৬---১১ 


১২৫২ 
€২--৬৭ 
৬৭-_১২৬ 
১২৬--১৩৬ 
১৩৭--১৬৯ 
১৭০--১৯৮ 
১৯৮-7 ২৮১ 
২৮১ ২৮৭ 
২৮৮-7২৭৯৬ 
২৯৬---৩৯২ 
৩৯২--৩০৭ 
৩৪৮---৩২৫ 
৩২৩--৩২৬ 
৩২৬-৮৩৮৯ 


৩৮৯--৩৪৯১ 


- ৩৯১-৪০৩ 


৪০৩--৪০৯ 
& 
৪৬৯-৪১৩ 


৪১০৮৪ ১২ 


বিষধর পৃ 
স্পশেক্িয়ের বিবরণ ৮৮ 8 নং ৪১২--৪১৩ 
স্বর ও বাক্য 2৪৯ কত ১০ ৪১৩--৪১৫ 
জন্ম বিবরণ . 2 হন র্ ৪১৫-_৪৩১ 
স্তন গ্রন্থির বিবরণ রঃ ড় রে '8৩১_-৪৩২ 
বীচি বা অণ্ডকোষের বিস্রণ *** ই টি ৪৩৩ --৪৩৪ 
প্রসব বিবরণ ৯ রী ৪ ৪৩৫-__-৪৩৭ 


আানৰ জীবনের শ্রেণীবিভাগ রর ৫ ৪৩৭-_,৪৪* 





চু ছাত্রবর্গকে বিশেষ নিবেদন এই যে প্রশ্নোত্তজ পুস্তকে যেখানে 
এখানে মূল গ্রন্থের পত্রাঙ্কের উল্লেখ আছে উহা! ঠিক নাই স্থৃতরাং তীহারা 
পন্রাঙ্ক অনুদদ্ধান না কবিয়। সেই সেই বিষয়ের অধ্যায়ে (01১9667) অন্থসক্কান, 
করিলে সকল বিষয় জানিতে পাঁরিবেন। 


ফিজিয়োলজী 


জীবিত তি দেহতন্ত। 


্ মনুষ্য শরীরের রাসায়নিক উপাদান | 


০1যা2৫10৭, 0০৮50951710 0৪8 গাছ নতঘএ 300, 


৬৯টি শুক্র পদার্থের মধো মনুষ্য শরীর নিম্নলিখিত ১৬ প্রকার হুশ্ম পদার্থ 
€ [0160)61)6) দ্বারা প্রধানতঃ নির্মিত হইয়। থাকে । বথা £-- 


অক্সিজেন সালফার সোডিয়ম্‌ সিলিকন 
হাইডোজেন. .ফন্ফরাস্‌ * *পটাসিয়ম্‌ ফ্রুয়োরাইন 
কার্বন ক্লোরিন মেগনিসিয়ম্‌ লিথিয়াম্‌ 
নাইট্রোজেন ক্যাল্সিয়াম্‌ আয়বণ মান্গানিজ, 


এই ১৬টা পদার্থের মধ্যে ৩টা প্রায় কাহারও সহিত মিশ্রিত থাকে না, 
অর্থাৎ উহাদিগকে শ্বাধীনভাবে থাকিতে দেখ! যায় যথা £_অক্িজেন € 0%%- 
899 ) বাম্প ফুসফুস মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং ইহাকে শরীরের যাবতীয় তরল 


পদার্থ মধ্যে পাওয়া গিয়া থাকে । নাইট্রোজেন ( 10986) ) বাম্পও শরীরের , 


তরল পদার্থে দ্রব হইয়৷ অবস্থিতি করে। ভক্ষিত দ্রব্যের বিগলিত 'অবস্থায় পরি- 
পাক সম্বন্ধীয় নলীর ( 21তম? 089) ) ভিতর হাইডেোজেন ( [0 
£৪% ) বাষ্প উৎপন্ন হইয়া! থাকে ।* 

উপরোক্ত.১৬ প্রকার পদার্থ পরম্পরে বিবিধ পরমাগুতে মিশ্রিত হই 
শারীরিক বিধানোপাদান ব! তন্ত €(71950৩ ) মধ্যে অবস্থিতি কবে; ত্য 
(১) লবণ (0810705 ০£ 9০৫19) এবং ইউরিয়া (07০) প্রভৃতি কতকগুনি 
সামান্ত পদার্থ (০৭19১ 0£ 38019₹ 0০7779510০0 )$ আর (২) এল্বুমেন 
প্রভৃতি কতকগুলি জটিল পদার্থ (7০99155 ০ ০০0111৩7 00305:600 ) 
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প্রথম শ্রেণীর পদ্ার্থদিগকে ক্রিষ্টালবেড় (01550511014 ) কহে। ইহার! 
শরীরের যাবতীয় যন্ত্রের ভিতর দিয়া বহি্গত হইয়া,.যায়, এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর 
পদ্দার্থদিগকে কৌলয়েড (0০911910 ) কহে, ইহারা শরীর ধারণোপযোগী বিবিধ 
তত্ত (701550 ) নির্মাণ করিয়া থাকে । 

ঘ্ী সকল স্ম্ষ্ম পদার্থ আবার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীভূক্ত হইতে পারে যথা £- 

৯ ইন্অর্গ্যানিক পদ্দার্থ (17001081710 টে 

২। অগ্্যানিক পদার্থ (0188770)। 

৩। কার্কো-হাইডেটস অর্থাৎ শর্করা (58গ্থা )জাতীয় পদার্থ। 

৪।" হাইডে-কার্বন্ল্‌ অর্থাৎ চর্ধ্বি ( ম80% ) জাতীয় পদার্থ 

৫1 এল্বুমিনাস অর্থাৎ প্রোটিড. পদার্থ ( 10901010009 )। 

৬। এল্বুমিনয়েড্‌ অর্থাৎ জিলাটিন্‌ 05619677959 ) জাতীয় পণ্ণার্থ । 

ইন্অর্গ্যানিক € ০7 ব100৫67০95 ) জাতীয় পদার্থে নাইক্রোজেন 
থাকে না, অন্ঠান্ত পদার্থ যাহা দৃষ্ট হয় উহাদের পরমাণুও কম 'কম। এই 
শ্রেণীর মধ্যে জল, অল্প, ক্ষার এধং লবণ জাতীয় পদার্থ প্রধান। 
05/5697, 20195, 85১৪১ ৪2৭ 55165) 

জল |-_শরীরের ১০০ ভাগের মধ্যে ৭ ভাগ জল; জল থাকাতেই 
যাবতীয় তক্ষ্যদ্রব্য শরীরাভ্যস্তরে দ্রবীভূত হয় এবং যাবতীয় পদার্থ দেহ হইতে 
বহিষ্কত ইয়। দত্তের এনামেল নামক পদার্থে শতকরা! ২ ভাগ জল এবং ১০৯ 
ভাগ লালার ভিতর ৯৯৫ ভাগ জল দৃষ্ট হইয়! থাকে ইত্যাদি । 

অক্্লের মধ্যে: 

১। হাইডে, শক্রোরিক এসিড € 17447695 ৪০10 )। ইহা পাকাশয়- 
রস (85010 ] 07০৪) মধ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করে, এবং শরীরের অন্ঠান্ত 
ত্ত অথবা রসমধ্যে ইহা ক্ষারের (2109116১ ) সহিত মিশ্রিত হৃইয় থাকে । 

২! কার্ধনিক এসিড--€ 0৪1৮০০1০ ৪5০0) ক্ষার জাতীয় পদার্থের 
€ ১4965 ) সহিত মিশ্রিত হইয়া রক্ত, দত্ত ও অস্থিমধ্যে অবস্থিতি করিয়া থাকে । 

৩। ফসফোরিক্‌ এসিড € 01705017070 5010 )__ক্ষারজাতীয় পদার্থের 


সহিত শ্িশ্রিত হইয়। দৃত্তে, অস্থিমধ্যে, রক্তকণায় এবং মস্তিষ্কে থাকিতে দেখা 
ধায়। পু 


০1761110417 5০985951070 0 হচাতি ৪০৬, 


৪। সালফুরিক্‌ এসিড (58191071080) ক্ষারজাতীয় পদার্থের সহিত 
মিশ্রিত থাকিয়! শোণিত, সিরাম এবং গারীরিক অন্তান্ত রস নিঃসবণ (5০০:- 
1100 ) মধো দুষ্ট হইয়া থাকে। | 

৫) হাইঈডে ফু য়োবিক্‌ এসিড (77019280206 808) ক্ষারের, সহিত 


অস্থি ও দন্তে দৃষ্ট চয়। র 
৬। দিলিসিক্‌ এসিড (31100 7০0.) ক্ষাবের সহিত লোম ও ত্বকে 
দৃষ্ট হয়। ৰ 


্ষারজাতীয় ৪ পদার্থের মধ্যে 2. 

১। সোভিয়ম্‌।--€ 9০৫101% ) শারীবিক তত্ত ও বস দধ্যে দৃষ্ট হয় । 

২। পটা্গিয়ম্‌ লি চ০175৭10010 ) পেশী, লালা, বন্কণা, ্নাযুতত্ক' ও. 
যাবতীয় ্লিঃস্ৃত রসে পাওয়া গিয়া থাকে । 28 

৩। এমোনিয়ম্‌।-(1007010111)) পাৰাশয় রস, মুত্র ও লালায় 
পাওয়া ষায়। 

৪1 ক্যাল্সিয়ম্‌।-04351081) ) অস্থি, দন্ত এবং শধীরের তরল, পদার্থে 
পায় গিয়া থাকে । রর র্‌ 

৫। ম্যাগনিসিয়স্‌।-- 818076গণ) ) ক্যাল্পিয়াম্‌ পদার্থেব সহিত দৃষ্ট 
হইয়। থাকে । 

অর্গানিক. ি10০৪৩০০৪৪) পদাত্থব সংখ্য! অনেক, উহ্থারা এল্‌- 
বুমেন ঘটিত পদার্থ হইতে উতপন্ন হইয়া থাকে, এবং উহাদের মধ্যে নাইটো জেন 
থাকে । স্ঙ্র পদার্থ সকল বেশী বেশী পরমাণুতে পরস্পর মিশ্রিত হইয়া অর্গ্া- 
নিক পদার্থ স্থজন করে। নিষ্নলিখিত পদার্থগুলি এই শ্রেণীভুক্ত যথা-ইট্রু 
রিয়া, ইউরিক-এসিভ, জ্যান্থিন, হাইপোজ্যান্থিন, . হিপুরিক্‌ “এসিড, ক্রিয়েটন, 
ক্রিয়েটনিন, ল্যাকৃটিক-এসিড,,ইঈপ্ডিকান, লিসিথিন, নিউরিন, সেরিক্রিন, লিউ- 
সিন্‌, টাইরোসিন্‌, কলেষ্টরিন । 

১। ইউরিয়! (0768) গ্রত্রাবের প্রধান পদার্থ ।- এতদ্যাতীত, রক্ত, 
লিক্ষ এবং যরৎ মধ্যে অল্প ইউরিয়া দুষ্ট হয়ঃ, এবং ব্রাইটস্‌ রোগের ( পরিণত 
অবস্থায় শরীরের যাবতীয় তরল পদার্থে (10145) ইউরিয়ার ইঘধিক্য 
হইয়া থাকে। 
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২। ইউরিক এসিড ( [070 ৪০74 )--সোডা, পটাস অথধ। এমোনিয়ার 
সহিত মিশ্রিত হইয়া মৃত্রে, প্ীহায়, যক্ৃতে, .বাঁতরক্তে এবং মৃত্রাশ্মরীতে পাওয়া 
গিয় থাকে। সর্পের ১০* ভাগ মৃত্রে ৯ ভাগ ইউরিক এসিড বর্তমান থাকে । 

২$ জাস্থিন্‌ (2800770 )- মুত্রে, প্রীহায় ও পেশী মধ্যে অবস্ঠিতি করে। 

"৪1 হাইপৌজ্যান্থিন (0১০০৯570017) প্রীহা ও পেশীতে এবং গিউকি- 
মিয়া রোগের মৃত্রে দুষ্ট হইয়া থাকে । 

৫। হিপুরিক এসিড (17109800৪০৫ )-তণ ভোজীর মূত্রে এই 
পদার্থের আধিক্য দেখা যায়। 

৬। প্রিয়াটিন (7759617)মাংসে দৃষ্ট হয়। 

৭। ক্রিয়াটনিন্‌ ( 6৩৪৪01 )--নামক এক প্রকার ক্ষ/।র পদার্থ মুত্রে 
ও মাংশপেশী মধ্যে দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 

৮। ল্যাকটিক্‌ এসিড (1:9০ ৪০1৫ )--টক ছৃক্ষে এবং অন্রবহানলীর 
মধ্যে দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৯। ইন্ডিকান্‌ (11701589 )-_মৃত্রে পাঁওয়। সায়। 

১০। লিসিথিন (1:০010719 )-মস্তিক্ক, ভিত্বকুহ্থম, পয, রক্ত, ও পিত্তে 
পাওয়া যায়। 

১১। সেরিব্রিন ও নিউরিন্‌ (06190717,60117)- মস্তিষ্কে পাওয়া যায় 

১২। লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ (1520001) লা 7081) )- একত্রে 
প্ীহায়, যরতে ও ক্লোমযন্ত্রে (91707585 ) দেখিতে পাওয়া! যার । আগুলালময় 
পদার্থের রূপাস্তরে লিউশিন উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

১৩। কলেহীন, (01১0165077 )-_রক্ত, পিত্ত এবং আাষু তত্ততে পাওয়া 
গিয়া থাকে। 

কা্কের্বাহাইভে উস (0৪১০74185 )। এই শ্রেণীর মধ্যে (১) 
দ্রাক্ষাশর্করা, ২) মণ্টোষ, (৩) ছুপ্ধশর্করা, (8) ইনো সিট, (৫) গ্লাইকোঁজেন এবং 
৮). ডেকস্থীন, প্রধান। 

১১ ভ্রাক্ষাশর্ক্। (07805 988৭: )--রক্তে, মৃত্রে এঘং অগ্নবাহীনলী 
(75117601215 ০8091) মধ্াস্থিত ভক্ষিতদ্রব্যে দেখিভে পাওয়া যায়। 

২। মপ্টোষ (1121005৩ )7-ইহাও এক প্রকার শর্কর! জাতীয় পদার্থ । 


0104 09829910থ 0৮ গতি 800%, ৫ 








ও। ছুগ্ধশর্করা (11116 58891 ) ছুগ্ধে পাওয়া যায় । 

৪1 ইনোসিউ (19০9: )- ইহা গ্লীহা, যত এবং মন্তিফে পাওয়া যায় ) 
ইউরিমিয়া রোগের মূর্ত্রে ইহা ধৃষ্ঠ হইয়া থাকে । 

৫। গ্রাইকোজেন ( 219৩০890 )-_ইহা যরুৎ, শ্বেতরক্ত কণা ও প্লেসে্ট। 
প্রভৃতি স্থানে পাওয়। গিয়! থাকে । | 

৬। ডেক্ীন্‌ (109২775 )- ইহাও শর্করা জাতীয় পদার্থ, অন্নবহানলী ও . 
রক্ত মধ্যে দৃষ্ট হই থাকে 1 ৃ 

হাইড়ে-কার্রন্স (07/7০০-১০৭৩ ০7 7409) এই শ্রেণীর মধ্যে 
্ীয়ারিন্‌, পামেটিন্‌, ওলিকিন্‌ এবং গ্লিসিরিন্‌ প্রধান। 

এলবুমিনান্স, পদার্থ বা প্রোটিস (21901710003 0৮ 07০01205 )-_ 
শরীরের যাঁবস্তীয় তন্ত ও তরল পদার্থে ইহারা অবস্থিতি কবে! ইহারা ৪ ভাগে, 
বিভক্ত যথা £__ 

১।  এল্বুমিন্‌ ৩। ফাইব্রিন। 
২। গ্রবুলিন্‌। 81 পেপটোন। 

১৭. এল্বুমিন (41650017)- দুর গ্রকার, অগ্ড ও সিরাম এল্বুমিন, ইহ 
অন্তান্ত আকারেও দেহ মধ্যে অবস্থিতি করিয়৷ থাকে, যথা-_ক্ষার-এল্বুমিন, 
কেজিন এবং এসিড-এল্বুমিন্‌। 

২। গ্রবুলিন্‌ ( 0199110 )-_-এই শ্রেণীর মধ্যে গ্লবুলিন্‌, পেরাপবুলিন্‌, 
ফাইব্রিনোজেন, মায়েসিন্‌ এবং ভাইটেলিন্‌ নামক পদার্থ প্রধান । 

গ্রবুলিন্‌ (01০)9110 ) ফাইব্রিন প্রস্তুত করিতে পারে না। 

ক। প্যারাগ্নবুলিন্‌ (27581958117 )। ইহা শ্বেত রক্ত কণায় এবং 
পিরামে দৃষ্ট হয়, ইহা মুস্ক প্রভৃতি রসে মিশ্রিত হইলেই ফাইব্রিন নির্মাণ 
করে। 

খ। ফাইব্রিনোজেন (010100697)-- ইহ! রক্তে, পেরিকারভিয়াম (হ্বৎ- 
বেষ্ট) প্রা (ফুসফুল আবরণ ) এবং হাইডে.সিলের ( টিউনিকা ভেজাইনেলিস্‌ 
নামক বীচির আবরণে জল সঞ্চয় ) রসে ৃষট হয়| 

গ। মায়োসিম্‌ (15০51 ) মৃত ব্যক্তির পেশীতে দৃষ্ট হয়। 

ঘ। ভাইটেলিন্‌ (15111 ) ডিঘকুন্থমে (015 ) দুই হয়। 
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৩1 ফাইত্রিন (01৮:7 ) টাটকা রক্ত কাটি দিয়! নাড়িলেই ইহা প্রস্তত 
হয়! থাকে। 
৪। € ৮০০০৩ ) অর্থাৎ পাকাশয় মধ্যে পরিবন্তিত এলবুমেন | 
'এলবুমিনয়েড অথব1 জিলাটিন ঘটিত পদার্থ (/১1৮০111013 ০৫ িত1৪- 
[7009 )। ইহাকে অনেক প্রকার তন্ততে ৃষট হইয়া থাকে । ইহাদের মধ্যে 
0) মিউসিন্‌ (২) জিলাটিন্‌ (৩) কপ্ডিন ও (৪) ইলাষ্টিন প্রধান। 

১। ' মিউসিন্‌ (710০30)-_ইহা ভ্রণের সংযোগ তত্ব (0০009০0৮৩ 
£13906 ) এবং পেশীর কণার (500) মধ্যে দৃষ্ট হয়, এতদ্বাতীত, শ্লেম্মা, লালা, 
পিত্ত এবং অশ্নরসে পাওয়া গিয়া থাকে । 

২। জিলাটিন্‌ (361701))--ইহ! দ্বার! উপাস্থিৎ (0510158০) নির্দিত হয়। 

৩। ইলাষ্টিন (2:1850)-_ইহা দ্বারা সাবফ্লেভা (75-5918৮2) প্রভৃতি 
বন্ধনীর পীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক সুত্র নির্মিত হইয়া! থাকে। 


মনুষ্য শরীরের গঠনোঁপযোগী উপাঁদান। 


57000170101, 091150951710 8 ০0 হা 
লা 99705, 


শবচ্ছেদ করিয়! দেখিলে দেখিতে পাই ষে, মনুষ্য শরীর ভিন্ন ভিন্ন অংশে 
বিভক্ত যথ| £__অস্থি, পেশী, মস্তিষ্ক, হংপিও, ফুসফুস ও অন্ত্র ইত্যা্দি। আবার 
এই সকল যন্ত্র অণুবীক্ষণ দ্বার! সুশ্প্নরূপে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে উহারাও 
বিবিধ প্রকার ততন্তুতে (77559 ) নিন্দিত, যথা £_-সংযোগতন্ব, এপিথিলিয়াল 
তত্ত, স্নায়ৃতত্ত, পেশীতত্ত ইত্যাদি (00107605৬5১ 8010091121, 10275008270 
10705010191 095069 )। 

জধতত্ব (21010105 )আলোচন! দ্বার! আমর! অবগত হই ষে, শারীরিক 
পুবতীয গঠিত পদার্থ গুথমে এক্কটি ক্ষুদ্র ভিন্ব (0৮012 ০7 ৪. 10700 ০1০৩1]) বা 
কোষ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে ; আবাঁর,ইহ। দেখিতে পাই যে,প্রত্যেক তত্রও 
এই ক্ষুত ক্ষুদ্র কোষ হইতে জন্ম হুইয়া থাঁকে, স্থৃতরাং আমরা এই সিদ্ধান্ত 


১০০৮01০0215 99110 যে ০৮ শত 890, 


, করিতে পারি যে, শরীর গঠনোপযোগী যাবতীয় পদার্থের মধ্যে ফোষই (091). 
প্রথম ও প্রধান। এই. কোষদিগের স্বভাব ও ক্রিয়াদির আলোচন! করাই 
শরৌর-বিধান বিধ্যার € ঢা ০00 12105510108 ) এক মাত্র ও প্রধান 
উদ্দেশ্য। 

কোষ (০০। )1 তা ইহা! কেবল কতকটা প্রটোপ্লাজম্‌ নামক এক 
প্রকার স্বতঃকারী পদার্থ বিশেষ, তযাধ্যে কোববর্ধনশীল মূল ব। অস্কুর (70০11) : 
ৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 

এই প্রটোপ্রাজমূ এলবুমিনয়েড জাতীয় পদার্থ, কিন্তু প্রকৃত এলবুমেন 
হইতে ভিন্ন । ইহা দেখিতে অন্ন তরল, এবং ইহ! ছুই প্রকার আকার ধারণ 
করিয়া থাকে*্যথা ঃ -হায়ে্লীইন এবং গ্রানথলার (7791105 9100 01508190 
প্রটোপ্রাজম, প্রথম প্রকার প্রটো! স্বচ্ছ, দ্বিতীয়টা অন্ন কৃষ্ণবর্ণের দেখায়। 

প্রটোগ্লাজমের ক্রিয়া তিন প্রকার যথা :--€১) ইহার গতিশক্ভি আছে, 
(২) ইহা দ্বার পোষণ কাধ্য হয় এবং (৩) ইহার দ্বারা নুতন কোষের জন্ম 
হইয়া থাকে। 

১। গতিশক্তি 01০৮০০)- প্রটোর যে গতিশক্তি আছে তাহা শ্বেত- 
রক্তকণা দেখিলেই বুঝা যায়। এই গতি আবার ছুই প্রকার; (১) ফু, য়েপ্ট 
বা চালিত ( ঘ10৩0)৮), অর্থাৎ প্রটোর ভিতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত পদার্য সকল 
সর্বদাই চলিতে দেখা যায় এবং গ্রটো সর্বদাই আপন আকৃতি পরিবর্তন করিয় 
থাকে। (২) সিলিয়ারী বা লান্গুল সদৃশ পদার্থের দ্বারা গ্রটোর গতিবিধি 

* হুইস। থাকে, অর্থাৎ কচ্ছপের খোলার ভিতর হইতে যেরূপ মুখ, হাত ও পা 
বাহির হয়, গ্রটোরও সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়৷ থাকে । এ | 

২। পোষণ ট৪70০7)। ইহা সাধারণ-পোষণ ও নিঃসরণ ক্রিয়া 
বর্ণনকালে বিশেষরূপে বর্ণিত হইকে। | 

নৃতন কোষের জন্ম বিবরণ বর্ণন! করিবার পুর্বে প্রথমে পুরাতন কোষের 
গঠন প্রণালী সংক্ষেপে আলোচন। কর! কর্তব্য | 

ক। কোষ প্রাচীর (001) %৪1১ কোষের প্রাচীর অবশ্য শয্যা" 
জনীয় নহে। তবে কোন প্রটোগ্লীজমের চতুর্দিকে সেই প্রটে। হইতেই ক্রমে 
ক্রমে এক শন্ত, আবরণ উৎপন্ন হইয়| থাকে। . এই প্রাচীর বা; বিলী শ্বচ্ছ 
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, গঠন রহিত, ও নমনীয় ইহার মধ্য দিয়! তরল পদার্থ অনায়াসে যাতায়াত করিতে 
পারে। ত" 

খ। কোষ-পদার্থের 0০৩1 ০০০০76)নাম প্রটোপ্লাজম্। ইহ! এক 
প্রকার স্বতঃকারী্‌ জীবনী পদার্থ, ইহা স্থান বিশেষে নানাপ্রকার আকার ধারণ 
করে ) যথা £__চর্ষিব কোষে (৪৫ ০৩1) চর্বি জাতীয় প্রটোগ্লাজমূ. গ্রস্থিকোষে 
€ 01570 ০1] ) রঙ্জিল প্রটো এবং পিগমেপ্ট কোষে ( চ18700 ০1] ) রঙ্গিল 
প্রটোপ্লাজম্‌ দৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার, প্রটোপ্লাজম্‌ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়াও 
থাকে যথা £-_চর্ম্নকোযস্থিত প্রটে। ক্রিয়াটিন এবং রক্তস্থিত প্রটো হিমোগ্লাবিত্‌ 
রূপ ধারণ করে ইত্যাদি । 

গ। কোষবর্ধ নশীল মূল (00161) 1 ইহা অতি সুক্ষ ও স্বচ্ছ 
পদার্থ এৰং প্রটোপ্লাজম্‌ নামক জীবনী পদার্থের অংশ) ইহাই কোষের অঙ্কুর 
ত্বরূপ। কারণ ইহ! বিভক্ত হইয়া নৃতন কোষ নির্মাণ করে। অঙ্কুরের 
(78167) ভিতরও আবার ক্ষুদ্র অঙ্কুর (ব ০1০1) থাকে। 

৬। জন্ম (6:০০০০০৪ )। কোষের (০611) জীবন অতি 
্বপপ, সদাই উহার ক্ষপ্ন ও মৃত্যু হইয়া থাকে সুতরাং উহাদের পুনজন্ম 
আবশ্তক। প্রটোপ্লাজম্‌ অঙ্কুর বিভক্ত হইয়া স্বতন্ত্র কোষ নির্বাণ করিয়! 
থাকে। ূ 

এই কোষ বিভাজন-প্রণালী অনেক গ্রকার। তন্মধ্যে এই কয়েকটা 
প্রধান। 

(১) প্রট্যোপ্লাজম্‌ কোষমধ্যে থণ্ড খণ্ড হইয়। ( 98870678007) 
স্বতন্ত্র কোষ নির্মাণ করে। ডিঘ্ব-কোঁষের (0৮৪7) বিভাজন এই প্রণালীর 
অন্তরগত। 





ক 110, 7, 
(২) প্রটোগ্রাজম্‌ একেবারে দ্বিখণ্ড হইয়া (2491811155600 29 


ওপ1000ঞ 0০08129910৭ ০ গা 800, শে 








185100 ) অথবা! কো ষবর্ধনশীল"মূল বিভক্ত হইয়া! কোষের বৃদ্ধি করে; রজত, 
কোধের বিতাজন (81০00 ০1] 01578197 ) এই প্রণালীর অন্তর্গত । 


9৪ ৪96৪৪ 


1716. 2, 
(৩) কোষ মধ্যেও এরূপ বিভাঙন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, € 5:০৫০০6০০8৪ 
533100 ), কিন্ত যাবতীয় নৃতন কোষের 'এক সাধারণ আবরণ থাকে ; উপান্ছি 
কোষ বিভাজন (0৭:60188০ ০৩11 ৫11919).) এই প্রণালীর অন্তর্গত । 


কোষের ক্রিয়া আলোচনা কেরাই শীরীরবিধানতত্ব। অতএৰ 
প্রত্যেক যত বর্ণনার স্থলে উহাদের ক্রিয়ার আলোচনা হইবে ! 

কোষের ক্ষয় বা মৃত্যু ছই প্রকাবে সম্পন্ন হয়, (৯১) ছি'ড়িয়! 

যাওয়া বা ঝরিয্ পড়া €(1681021)1051 20153100 ) যথা £--মুখ ও অগ্্র 
প্রভৃতির গাত্র হইতে প্রথমে শ্লেম্স! (011০99) ঝরিয়া পড়ে, পরে এপিথিলিয়াল 
কোবও ঝরিয়! যায় অখব| ত্বকের উপর খোলোস উঠিয়া! থাঁকে ইত্যাদি। 

(২) কোষের রালায়ণিক রূপান্তর (০0০০7101 09050ি1০। 
189000 ) অর্থাৎ ফোষ মধ্যশ্থিত পদার্থের অপরুষ্টতা (1)88906180100 ) 
হইয়া থাকে যথ! £-_ 

১। মেদাপৰ্ইতা । অর্থাৎ কোঘ সমুহ চর্বিজাতীক্ .পদার্ধে পরিণত 
হইরা পড়ে যথা £-দুগ্ধের স্থানে চর্বি হওয়া; শিশুর জন্মের পর জরায়ু-পেশীব 
মেদাপরুষ্টতা ; গ্র্যাফিয়ান্‌ ভেসিকেলগুলির পীতবর্পের কর্পাস্‌__লিউটিক্কাম্‌ 
নামক পদার্থে পরিণত হওয়! ইত্যাদি। ( জন্ম* বিবরণের অধ্যায় দেখ )।১ 

২। রঙ্গিল পদার্থে পরিণত হওয়া! ( 61223675215 05870915107) )1 
ফুলফুসের বাযুকোধ দধ্যে রূপ অবস্থা দেখা গিয়া থাকে । 
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ও। চুণের আকারবিশিষ্ট পদার্থে পরিণত হওয়| €09105160জ3 0:27)- 

1৪0০0 )। উপাস্থি কোষের দশা ধর্ূপ-হুইয়৷ থাকে । 
কোষের আকৃতি (£০775 ০1 ০6115)। ( ১) গোলাকার (২) 

বহু কোণবিশিষ্ট, (৩) গ্রহের মত, (৪) আইসের মত, (৫) থামের মত, 
€ ৬) লাঙুলাকার়, ( * ) মাকুর মত, (৮) লোমযুক্ত এবং (৯) তারঞাবৎ। 
(50106701091, 00171)90191, 0190013,50009076)005, 0৮110001021) ০৪.- 
206) 009160700, 00115050৪03 ৪1511716 ). | 

শারীরিক কোষ সমূহ নান! প্রকারে শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে 3 

(১) আকার ভেদ (7৭010) )। পূর্বোলিখিত মত কোষ সমূহ নান! 
রূপ ধারণ করিয়া থাকে । (৪র্থ চিত্র দেখ।) 








715, 4, 

(২)স্থান ভেদে (569৯0০7) কোষ সমুহ রক্তকোষ, গ্রস্থিকোধ, সংযোগ 
তস্তকোষ (1০০8-08119) 812100-061)5, ০০০0০6৮৪153 ০6119 ) 
প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়৷ থাকে । 

(৩) কোষ মধ্যস্থিত পদার্থ তেদে (০026575 ) কোষ সমূহ চর্বরিকোষ, 
পিগমেণ্ট বা রঙ্গিল কোষ প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হয়। 

(৪) ক্রিক স্দে (0506100 ) কোষ সকল নিঃসরণকাদী, রণ কাী ও 


শক্তিই ৬০ 0০98৮902110 0ম গলাত ০০, 5৯ 





কুঞ্চনশীল কোষ নাম ধরিয়া থাকে (8৪০9008) 09196580৮৩ ৪৫ 
60100806115 06115)। 

(৫) উৎপত্তি অন্থুসারে (07817 ) হাইপোরাষ্ট, মিসোব্রাষ্ট এবং এপি- 
ব্রাষ্ট (1099, 10630. & 690179০৫11৭ ) কোষ নাম ঞ্রাণ্ত হইয়া থাকে ।' 

ছুই প্রকারে কোধদিগের সংযোগ (719095 ০6 ০০70০)0017) রক্ষা 
হইয়া থাকে ₹_ যার 

(১) ছুই কোষের ব্যবধানে এক প্রকার কৌধিকতত্ত বা পদার্থ (110666]1- 
এ]৭/ $09657০8) দৃষ্ট তর, উচ্াাদেব দ্বারাই কোষগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে। 
কোবমধ্যবর্তী ক্রেষিকতত্ব আবার তিন প্রকার (১) স্বচ্ছ (২) ঘন তন্তর আকার- 
বিশিষ্ট অথরা(৩)ঝিল্লীবৎ (001026750109,7101117660,01 07)6001)1817005) | 

২।* কোষ সকল আপন আপন প্রবর্ধীন বাঁ লাঙ্ুল ( ৮70065563 ) দ্বার! 
পরস্পর যোগ রাখিয়া থাঁকে। | 

কোষদিগের বর্ণনা সমাঞ্চু হইল । উহাধাই শরীরের গঠনোপযোগী প্রাথমিক 
পদার্থ ; এতত্্যতীত, কোষ হইতে নির্দি্ত কয়েক প্রকার দ্বিতীয় (58০0781 
01 00971550000) 0195009 81960961765) পদার্থ আছে যথা £-__ 

(১) কোবষমধ্যবর্তী তস্ত বা পদার্থ (10705,00]10187 50109009 ) 
কোষ হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(২) ক্থতরবৎ পদার্থ (নি১:০৪ ) কোষ হইতে'উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

(৩) মলীর আকার পদার্থ (৪০০1০ )| উহাও কোষ ও কৌধিক 
তস্ত হইতে নির্দিত হইয়া থাকে । কোষ, কোষ মধাবর্তী তত্ত স্থত্রবৎ ও নলীর 
আকার তন্ত গ্রভৃতি সামান্য সামান্ত পদার্থ দ্বার! মনুষ্য শরীর গঠিত, কিন্তু এই 
সকল সামান্ত তত্থ পরম্পর বিবি প্রকারে মিশ্রিত হইয়া! অন্যান্ত জটিল তত্ত বা 
পদার্থ স্থঞ্জন করিয়া থাকে ) যথা £-_ এপিথিলিয়াম, সংযোগতন্ত, চর্বি, উপাস্থি, 
অস্থি, পেশী, ল্লাযু ইত্যাদি। আবার, ইহার! পূর্বের সামান্য তন্তর' সহিত 
পুনর্ববার বিবিধ প্রকারে মিশ্রিত হইয়া আরও '্জটিল ও গুরুতর পদার্থ নির্মাণ 
করে ; যথা £--ধমনী, শিরা, লিক্ষাটিক-নলী, নিঃসরণকারী এবং রক্তপূর্ণ গ্রন্থি, 
কূসফুল, হৃৎপিও, ষক্কৎ ইত্যাদি । 


১২ ফিজিয়োলজী 


প্রধান প্রধান তত্তুর গঠন বর্ণনা | 
১ য০]0 ৮ 0 শু লা হা ছঘা তির যউেতিগ £71550 55. 
এপিথিলিয়াম-_ £:0107611000- 
এপিথিলিয়াম্‌ ।-__এই তন্ত (05985) ভিন্ন ভিন্ন জাক্কৃতি "বিশিষ্ট 
কোষে (০611) নির্মিত হইয়া থাকে । শরীরের যে সকল খাদেশে কোন 
যোগ নাই.(:9৪ 501%০85) অর্থাৎ চর্মেব বাহাদেশে প্লৈম্সিক বিল্লীতে, ধমনীর 
ক্মভ্যন্তর গাত্রে এবং সিরাস্‌ গহ্বরের গাত্রে এইরূপ এপিথিলিয়াম্-তন্ত দৃষ্ট 
হইয়। থাকে। এপিথিলিয়াম্‌ তস্তর চ্যাপটা কোষদিগকে এপ্ডোধিলিয়াম ' 
কহে। এপিথিলিয়াল্‌ কোষ মধ্যে দান! বিশিষ্ট প্রটোপ্লাজম ( হাল10151 
04০600155), এবং কোষবর্দনশীল মূল (790161) দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
এপিখিলিয়াল কোষ সমুদ্ায়ের পরস্পর ব্যবধানে এক প্রকার অগুলালমনর 
পদার্থ থাকে উহাকে ইন্টাবসেলুলার তন্ত (1751০610157 68৪06 ) কছে। 
_ এপিথিলিয়াম্‌ কোষ পাচপ্রক্ণার ১ 
১। আইযাকার (90819085 )'। 
২। শ্তভম্তাকার (00181017817 01 
৩। পরিবর্তনশীল (17578109991 )। 
৪। গ্রন্থির আকার বা গোলাকার ( ডে1570019 )। 
€। লোমশ বা সিলিয়েটেড, (0111865 )। 
আাইসাকার (5০4০১) এপিথিলিয়ামৃ।ইহা কোথাও 
বা এক থাক্‌ থাকে কোথাও বা অনেক থাক্‌ বা অনেকগুলি পর্দা বিশিষ্ট হইয়া 
চেপ.ট| ভাবে অবস্থিতি করে ৷ 
ফুসফুসাবরণ, হৃদাবরণ, অন্ত্রাববণ, মন্তিষ্কাবরণ, ধমনী, শির1, কৈশিকা নাড়ী 
লিম্ফা্টিকনলী, ফুসফুসকোষ, টক্ষুর সন্মুখ ও পশ্চাৎ জলপুর্ণ কোটরঘয় এবং 
মুত্রযস্ত্রের নলীর মধো (615072, 09710210170005 02116017160) 4818- 
0080010, 4১10511555 ড 61055 07711191155 [75100065016 55556155, 
4০101 00 09 11765) 45106010101 2100 ১০5৩৩৫০ 01020016615 01 617৪ 
€56. 5100. 1,909] 00069 ০01 0867019 70 0১৪ 161009% ১ একথাক্‌ 
এগিখিলিয়াম দৃষ্ট হইস্বা থাকে । 


ছাাা্কাণতত, ১৩ 


». পরীরের যে সকল স্থানে ঘর্ষণ হয় তথায় অনেক থাক্‌ এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ 
হইয়া থাকে যথা £- চর্ঘম, মুখগহবর, জিহবা, অন্নবহানলী ও চক্ষুব শ্লৈগ্মিকবিললী, 
স্বরস্তজ্ছু, যোনী এবং মূত্রনালীর শ্লৈক্মিকবিল্লী ইত্যাদি (110০909 0067) 01810৩ 
91 03৪ ০8৮10 ০00.07€ 0100), 10010805, [5501)৭508)6020)000052, 
৬০০৪] ০0108, 80108, €%0৩118] 9051001৩890 09558. 1009৮1০019115 
01 07৩ 0150719), 


২। স্তস্তাকাঁর (091810081) এপিথিলিয়া । অক্নবঙ্কানলী হইতে মল- 

5 দ্বার পর্ধ্স্ত (:50218595 £০ ৪00১) এপিথিলিয়ম কোষ সমুহ 
এইরূপ স্তস্তাকারে সজ্জিত হইয়া থাকে। গ্রন্থিদিগের নলীর . 
(21900915700) ভিতর এবং নাসাভ্যন্তরেও (016০191% 
16510) প্ররূপ অবস্থা দেখা গিয়া থাকে । 

এ ৩। পরিবর্তনশীল (77051001751 ) এপিথিলিয়াম_- 
চাড. 5. অর্থাৎ কোন কোনও স্থলে এপিখিলিয়াম রকম কম রূপ ধারণ 
করিয়া থাকে যথ! £--উপরে চ্যাপটা, মধ্যে পেয়ারা ফলের মত এবং নিয়ে 
গোলাকার কোষ (18069701)  ০৩]19 07) 6১৪ 301908 % 010010 12761 
০0%0621-5008060 ০৪119, 8170 9] 170811017 18561 06 [901090 06119) 
দুষ্ট হইয়া থাকে | মুত্রথালি, জরায়ু, মুস্রযস্ত্রের গছবর এবং শ্বাসন্ত্র ও গুহানলী 
মধ্যে (19961, ঢ6670৪, ৮515 01 076 10101067, 150109৫2120 
চাযাততয এইরূপ পরিবর্তনশীল এপিথিলিয়াম্‌ কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

৪। গ্রন্থিল বা গোলাকার (019208187) এপিথিলিয়াম। মুত্রগ্রস্থ 
বা! মৃত্রযন্ত্, লালাগ্রন্থি এবং পাকাশয়গ্রন্থি (10117767১ 59119 20৫ ৮৫৫০ 
81505) মধ্যে এবূপ এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 


৫। লোমশ ও লাঙ্গুলাকাঁর (01515) এপিথিলিয়াম। কোন 
৯ কোন শ্রেণীর এপিথিলিয়াদ্‌ কোষ সমূছে দিলিয়। নামক পদার্থ 
অর্থাৎ কোঁধের অগ্রভাগে কতকগুলি লোমবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়ঃ 
এই সিলিয়াদিগের' গতিশক্তি আছে। শ্রই জাতীয় কোষ 
প্রায়ই স্তস্তাকায়। এই  সিবিঙ্গেটেড, এপিথিলিয়াম্‌ নিগ্নলিখিত 
চা, 6. স্থান সমূহে দৃষ্ট হইয়া থাকে £২-৫১) শ্বাসপথের শ্লৈত্মিকবিজী 








ফিছিয়োলজী । 








(২) জগায়ুর শ্লৈম্সিকবিল্লী, গ্রীবা হইতে ফেলোপিয়ান নলীর শেষপর্যযস্ত, 
৩৩) মুক্ষের (£55২10৩) স্থানে স্থানে, (৪), মস্তিক্রের পার্্বকোটর ([-316791 
ড৪01০16) ও শিশুর কশেরুক-মজ্জার মধ্যবর্তী ছিদ্রে ইত্যার্দি। 


এপিখিলিয়ামু কোষদিগের ক্রিয়া (0০710 )। 


১। ত্বক্‌, মুখগহ্বব,রক্তবহানাড়ী প্রস্ৃতি স্থানে অশইযাকার (56871003 
01010911007 15 1010650655 ) এপিথিলিয়াম্‌ থাকা প্রযুক্ত উহাদের রক্ষা! 
হয়। 

২। দিলিয়েটেড, অর্থাৎ লোমশ ও লাহগুলাকার এপিথিলিয়াম্‌ দ্বারা রক্ষা- 
কার্য ও গতিবিধি হইয়া থাকে (07018050 90101611010 19 0:01800159 
870 ০5108 ), এই গতি স্বতঃসিদ্ধ, ইহার দ্বার! শ্লেক্সা বা অন্যন্য পদার্থ 
স্থানান্তরিত হয়। 

৩। গ্রস্থিল এপিথিলিয়াম্‌ কোষ দ্বার! নিঃসবণ হয় (01819481987 ৫7111৩- 
11910 15 8 360160175 8000601৩ )। 

৪। অন্ত্রের স্তস্তাকার এপিথিলিয়াম্‌ কোষ দ্বারা রক্ষণ ও নিংসরণ 
এই দুই ক্রিয়াই সম্পন্ন হইয়া থাকে |: 17093610021 0010 0758 91910611002 
15107022272 274 ১০০2৮ ), 

৫। স্্াণেন্জিক় প্রভৃতি স্থানে যে সকল এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ট হয় তদ্বার! সংস্ঞা 
(:54%55% ) লাভ হইয়া থাকে । 


রজিল কোষ বা পদার্থ £]জোছাব 
এই পিগমেন্ট বা রঙ্গিল পদার্থ, দেহের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়! যায় 
এপিথিলিয়াম ও সংষোগতস্তকোষ (০01006001৮৪ 0193808 06119 ) মধ্যে ইহ! 
অধিক পরিমাণে বর্তমান থাকে । চক্ষুর রেটিনা নামক 
$$ বিললীর বাহিরের আবরণে এবং চক্ষুর আইরিষ নামক.পেশীর 
€ পশ্চান্তাগে যে এপিথিলিয়াম (110107611010 ০৩118) দৃষ্ট 
ড় হয় তন্মধ্যে পিগ.মেণ্ট বা র্গিল পদার্থ আছে। এতত্যতীত, 
ৃ চর্মের গভীরতম প্রদেশে, কৃষ্ণ কান্গ ব্যক্তি দিগের .শরীরে- 
চা )27. কর্ণের বিল্লীর আকার গহ্বরে 1190)0180005 1809- 





চচাাহাহাএতপে, ১৫ 


77000 ) এবং স্রাণেন্দ্রিয়ের স্থানে (০19০0০7 768100 ) এই রাজল পদার্থ ৭ 
বিগ মেন্ট দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

আবার চক্ষুর কোরয়েন্ নামক (০১০58) আবরণের বহিরদিকে আইরিষ 
পেশীতে এবং পায়ামেটার নামক মন্তিস্ব-বিল্লীমধ্যে যে সংযৌগ-তস্তর কোষ 
দেখিতে পান্ুয়! যায় (0০9900500৮০ 0০11 ) তাহাতে এই রম্জল পদার্থ বা 
পিগ সেট দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্নায়ু কোষ (127৮8 ০৫11১ ) মধ্যেও কথন কখন 
এই রঙ্গিল পদার্থ বর্তমান থাফে। 

এই পিগমে্ট বা রঙ্গিল পদার্থ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্রু কটা বর্ণের পরমাণুব 
মত; কোষ হইতে উহাদ্দিগকে বাহির করিলে উহাদের একপ্রকার গতি 
দেখিতে পাওয়া যায়? 

এডিসনস্‌ রোগে (2১৫019০7/5 07554$6 ) চর্দের রিটি-মিউকোসাম্‌ মধ্যে 
এবং মেলেনটিক অর্বদে (75615770110 6০:০০?) এই রঙ্গিল পদার্থের আধিক্য 
হইয়া থাকে । কোরয়েড আবরণে এই রঙ্গিল পদার্থ থাকাতে চক্ষুতে অতিরিক্ত 
আলোক থাকিতে পারে না; অর্ধাৎ,এঁ রঙ্গিল পদার্থ দ্বারা অর্তীরক্ত আলোক 


শোধিত হইয়া থাকে। 
রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, এই রিল পদার্থে শতকরা ৬* 


ভাগ অঙ্গার (08197) আছেঁ। কৃষ্ণকায় জাতিদিগের শরীরে কাল বর্ণের 
পিগমেণ্টের আধিক্য হইয়া থাকে । 

পিগমেণ্ট কোষ গোলাকার, ছয় কোণ বিশিষ্ট অথুবা শাখা বিশিষ্ট হইতে 
পারে, এই কোষ মধ্যে মিলানিন্‌ 17018।,)) নামক একপ্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়। 





₹যোগ-তন্তুর বিবরণ | 
শা ০০ ৮৮০1৬ গ1১5১০৮৩, 
কনেকটিভ্‌ বা এর্িয়োলার তন্তু শরীরের প্রায় সর্ব স্থানেই বর্ত- 
মান থাকে । ইহারা যাবতীয় যস্ত্রকে বন্ধন করিয়। রাখে অবং ইহাদের দ্বারা 
এক এবাটী যন্ত্রের বিবিধ অংশেরও সংযোগ রক্ষ হইয়া থাকে । পেশীদিগের 
চতুর্দিকে এই কনেকটাভ, বাঁ সংযোগ-তন্ত অবস্থিতি করে, এবং ইহা পেশীমধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়। উহার দ্র ক্ষুদ্র সুত্রদিগষষে € 95010819050 51১15) আবদ্ধ 


১৬ ফিজিয়োলজী । 


করিয়া রাখে । ত্বক ও শ্লৈক্মিক বিল্লী মধ্যে সংযোগ-তন্ধ দুই হয়, এবং উহা! ধমনী, 
শিরা ও ন্নাযুর আবরণ নির্মাণ করে +. সংযোগ-তত্ত মধ্যে রক্তবহানাড়ী ও গাযু' 
দৃষট হয়! থাকে । শরীরমধো সংযোগ তত্ততে ঢারি প্রকার পদার্থ আছে । 


১। সংযোগ তন্তর কোষ। 7..:05970078001%3 0185053 ০11, 
২। শ্বেতহ্ত্রবৎ তস্ত। 2,৮16 8019950530৩ 
৩। গীতহ্ত্রবৎ তন্ত। 3,55110 20008 6890৩, 


৪। কোষ মধ্যবর্তী পদার্থ। 4, 10004 30056200৩, 


১। সৎযোগ-তস্তর কোষ 1- -কনেক্টিভ, টিন্ন পরীক্ষা করিলে 
তন্মধ্যে হ্স্ হক্্ম দানার মত পদার্থ, কোষ. 
বর্ধনশীল মূল এবং কোষ-মধ্যবর্তী পদার্থ দৃষ্ট হইয়া | 
থাকে (্েোন00171 00005005800 10001৩1 10 
505০68 10. 08. 0000 5905187)65 )। এই 
তস্তর কোষ সকল শাখার আকার, চ্যাপ্টা অথব! 
গোলাকার (01751001060, 98066215001 1010) 
90) হইতে পারে । কৈশিক। নাড়ী (০9119- 
7155) হইতে রক্ত কণা! সকল (০০/195019) আসিয়া 
এই তন্ত মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে । শাখার ছাপ. ৪. 
ছাকার কোষ সকল পরম্পর সংযোগ রাখিয়! থাকে। চক্ষুর কর্ণিয়া বিশ্লীতে 
রূপ অবস্থা! দেখ! যাম়। টেওুন বা! কণ্ডারদিগের সুত্রবৎ তত্র কোষ সকল 
চতুষ্কোণ এবং অনেক থাক্‌ বিশিষ্ট হয়। 

শ্বেত সুত্রবৎ ভন্ত 1-_এরিয়োলার বা সুত্রবং তন্ত পরীক্ষা 
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ক'রয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে উহা! কতকগুলি সপ্ন তরঙ্জাকার অথচ সমাস্ত- 
রাল (দি ৪10 04181191) শুত্রে নির্শিত। এই সকল স্তরের কতকগুলি 
একত্র হইয়া কোধগধ্যবর্থী পদার্থ বারা আবৃত হইয়া! থাকে শির্কান্স (৪০৪৫ 
৪০10 ) প্রয়োগ করিলে ইহার! ফুলিয়। উঠে, এবং ইহা 'দগকে সিদ্ধ করিলে জিলা- 
টিন নামক পদার্থ উৎপন্ন হয়। |] 


৩। পীতবর্ণের শ্মত্্বৎ তস্ত |-_ 


সিরাস্‌ বিল্লীতে অক দৃষ্ট হই! থাকে। পরীক্ষা 
করিলে ইহাতে পীতবর্ণের স্থিতিষ্কাপক, কৌকড়ান, 
এবং শাখার আকার সুত্র (56110, 8183615 
00171775 ৭10. 017700010600195 ) দেখিতে 
পাওয়! যাঁয়। পীতম্থত্র শ্বেতবর্ণের সথত্রের অপেক্ষা 

চাহ, 10, বড়। , ইহাতে শির্কান্ন দিলে কিছুই হয় না; ইহা 
হইতে ইলাষ্টিন (61৯৭1 ) নামক পদার্থ উৎপর হইয়া থাকে। 

৪1 কোষ মধ্যবর্তাঁ পদার্থ |_কনেক্টিভ-টিন মধ্যে যে কোষ 
মধ্যবর্তী পদার্থ, 00766106110197 07906510191 01 810000 5009091706 ) আছে 
তাহ! এক প্রকার স্বচ্ছ পদার্থ, ইহা কোষ এবং স্ুত্রদিগকে সম্পূর্ণূপে আবৃত 
করিয়া রাখে । ইছ| কাষ্টকি (1)105805 9651155চ ) দ্বারা আক্রান্ত হয়। 


শ্বেতন্থুত্রবততস্তুর বিস্তৃতি | শ্বেত সুত্র সকল স্থিতিস্থাপক নয়, 
কিন্তু চিম্সে ; নোয়ান যায় না ইত্যাদি। কপার, পেশীর আবরণ, মাংস শৃন্ত 
সাদা সুত্র, অনেক প্রকার বন্ধনী, অস্থির আবরণ, মণ্তিফাবরণ, হাদাবরণ ( €৩0- 
1০0, 58012), 8001060010513, ৭0807 11691061165) 09810915007, 00087 
81৩1, 06708101007 &০) প্রভৃতি পদার্থ এই শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের বর্ণ 
সাদা, কিন্তু উহ! সহজে বিশ্বৃত হয় না। তরঙ্গাকার -হইলেও উহাদের 'মধ্যে 
কনেক্টিভ, কণা (50101150169 ) ৃষ্ট হয়। 
পীতবর্ণের স্থিতিস্থাপক সুত্রের বিস্তৃতি (101507195000 )। 
অস্থিতে অস্থিতে বন্ধনের জন্ত এবং রক্তবাহী নাঁড়ীর আবরণ নির্্দাণ জন্ত 





১৮ . ফিজিয্জোলজী। 


-স্থিতিস্থাপক হৃতরের গ্রয়োজন হস, দিয়লিখিত পদার্থে স্থিতিস্থাপক ও পীত বর্ণের 
স্তর দেখা গিয়া থাকে ১ 

৯। কশেরুকার € %6706)5 ) লিগামেন্ট সাব ফ্লেভা । 

২। ট্রাইলেহাই-অয়েড, থাইরো-হাই-অয়েড, ক্রিকোতথাইরয়েড. বন্ধনী, 
শ্বর-রজ্জু এবং ক্যাক্ষেনিয়ো-স্কেফয়েড, বন্ধনী ৷ 

৩। বৃহৎ বৃহৎ ধমনীর ও শ্রিরার মধ্যের আবরণ । 

৪। ট্রেকিয়ার গ্লৈন্মিক বিল্লীর নিয়ে এবং ফুসফুসের ইন্ফাণ্ডিবিউপার 
গছ্বরে পীতবর্ণের হৃব্র থাকে। এ 

€ | শ্লীহার আবরণ এবং উহাদের ট্রেবিকিউলির,মধ্যে; লিম্ফাটিক গ্রস্থিতে 
এবং উত্তেজক € £15001০ ) তস্ততে পীতবর্ণের সুত্র দৃষ্ট হয়। 

৬। অশ্বের ও বলদেব লিগামেণ্ট নিউকী নামক বন্ধনী এই লীত স্থত্রে 
নির্দদিত হইয়া থাকে । 


কিন রি, 
গ্রস্থিল-তস্তর বিবরণ । 
চ২571011 01২ £10017) 15১07, 
রেটিফস্্ ব1 এডিনয়েড. অথবা গ্র্যান্ডিউলার টিস্থ। সুমন কনেকটিভ বা 
সংযৌগ-তত্বর ন্জালবৎ গঠনের নাম রেটিফন্্ টিন্থ। এই তস্ততে নিউক্রিয়া ও 
কণা সকল ছৃষ্ট হয়ঃ লিক্ষয়েড, তত্ত নির্মাণ জন্য রেটিফণ্ম তত্র প্রয়োজন 


হইয়া থাকে । 


0. 1100 00:005015. 


£ 3. নিত ৬০৮ 





£10195 গ5০0ছ, ১৯ 


লিম্ফটিক গ্রন্থি, অস্ত্রের নির্জন গ্রন্থি (5০0115919 51914), টন্দিল্‌ এবং 
শ্লীহা প্রতৃতি যন্ত্র রেটিফর্ম-তন্ক দ্বার! নির্ষিত হয়। 


চর্ধিবঞ্াতীয় তন্তুর বিবরণ । 
4১19105 1950৮, 


এডিপোঁষ তন্তু (19056 [155৮৪ )। এই তন্ত ' শরীরের 
নানাস্থানে বর্তমার্ন থাকে & ত্বকের নিয়ে, কনেকটিত্‌ তন্তর নীচে, নিতশ্বে, 
উরুদেশে এবং উদরগাত্রে এই চর্বজাতীয় পদার্থ বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে, অক্ষিপুটে ও পুরুষ জননেন্দ্িয়ে চর্ববজাতীয় তস্ত দেখা যায় না। 

শবীবাভ্ান্তবেব মৃত্রযন্ত্ে, হৃৎপিণ্ড, গাইট মধ্যে এবং পেরিটোনিয়াম্‌ বিশ্লীর 

ওমেপ্টাম নামক পর্দাতে চর্বি-ৃষ্ট “হয়, কিন্তু সন্তিষ্ক ও ফুদকুস, মধ্য চর্বি 
থাকে না। 

চর্বর্বিজ'তীয় তন্তুর গঠন (91০6575)। বাহিরের চক্ষুতে এই 
ততন্তদিগকে স্থস্ম দানাদার (01709 €1800151) দেখায়, ইহা বড় বড় খগ্ডে 
(61995) বিভক্ত, 'প্রত্যেক খণ্ডে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড 0০৯৬১) আছে। 
এই কত ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্ষুদ্র ধমনী, ক্ষুদ্র কৈশিকা! নাড়ী ,(0871145), দ্র পিরা 
এবং চর্ধি কোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে । এ সকল নলী এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড পরস্পর 
কনেকটিভ, বা এরিয়োলার তত্ত দ্বার! সংযুক্ত হইয়! অবস্থিতি করে। 

চর্ব্বিকোষ (8০৫ ০৩1)। অথুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার পরীক্ষা করিলে এই কোষ 
দিগকে গোলাকার দেখায়, ইহার্দের ব্যাসরেখ। এক ইঞ্চির তন হইতে ডঞ৮ 
ভাগমাত্র । সংযোগ তন্ত সেল্‌ বা কোষ হইতে চর্বিকোষ প্রস্তুত হইয়! 
থাকে, চর্বিকোষের এক আবরণ, এক চ্যাপ ট! নিউক্লিয়া ( কোষবর্দনশীল মূল ) 
এবং কতকগুলি চর্ববিবিন্দু (210281) দৃষ্ট হই থাকে । মৃত্যুর পর চর্কিকোষ 
মধ্যে কতকগুলি কাচ সদৃশ (0:88 ) পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে। পোষণ 
ক্রি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইলে, চর্বিক্ষোয পূর্ণাবয়ব বিশিষ্ট থাকে ; কিন্তু উ- 


২ ফিজিরোরজী। 


স্প্পপশসি 


.বাস কালে চর্বিকোধ মধ্যে চর্ধিবিদদ, না থাকিয়! সিরাস ফ্লুঈভ্‌নামক রক্ত. 
রস বর্তমান থাকে এবং চর্বিকোষ দেহিতে কনেকটিভ, কোষের মত হয়। চর্ব- 
কোষ মধ্যে ওলিয়িনৃ, পামেটিন্‌ এবং ফীয়ারিন্‌ পদার্থ দষ্ট হইয়া 
থাকে। ৃ 

চর্ধ্বির উপযোগীতা (0৯০9 )। ১ শরীরের যাবতীয় তন্ত ও যগ্্ের 

, ব্যবধানে চর্ষিতন্ত অবস্থিতি করে বলিয়! শরীর ও যস্ত্রদিগকে নিটোল্‌ দেখার, 
এবং চর্বি থাকা! গযুক্ত অঙ্গ প্রতাঙ্গের কোনরূপ বর্ষণের সম্ভাবনা থাকে না। 
যথ! £--মন্যযের নিতথ্ব প্রদেশে ( পাছায়) অধিক পরিমাণে চর্বি থাকাতে 
কোমল গদ্দির মত অবস্থা প্রাপ্ত হয স্থৃতরাং শক্ত ও কঠিন পদার্থের উপর 
বিলে আঘাতের সম্ভাবনা থাকে না। ” 

২। শরীরে চর্বি থাকাতে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা হয়; যেহেতু চর্বির 
ভিতর দিয়৷ উত্তাপ যাইতে অক্ষম £ [ব০7-০০709010: ) হয়। 

৩। চর্বিজাতীয় পদার্থে কার্বন, ও হাইড.জেন, নামক ছুই পদার্থ সঞ্চিত 
থাকে। প্রয়োজন মত এ ছুই পদার্থ রাসায়নিক ভাৰে মিশ্রিত হইয়। কার্ক- 
নিক এসিড, ও জলরূপে পরিণত হয় এমতে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করে 
ও পেশী শক্তি (810৪০9197 50618 ) বৃদ্ধি করিয়৷ থাকে । 


'উপাস্থির বিবরণ। 


০৯01 850চ, 


উপাস্টি (0৭111172 )__ইহা এক প্রকার নীল অথবা শ্বেত ও পীত 
খভাবিশিষ্ট অর্ধশ্বচ্ছ স্কিতিম্থাপক পদার্থ । ইহাতে রক্তবহ! নাড়ীও স্নায়ু নাই। 
ইহার চতুষ্পার্থে এক স্থত্রবৎ বিলীর আবরণ দৃষ্ট হয়, উহাকে পেরিকগডি স্লাম্‌ 
কহে। এই পেরিকগ্ডি য়াম্‌ মধ্যে রক্তবহানাড়ী লিম্ফাটিক নলী এবং নায়ু দৃ্ট 
হুইয়। থাকে । ছুই উপাস্থির সংষোগ স্থলে € 00017 51080৫ ) 


পেরিকট্গফাম থাকে না। উপাস্থি সিদ্ধ করিলে কণ্ডিন নামক পদার্থ উংপ 
হয়। 


04 101.406, ২১ 


উপান্ছি হুইভাগে বিভক্ত হইয়। থাকে! যথা ১ 


ভি ''কে) ট্েম্পোরারী বা! অল্পকালস্থারীপ 
১। হার়েলাইন, (খে) কষ্টাল বা পঞ্জর সম্বন্ধীয় 
[77211061 গে) আর্টিকিউলার, বা! সংযোগকারী । 


২ ফাইব্রো-কার্টিলেজ ] (ক) শ্বেত (1716 )। 
(1010 08710158251 (খ) পীত (৮6110 )। 


হায়েলাইন উপাক্ছি( [7781115 0871601856, [৭5,714 )-ইহা 
শরীরের অনেক স্থানে পাঁওয়। ধায়, ভ্রণ শরীরে ইহ! কঠিন ও স্থিতিস্থাপক হয়। 
পৃর্ণবয়সে পঞ্জর স্গুখস্থ উপাস্থি মধ্যে স্থিতিস্থাপক সুত্র অবস্থিতি করে। যন্থার! 
বক্ষ-গহবরের-্পূর্ণত৷ রক্ষা হয় এবং প্রশ্বীসের সহায়ত| হইয়। থাকে । সন্ধিস্থলের 
উপাস্থিদ্িগের সংযোগ স্থানে স্টিতিস্থাপক পদার্থ থাকে বলিয়। পরম্পরে ঘর্ষণ 
হন না অথবা ঘর্ষণ হইলেও কোন গ্রকার বেদনা অনুভূত হয় না। ট্রেকিয়া৷ ও 
শ্বাসনণী হায়েলাইন্‌ উপাস্থি পার! নির্টিত হুইয়। থাকে। স্থৃতরাং উহাদের 
কাঠি, (7২1801 ) রক্ষা হয় এবং উহার! সহজে সঙ্কোচিত হইতে বা চুপসে 
যাইতে পারে ন|। নামিকার ছুই গহ্বর মধ্যস্থিত যে উপান্থি দৃষ্ট হয় অর্থাৎ 
সেপ্টাম্‌ নেজাই, নাসিকার পার্খস্থিত উপাস্থি (1.86791 0810198 ) এবং 
স্বরযন্ত্রের (17111) থাইরয়েড, ও ক্রাইকয়েড, উপান্থিগুলি এই হাইয়েলাইন্‌ 
পদার্থ দ্বার! নির্মিত হইয়া! থাকে । | 
হাইয়েলাইন উপাস্থির গঠন-_হাইয়েলাইন, উপাস্থির সার বা মজ্জ 

+€মা0015 01 81080 501050810০৪ 9" সক্ম দানাদার ও শ্যচ্ছ (€ 87617 
পা0015৮ & 08130981516 ) পদার্থ এবং কনেকটিভ, টিহ্থুর মজ্জার মত ইহাও 
কাষ্টকীর দ্বারা কটাবর্ণ ধারণ করে। 

হায়েলাইন, উপাস্থির মজ্জার মধ্যে মধ্যে গহ্বর ৃষ্ট হয়, তথায় উপাস্থি কোষ 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই গহবরদিগকে উপাস্থি গহ্বর (041019£৩ 19০99 ) 
কহে। প্রত্যেক গহ্বরের গাত্রে এক একটি বিল্লী দৃষ্ট হয়, উহাকে কেগস্থল 
(0809016 ) কছে। পু 

উপাস্ছি বৃদ্ধি পাইবার কালে উহাও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, উপান্থি-কোযসমুহ 
কখন গোলাকার, কখন ডিম্বাকার, কখন লঘাকতি হইদা থাকে) উহাদের মধ্যে 


২২. । ফিজিয়োলজী । 











এক বা ছুই নিউক্রিয়া দৃষ্ট হয়, উহাদের প্রটোপ্লাজম দানাদার । উপাস্থির 
প্রত্যেক গহ্বরে প্রায়ই একটি করিয়াঁ-কোষ থাকে, কিন্তু কখন কখন ছুই 
হইতে আটটা কোষও দৃষ্ট হইয়া! থাকে। রঃ 





19. 72. £5 01089 062 05115, 5. চাও 01200159, 
3. টি 064. চু 10010701950) 
টব. ব66805. 


স্থানভেদে হাইয়েলাইন্উপাস্থি তির ভিন্ন রূপ ধারণ করে। 

ক। অপ্পকালস্ায়ী উপাস্থি 050790/51)। ভ্রণশরীরে এট 
ক্ষপ উপাস্থিই উহার একমাত্র অবলম্বন, ক্রমে উহাতে অস্থি নিশ্াণপোধোগী 
চুণ ঘঠিত-পদার্থ (756 921৫) সঞ্চিত হইয়া থাকে । এই উপাস্থির কোষসকল 
কোণ ও ন্যাঙ্থুল বিশিষ্ট, ইহার! মজ্জার সর্বস্থানেই ছড়াইয়া থাকে, কেবল 
ঘথায় অস্থি নির্মিত হইতেছে তথায় উহার! স্তস্তাকরে সজ্জ্বিত কু়। এই 
উপাস্থির মস 15811) দানাদার ( তোনাতাএত 01 , 

খ। পঞ্জর সম্বন্ধীয় উপাস্থি (০০৭০1) এইরূপ উপাস্থির 
কোষ সফল পর্বের অপেক্ষা বৃহৎ এবং অনেকগুলি একত্রে অবস্থিতি করে। 
ইহাদের মধ্যে চর্বি বিন্দু দৃষ্ট হয়, উপাস্থির বহির্দেশের কোষ সকল চ্যাপ্টা, 
উহার! উপাস্থির গাক্রের সহিত সমান্তরালভাবে অবন্থিতি করে। উপাস্থির 
মজ্জায় অস্থির উপযোগী পদার্থ সঞ্চিত হইলেও উহ! অস্থিতে পরিণত হয় না। 
পঞ্জর-উপাস্থির মন্দার স্থানে স্থানে ত্র দৃষ্ট হয়। নাসিকার উপাস্থি, থাইররেড,, 
ক্রাইকয়েড ট্রেকিগ্া ও শাখা-শ্বাসনালীর € 8190071) উপাস্থি এই পঞ্জর 
সব্বনধীন্প উপাস্থির সদৃশ, কেবল ইহাদের মন্জা মধ্যে কোন প্রকার স্থত্র দু 
হয় ন। | 
গ.। সংযোগকারী উপাস্থি £2০19:)। অস্থির নিকটব্্া 
উপান্থির গাত্ে কোষ লঙ্ল স্তস্তাকারে লজ্জিত থাকে, উপাস্থির অন্বান্ত স্থানে 


100 ০041011540 ২৩ 


কোধ সকল অসমানভাবে ছড়াইয়। থাকে। এইরূপ উপাঁস্থর নজ্জায় আস: 
নির্মাণের কোনই" লক্গুণু দৃষ্ট হয় না। 'এই উপাস্থির ধারের কোবগুলি 
সবইনোতিয়াল বিল্লীর কনেকটিত. টিম্থকোষ বা সংযোগকারী তস্তর কোষের 
মত দেখায়। 


সৃত্রমিশ্রিত উপান্থি। 
চা 87২0-0৮1২1]],50. 


১17 শ্বেত ফাইব্রোকার্টিলেজ। 
২। পীন্ত ফাটব্রোকার্টিলেজ। 

শ্বেত ুত্রমিশ্রিত উপাস্থি (৮7705 
চ1১1০-0810188৩ )। এই প্রকার উপাস্থির মজ্জা 
মধ্যে শ্বেতবর্ণের স্ত্র আছে হথত্রাংইহা হায়েলাইন্‌ 
উপাস্থি, হইতে ভিন্ন। ইহা হায়েলাইন্‌ উপান্থি 
হইতে কঠিন ও চিমসে এবং কম স্থিতিগ্থাপক ৷ 1000 
অন্ুবীক্ষণ যন দ্বারা দেখিলে ইহাকে উপাস্থির মত [7 13, 
না দেখাইয়। বরং সত্রবৎ দেখায় ? ইহার স্থত্র সকল তরঙ্গাকারপ্র্টবং ইহাদের 
মধ্যে মধ্যে অল্প উপাস্থি কোষ দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । এইবূপ উপাস্থি নিম্নলিখিত 
স্থানে দৃষট হইয়া থাকে ) যথা £-_ 

১। ইণ্টার আঁটিকিউলার (17707-811168127)- টেম্পারো-মেগ, 
জিলারী, ষ্টারনো-ক্ল্যাভিকিউলার, এক্রোমিয়ো -কলযার্িষ্*উলার, ইন্ফিরিয়ার- 
রেডিয়ে! আল্নার দন্ধিস্থলে এবং জানু সন্ধি প্রদেশে এইরূপ 'উপাস্থি দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। ইহাদের গান্রে কিছুই সংলগ্র থাকে না এবং ইহাদের চতুর্দিকে 
সাইনোভিয়াল্‌ ঝিল্লীর পর্দ৷ থাকে । ধাক! লাগার বেদন! এ উপাস্থি দ্বারা 
শামেক লাঘব হইয়া থাকে । রর 

২। সার্কামৃফারেন্সিয়াল_ অর্থাৎ চতুর্দিক বেউনকারী 
(011০52006150081)1 এইরূপ উপবস্থিদ্বারা গহ্বরের আয়তন গভীর হয়, 
যেমন স্বন্ধ ও বজ্ঘন (310081967, 111) বা নিতথ্ব গ্রদেশের সন্ধিস্থল ইত্যাদি | 


ও/1765-29 02100565 





২৪ ফিজিয়োলজী 


৩। সংযোগকারী (0০07500008)। এইরূপ উঠ্ঠাস্থি ছুই অস্থি 
থণ্তকে যোগ করে এবং ধাক্কার যাতন! লাঘব করে, যেমন ছুই কশেরুক অথবা 
সেক্রম এবং ইলিয়াম অস্থিব মধাবর্তী উপাস্থি ইত্যাদি। একপ সন্ধিস্থলে নড়ন 
সম্ভাবনা । 

৪ অশ্থিমধো ষেনিম় ভূমি (00956) দেখ! যায়, উঠার দুই ধারেও এই 
রূপ উপাস্থি থাকে, ইহার! সেই থালদ্িগকে গভীর করে ও চোস্ত রাখে, যেমন 
পেরোনিয়াই (70781 10050185) এবং হাতের বৃদ্ধানুলির এক্সটেনস্র পেশী 
সকল (6%:057501-0)8150165) ইত[াদি। . ৃ 

৫1 কোন কোন টেগুন ( পেশীর মাংসশৃন্ শ্বেত বর্ণেকঠিন অংশ) মধ্যে 
ষে একপ্রকার মিসাময়েড, অস্থি দৃষ্ট হয় উহারাও এই উপাস্ছির অন্তর্গত 
জানিবে। 

গীত গ.স্থিতিস্থাপক সুত্রব উপাস্থি (৩1০৬ ৩189110 800- 
0210158)_এইরূপ উপাস্থি পীত ও স্থিতিস্থাপক স্তরে নির্টিত) এ স্থত্রবৎ 
জালের গঠনের মধ্যে অসংখ্য উপাস্থি কোষ অবস্থিতি করে। ইহা হাক্সেলাইন 
উপাস্থি অপেক্ষা! চিমসে, নমনীয় ও স্থিতিস্থাপক | এঞ্সিগটিস, বাহাকর্ণ, ইউষ্টে- 

নলী এবং কমিকিউলা-লেরিঞ্জিস প্রভৃতি পদার্থ এই উপাস্থি শ্রেণীভুক্ত । 


অস্থি বিবরণ। 


309 বিচ 


অস্থি (3075)। ইহ একপ্রকার চিমসে, কঠিন ও স্থিতিস্থাপক পদার্থ। 
ইহ! মন্ুয্যের শরীরের প্রধান ঠাঠ,। ইহা! ছার! শারীরিক কে)মল বিধান (500. 
৫৮6৪ ) সকল রক্ষা পার়। ইহা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন গহ্বর নিশ্শিত হয় যথায় 
মস্তি, পৃষ্ঠের মজ্জা, চক্ষু, হৃদপিও, এবং ফুসফুস্‌ প্রভৃতি আবশ্তুকীয় যন্ত্র অব” 
স্থিতি করে। অস্থিতে মাংসপেশী সংলগ্ন থাকে বলিয়াই উহাদের এবং শরীয়ের 


৪০৭, ৫ 





সন্ধিষ্থলে গতিবিধি হইয়া ধাফে। অস্থির জাপেক্ষিক,ততোয় (5090০ 
£189169, ) ১৮৭ হইতে ১৯.৭ পর্য্যন্ত । 

রাপাঁয়নিক উপীদীন (00৩০) দিনত র 9১1 অন্থিস্থই 
পদার্থে নির্শিত হয়, ১ম জান্তব (23010798 ) পদ্দার্থ, ২য় সৃত্তিকার লবণ পদার্থ 
(ছ:5100 5816৭ )। প্রথম জাতীর পদার্থে অস্থির স্থিতিস্থাপকজা এবং ভিত 
সবার অস্থির কাঠিন্ঠ রক্ষা হইয়া থাকে অস্থিভে হাউজেক্লোরিক এসিত্ড 
প্রয়োগ করিলে উহার মৃত্তিকা! সবব্ধীয় পদার্থ নষ্ট হয়। স্থুতরাৎ অস্থি নমনীয় 
চুইয়া পড়ে । অস্থিতে চুণ জাতীয় পদার্থ প্রয়োগ ফসলে উহা জাস্তব পদার্থ নই 
হইয়া থাকে। 


১৯৯ ভাগ অন্িতে 
পান্তব (2১710701 ) পদার্থ ১, ০. ৩৩.৩ 
খনিজ (01170181 ) পদার্থ ০.১. ৬.৭ 


জাস্তৰ পদার্থের সহিত উপান্থিন কিঞ্চিৎ রি আছে'। জাস্তব. পদার্থ 
সিদ্ধ করিলে জিলাটিন্‌ উৎপন্ন হয়। 
খনিজ পদার্থের মধ্যে--ক্যাল্সিকৃ-কার্বনেট ও ক্যাল্সিক্‌ ফস্সেট, প্রধান, 
এবং অল্প পরিদাণে ক্যাল্সিক্‌ ফ্ুয়োরাইড, ও ক্লোরাইড. এবং ম্যাগনিসিয়াম্‌ 
“ইত্যাদি। 
অস্থির গঠন ( 300৫6079 )। অস্থির বাহিরদিকে এক সথত্রবৎ খিললীর 
আবরণ দৃষ্ট হয়, উহাকে পেরিয়োষ্টিমাম € 76:1050010 ) কছে। অস্থিকে 
ছিধণ্ড করিগে হুই প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, (১) কঠিন বা! কম্পান্ট* (০০০8০) 
এবং (২) ম্পঞ্জের আকার অর্থাৎ ক্যান্সেলাস্‌ € 050081903 )তস্ত।. 
পেরিরোষ্টিরাদ্‌( 2৪০০365000,)। ইহার হই পর্দা আছে। বাহিরের পর্দা 
সত্ব ততন্ততে নির্টিতি, ইহাতে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে এবং এখান হইতে 
কম্পা্ট ৰা কঠিন অংশ শাখা প্রশাখা বিতরিত হয়। ভিতরের পর্দী স্থিতি- 
স্থাপক ত্র নির্শিত, ইহাতে তকশিকা € 0917115716৪ ) এবং দানাদার কৌ 
দু হয়। পেরিয়োকিয়াদ্‌ আবরণে াঘু-হৃতর ও পেকিপিয়ান্‌ অর্থাৎ দা্কাকের 
মাথার মত পদার্থ ছুট হইয়া ধাকে। 


২ ফিজিয়ৌলজী 


' অস্থির কঠিন “অংশ (০০79০6 01590০ ) ঘন, সাদা ( ীবিত 
শরীরে ঈষৎ গোলাপী বর্ণ) ও কঠিন।' 
উহ! অস্থির বহির্দক অধিকার করিয়া 
থাকে । বিশেষ পরীক্ষা করিয়! দেখিলে 
ইহার ভিতর অনেক ছিত্র দৃষ্ট হয়। 
ইহা ক্রসে. ক্যান্সেলাস বা কোমল 
স্পঞ্জের মত অংশের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া থাকে । চ্যাপটা অস্থির ছুই 
দিকে কম্পাক্ট, আর মধ্যে কেন্েলাস 





চারি, 45675৩55000) ০1 
ত্মংশ দৃষট হইয়া! থাকে । ০9000206 019509 91১0:177% [2%51519 
0210815:001706190010 19177611256) 12001020 2170. 09081108011, 


অস্ফির কোমল অংশ (0570911089 (৪5৩ )। ইহাতে হুত্র ও 
গহ্বর দৃষ্ট হয়; গহ্বর মধ্যে অস্থিম্ত্তা (019110% ) ও রক্তবহ! নাড়ী বর্তমান 
থাকে। ক্যাম্পেলাস্‌তন্ত অস্থির বিস্তৃত শেষ্‌ অংশে দৃষ্ট হয়, ইছার দ্বার! সমস্ত 
হাড়খ!নি হাল্ক! থাকে এবং ইহার দ্বারা অস্থির শক্তিও বজায় থাকে। 

অস্থিমণ্জী--(01770দ)। ইহা এক প্রকার কোমল রক্তবহ! নাঁড়ী 
সম্বলিত তন্তবিশেষ। ইহা! বড় বড় অস্থির গহ্বরে এবং ক্যাম্দেলাস্‌ অংশের শ্ন্য 
স্থানে অবস্থিতি করিয়া থাকে ; স্থানভেদে ইহা! রকম রকম আকার ধারণ 
করে ? যথা :-_লম্বা অস্থির. মধ্যে এবং কোন কোন নরম খণ্ডে ইহ! পীতবর্ণের 
মজ্জা রূপে প্রতীয়মান হয়। এবং তন্মধ্যে চর্বিকোষ, ুত্রবৎ তন্ত ও. রক্তবহ। 
নাড়ী বর্তমান থাকে । লঘা অস্থির ক্যানসেলাস্‌ অংশে, করোটির গহ্বরে 
(0180191 10105 ), কশেরুক-অস্থির গাত্রে ষ্ার্পাম্‌ ও. পঞ্জরাস্থিতে ইহাকে 
লোহিতমজ্জী! কহে এবং তম্মধ্যে গোলাকার .নিউক্লিয়া৷ সম্বলিত ফোষ দৃষট 
হয়, ইহাদিগকে মজ্জাকোষ (1271০ 0৫ ) কহে। এই কোধফদিগের শ্বেত. 
কণার মত গতি শক্তি আছে। ইহার! কণার মত, তবে ইহাদের আয়তন এবং 
নিউক্রিয়। কিছু বড়। উহাদের মধ্যে লালবর্ণের ছোট ছোট কোযও .দৃষ্ট হইয়া 
থাকে যাহাদিগকে ট্রাঞ্জিসনীল (17575150791 ) বা রূপান্তরিত বা পরিবন্তিত 
কোষ কছে। এই কোষ, মজ্জাকোষ ও লোহিত রক্তকণ! এই ছুইয়ের 


10 ছে ২৭ 





াীিশিশীটি টিটি শশিাশীীশীটি + 


মধ্যবস্তী অবস্থায় অবস্থিতি করে। অস্থিমজ্জা মধ্যে বড় বড় ও বহু. নিউরুয়া 
বিশিষ্ট কোবওদৃষ্ট হইয়থাকে। টি . 

আগুবীক্ষণিক গঠন (:0117965 500০016): চুক্মভাবে গরীক্ষা 
করিলে তৃন্থিমধ্যে এই কয়েকটা পদার্থ দৃষ্ট হয়। 


১। হাভারসিয়ান্‌ক্যানাল্‌ .... 17481581088). 
২। ল্যামিলি +. ০০, ০০০ বুা0112, 

৩। ল্যাকুনি ১তত১১৮28601092 

৪1 ক্যানালিকিউলি ... ... 08178110011, 

৫1 অষ্টিয়োব্€্ইী * ... ০১ 0৯0০০-01৭50, 


হাভারসিয়ান্থ কঠানাঁল 1145075181১ 
05181) কোন অস্থিকে প্রস্থভাবে, ছেদ করিলে 
তন্মধ্যে কাল কাল গোলাকার ছিদ্র দেখিতে পাওয়া 
যার, উহবাদিগকে হা/ভারসিয়ান্‌ খালের ছিদ্র বলা 
যায়। এই ছিপ্রের ব্যাসরেখা এক্‌ ইঞ্চির $চ হইতে 
হত ভাগ পর্যান্ত হইয়। থাকে । 'অস্থিকে লম্বভাবে 
ছেদ করিলে এ খালদিগকে পরম্পরে সংযুক্ত হইতে 
“দেখা যাঁয়। উহারা বহির্দিকে পেরিয়োষ্টিয়াম্‌ এবং 
ভিতর দিকে মেডুলারী গহবরের (,19001181 ০৪-, 
510 ) সহিত যোগ রক্ষা করিয়া থাকে । জীবদ্দশায় 
'হযাভারসিয়ান থাল মধ্যে ধমনী, শিরা, দ্বায় ঠও 
লিম্ষাটিক নলী.বর্তমান থাকে । 





ঢ18. 75.71500816001781 5800000৫810 
5150%0778 192515181) 0210215, 1809725 
80৫ টিচিং রা 
লেমিলি- (175106112 )।1 হাভারসিয়ান্‌ নলীর চতুর্দিকে কতকগুলি 
গোলাকার রেখা দৃষ্ট হয় উহাদ্িগকে লেমিগি কহে। অস্থিকে প্রস্থভাবে 
ছেদ করিলে এই লেমিপি দুষ্ট হইয়া থাকে । র্লেমিলিগুলি অস্থিসনস্ধীয় 
তন্ত মাত্র। 


২৮ ফিলিফ়োলজী ৷ 


ল্যাফুনি, ক্যানালিকিউলি,আর্টিয়োকলাধটল (৫০০৮5 0৭৮ 
8110011, 95060015515 )। লেমিলিদিগের মধ্যে মধ্যে থে ঠী়ং লখাকৃতি 
কাল দাগ দৃষ্ট হয় উহ্বাদিগকে ল্যাকুনি কছে। ইহারা প্রন্কিত গহ্বর বিশেষ+ 
এই গহ্বরারুতি ল্যাকুনি হইতে যে ক্ষুপ্র ক্ষু্র নলী চালিত 'হ্তে দেখ! যায় 
উহাদিগকে কেনালিকিউপি কছে। ক্যানালিকিউলি. আবার,. পরল্পরে 
যোগ রাখিয়া! থাকে। ল্যাকুনি গহ্বরে অস্থির কোষ, ১০০৫ ০6113) দৃষ্ট হয়, 
উহাকেই আর্টিয়ো প্লাস কছে। এই কো সমূখে নিউরিয় দৃষ্ট হয়, এবং 
এই কোষ হইতে শাখার আকার সুত্র রহিগগতি হইয়া ক্যানালিকিওলির সহিত 
যোগ রাথিয়। থাকে । 








এতত্ব্যতীত, গ্যাকুনি ভেদ করিয়। কতক শুত্র দেখিতে পাওয়! যায় উহ- 
দিগকে পারফৌরেটিং ফাইবারঙ্্‌ ( 56110180105 10165 ) কছে। | 


রক্তবহানাড়ী-€ 1০০ $655615 )। লম্বাকুতি অস্থি সমূহে নিউটি, রি 
কেষ্ট (98€1৩00) বা পোষণোপযুক্ত ধমনী, অহ্ভির কঠিন অথব| কম্পার তস্ 
তেদ করিয়া অস্থি মধ্যবর্তী গহ্বরে ( 11608011870 08181) প্রবেশ করে। 
এই ধমনী, মজ্জা! ও হাভারসিয়ান্‌ নলীদ্দিগকে শাখ! গ্রশাথা বিতরণ করে। 


অস্থির বিকাশ--( 105৮6100779 01 0906 )। উপাস্থি এছং 
এক প্রকার বিল্লী মধো চুণঘাটিত পদার্থ (1107 58105) সঞ্চিত হইয়া! ক্রমে 
অস্থি নির্দিত হইয়। থাকে । অঙ্ক প্রত্ঙ্জের অস্থি, কশেরুক'জস্থি, ট্রার্নাম্‌, 
পঞ্জয, ও মন্তকের তলায় হাড় উপাস্থি হইতে নির্টিত হয়। মন্যফের উপরের 
অস্থি, মুখের হাড় ও নিম্নদেশের চোয়াল (ইহার ফোণ ফ্যতীত )বির্লী হইতে 
প্রস্তত হইয়! থাকে.। এইঝিন্_ী ভবিষ্যতে পেরিয়োষ্টিয়ামে পরিণত হয়। 
উপাস্থি-কোষ ( 08181855-0811 ) অস্থি মধ সঞ্চিত হইয়। অস্থিকে লম্বাভাবে 
বৃদ্ধি করে এবং ঝিল্লী হইতে ষে অস্থি নির্পিত হয় তাহাতে অস্থিকে প্রস্থতাবে 
বৃদ্ধি করিয়া থাকে । অস্থির বৃদ্ধি ও বিকাশেষ বিশদ বর্ণন| অত্যন্ত কটু 
লাগিতে ব্লিয় সে আলোচনা বিল্নভ হওয়া! গেল । 


05012 ২৯ 


পেশী ব্বিরণ। 
ও 10901, 
জীরশরীরে ছুই প্রকার পেশী-তন্ত দৃষ্ট হয় যথ! £-_ 
১ ্ায়েটেড বা. এ্রচ্ছিক অথব] ডেরা ডোর! পেশী সুত্র । 
২। অন্-স্রায়ে্টেড বা অনৈচ্ছিক্ক অথব। চোন্ত পেশী-হুজ । 


স্রায়েটেভ, ঘা ডোরা ভোর। পেশী-7্‌ 56712804 ০% ৬০101. 
ঠেস ৪০৪1৪ 61) যে সকল পেশী ইচ্ছাধীন অর্থাৎ ইচ্ছা 'করিলে 
যাত্রা কুধিৎত হয় গু ক্রি প্রকাশ করে উহাদিগকে  ্রায়েটেড বা প্রচ্ছিক 
পেশী কহে। " ষে নকল গেশী অস্থিতে সংলগ্ন (বাইসেগ্ল, ভাঙ্গাফাম, মেসিটার 
ইত্যাদি) এবং জিহ্বা, ফোষল তালু, ফেরিংস, লেরিংস, অন্নবহানলীর 
উপরিভাগ, প্রাটিস্যা, স্কীংটার-ভেসিকি, প্রছ্থেট-গ্রস্থির পেশী € হৃৎপিও এই 
শ্রেণীভুক্ত । ফেরিংস, অন্রহানলী *ও হৃৎপিণ্ডের পেশী সকল ইচ্ছাধীন ন! 
হইলেও শ্রেণীর অন্তর্গত হইয়া থাকে ।” গ্রীয়েটেড বা খচ্ছিক পেশীদ্িগের 
বর্ণ লাল; ইহাদের গাত্রে লম্বাভাবে থাল €£0170% ) ও প্রস্থভাবে ডোর! 
ডোর! দাগ (৪608) দুষ্ট হয়। শরীরের ১০* ভাগের ৪৫ ভাগ পেশী-ক্ুত্র। 
ইচ্ছিক পেশী-নথত্রে 9 প্রকার পদার্থ আছে ঃ-_ 


১। সংষোগ তঙ্ধর আবন্নগ বা . ] 10017760095 (58809 ৪681 
সারকোলেম।। 07587601510, 
হ। মাংদের আট 56113 01 9৫2 0010৫16 
৩। মাংসের হত ) 191০ 


৪1 সুগ্ছ সুত্র, উজ্জ্বলদা না যুক্ত স্থান, [100111125, [01503 8170 
এবং পেশীর উপযোগী হুক্স পদার্থ। ) 


5810003 61901) 


১1 আবরপ--0 58986 )। ইহা সংযোগ তন্কতে (7719105 
8৪5০ ) নির্শিত। ইহা! সমস্ত পেশীকে বেষ্টন করে স্বতরাং ইহাল নাম সার" 
কোলেমা। আবার, ইহা পেশীর ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফেলিকিউলাই নানক 


৩০ ফিজিয়োলজী | 


এক এক আটা-পেশীদিগকে বেষ্টন করে। উহাকে পেরিমাইপিয়াম কহে। 
পেরিমাইসিয়াম হইতে এক স্থল অংশ আবার পেশীঃম্ত্র্দিগকে বেষ্টন করে 
উহাকে এগুমাইলিয়াম কছে। 

২। মাংসের আশটি-_€ ঢ8301০811)। সারকোলেমা, আবরণ 
তুলিয়া! ফেলিলে পেশীর ল্বদ্রিকে এক এক 
আটি মাংসশ্ত্র দৃষ্ট হয়) অর্থাৎ একটা. 
পেশীকে নানা অংশে যেন রিভক্ত হইতে 
দেখা যায়। শরীরের মোট! মোট! মাংস 
'পেশীতে যেমন এই বিভাজন দৃষ্ট হয়, ক্ষুদ্র 
ক্র পেশীতে সেরূপ দৃষ্ট হয় না। 





২৯৮৩১ 
ঢা1£. 76, 1105016 51১01176 


5৮611 783010111. 


৩। মাংসের সুত্র-_(811৩8) ফেসিকিউলাই বাঁ এক এক আঁটি 
মাংসের ভিত্তর অনেকগুলি মাংসন্থপ্র অবস্থিতিকরে ! এই পেশী সুত্র্দিগেরও 
পরস্পরের. আবরণ দেখিতে পাওয়! যায় এবং এই আঁবরণকে প্রকৃত 
সারকোলেমা কছে। 


৪1 মাংসের হু হৃত্র_-(161)। মাংস শ্ত্রগুলির এক একটা সুক্ষ 
সুত্রকে ফাইব্রিল বা হুক সুত্রকহে। প্রত্যেক ফাইত্রিল একটী সক্ষম লম্বমান 
কালবর্ণের চতুষ্কোণ মাংসোপযোগী পদার্থ রেখ! ( 957000৪ 6190)11 ) 
বিশেষ। এই রেখার মধ্যে মধ্য আবার উজ্জ্বল স্থান দৃষ্ট হয়; এই উজ্্ল, 
স্থানের তিতর দিয়! গ্রস্থভাবে এক রেখা গমন করে, উহাকে ক্রজ. সাহেবের 
বিল্লী কহে ( 09058+8 10900012106 ) এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে 
এই .ক্রজ সাহেবের বিল্লী এবং সারকোলেমা দ্বারা পেশী মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
কুটীর নির্মাণ হয়। এই কুটীর মধ্যে মাংসোপযোগী প্ররুত পদার্থ অবস্থিতি করে। 
ক্রজ-বিল্লীর উপর ও নিম্নের উজ্জ্বল ধারগুলিকে পার্শবর্থী ভি (1,905791 
0156) কছে আবার, কৃষ্ণঘর্ণের মাংসোধযোগী পদার্থের (5৭40003 
৪1607505)মধ্যে এক অপেক্ষাকৃত কম, উজ্জণ স্থান দৃষ্ট হয় উহাকে মধ্যবর্তী ডিফ 
(0010016 0150) কছে। 


05০01 ৩১ 


হৃৎপিণ্ডের পেশী" "আতর (0810150 11059018110016 )1 হত 
পিণ্ডের পেশী মধ্যে ডোর! ভোর দাগ কিছু কম; উহার' সারকোলেমা নামক 


আবরণ নাই। প্রেশী-স্থর সকল শীখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে । পেশী 
মধ্যে পেশী-কোষ ও,কো মূল দৃষ্ট হয়। 


নন্য্নীয়েটেভ ব! অনৈচ্ছিক পেশী-মুত্রের-_€ [০7-3৮ন65 
810590121157615 ) বর্ণ লুল নহে । উহাদের ক্রিয়! ইচ্ছাধীন নহে । কতক- 
গুলি কুঞ্চন-শীল কোষ দ্বার! ইছাদের গাত্র নির্টিত হয়। ইছারা চোস্ত অর্থাৎ, 
ইহাদের গাত্রে ডোর! ভোর! দাগ নাই। পাকস্থলী, অন্তর, র্ক্তবহাঁনাড়ী, অন্ন- 
বহানলী ও আইরিষগপ্রভৃতির পেশীস্থত্র এই শ্রেণীর অন্তর্গত। অনৈচ্ছিক পেশী 
শৃত্রের কোষ কল লম্বাক্কতি.(510116 91893 )২ উহাদের মধ্যে কোষ- 
বদ্ধনমীল মূল (70019) দৃষ্ট হয়। এই পেশীদিগেরও আবরণ আছে। ইহাদের 
ভিতর পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্তবহানাড়ী ও লিম্ফটিক নলী দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । 





18-17-0102) 00102 015 0003500121606-05]] ঠিওাা। 1776 হা] 
100656705 570%1176 00 00016) দা 1005-00 01527 05007050.61901115000) ০৫ 


গ £. 
€)6 ০611 50195151700, 


পেশীর রাসায়নিক পদ্দার্থ। 


০লেছ্19শা্্ 0৮ ঘ030ো)ার, 
দেহ. হইতে মাংস বাহির করিলে অথব| মৃত্যুর পর পেশী সকল কঠিন 
(২1201 770105) হইয়। পড়ে। 


স্বত-পেশী-€ 10650-1003019 ) অশ্রু হয়। ইহাতে মায়োসিন, 
এলবুলিন্‌ শর্করা (59887) এবং বহির্গমনশীল পদার্থ (6১6৪০0%9 07966678) 


শ২ ফিজিরোলভী । 


. যথা ক্রিয়াটিন্‌, সারকোল্যাকৃটিক্‌ এসিড, জাস্ছিন্চ হাইপোজাছিন, ইনোসিট ও 
লবণ (95163 ) গ্রন্থৃতি শতকর! ২৫.৬গ পদার্থ দৃষ্ট হইয়। থাকে । এতত্যতীত, 
পটাসিয়াম্লবগ ও ফসফেট প্রচুর পরিষাণে পাওয়। গিয়! থাকে । সত গেশীতে 
সার্কে। ল্যাকাটিক-অন্প থাকাতে উহা অননযুক্ত হইয়া থাকেত. 

জীবস্ত-পেশী--(1757€ [005015.) ক্ষারযুক্ত, ইহাতে মায়োসিন্‌, 
সার্কোল্যাকৃটিক্‌ এসিড. এবং শর্করা! প্রস্তুত থাকে না, কিন্তু উহাদের উপযোগী 
পদার্থ থাকে যথা £_মাংসের রস (1095016:015958 ) মৃত্যুর পর এই রস 
বা তরল পদার্থ জমাট বাঁধিয়া! মায়োসিন্‌ ও সার্কো-ল্যাক্টিক্‌ এসিড, প্রস্তুত হয় 
যন্বারা পেশীর কাঠি সম্পাদিত হইয়া থাকে । 

_.. জীবদ্দশায় পেশীতে শর্করার পরিবর্তে গ্লাইকোক্গন নান পদার্থ এবং মৃত 
পেশীর মত এলবুমিন ও বহিরগমনশীল পদার্থ থাকৈ। মৃত্যুর 'পর্‌ মাংস-রস 
হইতে মায়োসিন্‌ ও সার্কে। ল্যাক্টিক্‌ এসিড. এবং গ্রাইকোজেন হইতে শর্করা 
প্রস্তুত হয় এবং কার্কনিক এসিড স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করে ইত্যাদি 

দুস্থ পেশী বিশ্রামাবস্থায় অকৃসিজেন ০শাষণ ও কার্বনিক এসিড. বাষ্প 

বাহির রুরে.। কুধ্ণনকালে রূপ ক্রিয়ার আধিকা হইয়! থাকে । যত অধিক 
পরিমাণে অক্িজেন শোষণ ছয়, উহার কম পরিমাণে কার্বনিক এসিড. বাযু 
বহির্থত হইয়! থাকে । 

পেশী-প্লাজমণ--00535016-0193102 )। ইহা একপ্রকার চটচটে 
তরল পদার্থ (57700) 8010 )। ইহ! ক্ষারযুক্ত এবং টূহাতে জমাট বাঁধিবার 
উপযোগী মায়োসিন্‌ নামক এক প্রকার পদার্থ আছে। মায়োসিন্‌ অন্নক্ষার 
রহিত পদার্থ, ইহা পরিশ্রুত জলে পরব হয় না। কিন্তু শতকর! ৫1৬ ভাগ লবণ 
মিশ্রিত জলে প্রবীভূৃত হইয়া থাকে । 

পেশী-সিরাঙ্কৃ_-(0153016-89608)) 1. মাক্লোসিন্‌ কর্তৃক জমাট, চাপ 
প্রস্তুত হইলে পেশীতে যে অরশিষ্ট রস থাকে উহ্াকেই পেশী-দিরাম. কছে। 
ইহাতে পটািয়াম, এলবৃমিনেট বা ফেজিন, এবং এলবুমিন নামক পদার্থ থাকে। 

পেশীর রঙ্গিল পদার্থ--009)7২০81070 ০0£ 120016) 1“ ছিমো- 
স্লৌবি নামক পদার্থ কর্তৃক পেশীর লালবর্ণ রঙ্গ হইয়া থাকে। উহ! প্লাজমা 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত খাকে। 


চ৮15910ঞা, ৮0511 08 7110500181২ 21350, ৩৩ 
৪ 


পেশীস্ছিত নন্-নাইট্রোজিনাস পদার্থ_€ ত০৪-০16০৫৪০০এ3 

' 593681)০2 ০6 10,050) ) যথা £--5র্বি্ গ্লাইকোজেন নামক শর্করা! উপযোগী 

পদার্থ, ইনোসিট, চর্ব্বি ও শর্কর| জাতীয় অন (৭ 80081819000 

58118 )। পেশী মধ্যে একপ্রকার পেপ্সিন্‌ ও ফারমেন্ট দৃষ্ট হয়। পেশীতে 

শতকবা ৭ ভাগ জর আছে। পেশীতে শতকবা ২০ ভাগ অগুলাল জাতীয় 

স্বত:কারী (01£976 ) পদার্থ দৃষ্ট হয়; বক্রী.লবণ জাতীয় পদার্থ) তন্মধ্যে 
সোডিয়াম অপেক্ষা পটাসিরাম লব্ণেব ভাগ আধক। 


০ 





পেশী-তন্তুর ভৌতিক গুণ বর্ণনা । 
1১13 911, 17২ ০07৮71২7155 08 
[৬705010141২ 11551012. 


পেশী সকলেব গুণ তিন প্রকাৰ (১) প্রসারণায়তা (২) স্থিতি- 
স্থাপকতা 'এবং ( ৩) আঁকুঞ্নীয়তা। 

১। প্রসারণীয়তা 00657501165 )।  পেশীনকল প্রয়োজন 
মত বিস্তৃত হয়, কারণ, এক শ্রেণীব পেশীর কুঞ্চন হইলে অপর অথবা বিপরীত 
শেণীর পেশী গুলিকে বিস্তৃত হইতে দেখা গিয়া থাকে । সর্বদাই পেশী সকল 

“বিস্তৃত হয়। 

২।  স্ফিতিষ্ছাপকতী1051457915)। পেশীদিগের স্থিতিস্থাপক 

গুণ অতি অল্পই আছে ; লঘুভারেই পেশী বিস্তৃত হয়, ভার তুলিয়া! লইলেই পেশী 
* আপন অবস্থা পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । 

৩। আকুঞ্চনীয়তা__ (০০০:,০11 ) জীবর্শায় পেশী ও 
বায়ু (2705013 ৪180 1755 ) উভয়েই উত্তেকজরনশীল € হ015915 ). পদার্থ। 
উহাদের উপর তাড়িৎ ও গরম তার প্রয়োগ, অথব! রাসায়নিক পদার্থ সংযোগ 
করিলে কিনা কোন প্রকার যান্ত্রিক আঘাত লাগাইলে উহারা একেবারে 
উত্তেজিত হইয়া! পড়ে । প্ররূপ উত্তেজনায় এই ফল হয় যে সঞ্চালক (21060) 
স্নায়ুর মধ্য দিয়া সেই উত্তেজন! এরূপ স্নায়ুর" সমাপ্তি স্থলে চালিত হয়* এবং 
পেশী সকল কুঞ্চিত হইয়। থাকে । নানা কারণে পেশীসমূহ কুঞ্চিত হইলেও 


৪ ফিজিয়োলজী । 


উহার খাপনাপনি কুফ্িত হইতে পারে। হ্ৃয়কালি শ্রস্ঠৃতি হুর্কালকর 
ব্যাধিতে পেশীর শ্বতঃ কুন (1019-800900181 ৫0061800০2 ) হল, প্রথম 
ফি প্রর্ূপ অথব| অন্য ফোন শীর্ণকায় রোগীর পেক্টোয়াল পেশীর উপর সামাগ্ 
ঠোঁকর মারিলে তরঙ্গাকারে পেশী-কুষ্চন দৃষ্ট হইয়া খাকে। 

পেশী-কাঠি্য_ (818০ 01015 )। মৃতার পর পেশী. সকল পজ্জ 
হইয়া পড়িলে উচ্বাকে পেশী-কাঠিন্ত কহে। নম্থুষ্য শরীরে সৃত্যুকর ৪1৬ ঘন্টার 
মধ্যে পেশীর কাঠিন্ঠ সম্পাদিত ছয় এবং এইরূপ অবস্থা এক হইতে কয়ে 
দিবস পর্য্স্ত অবস্থিতি করিতে পারে । পরিশ্রম ব! দুর্বলতা প্রযুক্ত পেশী 
সকল পিথিল হইলে পর এবং হঠাৎ জীবের মৃত্যু হইলে (15178090100 ০ 
100900157 100/9৫ 01107 6০ 0680 ) শীঘ্র শীঘ্র, পেশী সকল কঠিন হইয়| 
পড়ে। চোয়াল, শ্রীবা, বক্ষ, পৃষ্ঠ, উদর, পদ ও তত্তের পেশী সকল ক্রমা্বয়ে 
কঠিন হইয়া থাকে । পূর্বের লিখিত হইয়াছে যে জীবদ্দশায় ্চ্ছিক পেশী 
সমুহের মধ্যে একপ্রকার তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়, মৃত্যুর পর ঘী তরল 
পদার্থ জমিয়া মায়োসিন নামক পদার্থ উৎপন্ন, হয় এবং পেশী কঠিন হইয়! 
পড়ে । য়াহাহউক কিয়ৎক্ষণ পরে এ জমাট পদার্থ পুনর্ধার তরল হয় এবং 
সেই সময় হইতেই গেশীসমূহ পচিতে থাকে । মৃত্যুর অব্যবহিত পরে শতকরা 
১০ ভাগ লবণ দ্রাব (70 991 ০6170 90100101) 06০01010701) 8810) স্করীর 
মধ্যে পি€কারী হারা প্রবিষ্ট করিলে ত্ীকূপ পেশী কাঠিস্ঠ স্থগিত করা যায়। 
পেশী কঠিন হইলে অপেক্ষাকৃত পুরু, ছোট ও শক্ত হইয়। থাকে । এঅবস্থায় 
পেশী অশ্বচ্ছ হইয়! পড়ে এবং জীবদশার মত কোন উত্তেজনায় আর উত্তেজিত 
হয় না। 

উত্তাপে পেশী কাঠিন্ত ( 7৪.-78০1) আনয়ন করা যাইতে 
পারে। 

জলমৎ যোগে (514:478০চ ) পেশী কঠিন হয়। 

অঞ্প্রয়োগেও (504-1807) গেশী কঠিন হয় অর্থাৎ পেশী মধ্যে 
শতকরা ১ ভাগ হাইডোক্লোরিক বা ল্যাকটিকু এসিড পিচফারী করিলে পেশী 
শক্ত হইয়া থাকে । 





| 


চা৪ব০৮৫চ/ ০0৮ ছট5০01&২ ০০ ণ২0]0ম, ৩৫ 








পেশী-কুঞ্চষের কল। 


চলব 0104থ 0 05001. 
0০08 ০710ঘ, 


১। আকুতি পরিবর্তন-( 07917প্রশ 10 চি )। পেশী কুক্িত 
হইলে ছোট হয়, অর্থাৎ ইহার দুই,মুখ নিকটবর্তী হয়, পেশী গ্রন্থে বাড়ে কিন্ত 
ওজনে ঠিক থাকে । 

"২1 কুঞ্চন-কাঁলে রাঁসায়নিক পরিবর্তন--(00570181 ৪০, 
59 000170 9017652 0617 ১ ক) অধিিজেন কাম্প খরচ হয় এবং অধিক” 
পরিমাণে কার্কনিক এসিড সঞ্চিত হয়। (খ)কার্বনিক এসিড বাম্প ম্বাধীন- 
ভাবন্বশররন্া ০৪:0০1710 8০10 5৪£ [6৪ ) করে অর্থাৎ অপর পদার্থের সহিত, 
মিশ্রিত থাকে না। (গ) পেশী 'অন্নযুক্ত হয়, সার্কোল্যাকৃটিক এসিড প্রস্তত 
স্বন্ত পেশীর এঁন্ূপ অস্ত্থ লাঁভ হইষা থাকে। ৪ 

৩২ পেশীর তাড়িত-গতির *পরিবর্তন___(৮০০88০৪ 
5008০19০০০7) পেশীর বিশ্রামাবস্থায় এক প্রকার তাড়িত গতি থাকে 
পেশীর ভুঞচন কালে সেই তাড়িত গতির হ্রম্বত] হইন্স থাকে । | 

* ৪ কুঞ্চনকালে উত্তাপ উতৎ্পতি--€ 21948০5০8০1 89৩৪৮ 
301776 ০0050000 )1 পেশী যে পরিমাণে কার্য করে সেই পরিমাণে 
উত্তাপ উৎপর করে। কার্যাকাী পেশীর শিরাব্র রক্ত যেমন গযর়ষ, ৰিশ্রামকারী 
পেশীর শিরার শোণিত তেমন নহে। তেকের গ্যাষ্ট্রক্নিমিয়াস্‌ পেশী কুক্চিতু 
করিয়া স্বাভাবিক অবস্থার অপেক্ষা উত্তাপ উৎপত্তি হইতে দেখা গিয়াছে। 

৫ কুঞ্চনকাঁলে শব্দের উৎ্০পত্ভি__(৮৩৫৭০৫৩৭, 04 5080৫ 
9011708 6017050661 ) 1 পেশীকে কুঞ্চিত করিয়া উহার স্থানে কর্ণ পার্তিলে 
এক প্রকার শখ শ্রতিগোচর হয়। 

৬। ধনুষটস্কার_-(150এ3)। গেশী সকল ক্রুদাগত ঝুঞ্চিত 
হইতে থাকিলে, সুতরাং বিশ্রামের অবকাশ না পাইলে ধনুষটঙ্কার অর্থাৎ পেশীর 
গ্রবল আক্ষেপ হইয়া থাকে । 


৩৬ ফিজিয়োলজী । 


নন্ষীয়েটেড, পেশীর গু 71006106501 ০7-507181650 
3105016 )। এই পেশীও উত্তেজনায় কুঞ্চিত্‌ হয়, ইহাদের কুঞ্চন ধীরে 
ধীরে সম্পাদিত হয় কিন্ত কুঞ্চনাবস্থা অনেকক্ষণ থাকে। প্রসবক'লে 
অথবা মুত্র ত্যাগকালে জরায়ু ও মুত্রথালী অনেকক্ষণ ধরিয়া কুঞ্চিত হইতে 
দেখা যায়। 


শরীরের উপর পেশী-ক্রিয়ার ফল। 


[77015 00501. 
| [7051২0151, | 


ফুসফুস. হইছে কার্ধন বা! অঙ্গাব বহির্গমন--( 07 01৪ ৪ 
11001080006 08190 )1 উত্তমরূপে পেশী ক্রিয়া সম্পাদিত হইলে 
্বাসপ্রশ্বীস ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, ইভাতে এই ফ্কল তয় যে, নিশ্বাস দাবা বাতিবের 
ভুবাযু হইতে অক্িজেন বাম্প ফুসফুসে শোধিত এবং তথা: হইতে তদপবিবর্তে 
কার্বনিক এসিভ নামক দুষিত বায়ু বতিগত হইয়। থাকে । একজন যুব পুরুষ 
সহজ অবস্থায়,নিশ্বাস দ্বারা এক মিনিটে ৪৮০ ঘন ইঞ্চি পবিমাণে বায়ু গ্রহণ 
করে। যদ্দি সে ঘণ্টায় ২ ক্রোশ চলে তবে সে এক মিনিটে পূর্বেষ পাচগুণ 
অর্থাৎ ২,৪০০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণে বায়ু গ্রহণ কবিবে; এইবপ ৩ ক্রোশ 
চলিলে সাতগুণ অর্থাৎ ৩,৬৬০ ঘন ইঞ্চি পবিমাণ'বাধু গ্রহর্ণ করিবে ইত্যা্দি। 
অক্সিজেন শোষণ ও কার্কবানিক এসিড বহিগ্মন কৰা পেশীদিগেব প্রধান 
কার্য । | 

২ | রক্তসঞ্ধালন যন্ত্ (07) 06 ০1700176170 । পেশীদিগের 
ক্রিয়াধিক্য হইলে উহাদিগের ভিতব শৌণিতেব পরিমাপ বক্ষা হেতু হৎপিণ্ডেব 
খ্রিক্লাও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । পবিশ্রম কালে সচজ অবস্থার অপেক্ষা ১* হইতে 
৩* বার নাড়ীর অধিক বেগ দৃষ্ট হয়। পরিশ্রম করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কিছু 
লাব হয়। অভিরিক্ত পরিশ্রম করিবে হৃংপিওুর বাম বৃহং কোটরের ([70- 
67002) ০1 0১৪ 166 ০8০19) বৃদ্ধি হইয় খণতে। 
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৩। ত্বকৃ-(0৭ 07৪ 5৮1.0। পেশীদিগের কাধ্যকালে ত্বকের 
তত ক্ষুদ্র ধমনী সকল প্রননটুরিত, হয়, ঘর্ বৃদ্ধি হয়, এবং উহার মধা দিয়া জল, 
লবণ এবং অগ্্ পর্দার্থ বাহির হইয়া! থাকে । পরিশ্রম কালে সহজ অবস্থার 
অপেক্ষা দবিগুণের অধিক ঘর্্ম বাতির হয়া থাকে । শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি 
পাঈবাব সময় ঘণ্্র 5ইলে উহাব তুম্বতাঁ হইয়া থাকে। পবিশ্রমেব পব ঘর্ম 


ভইলে যখন শাবীরিক উত্তাপ কমিয়া আসে তখন ত্বকে শৈত লাগিবার 


অধিক সম্ভাবনা । 

৪1 এ্রচ্ছিক পেশী-€0৭ 97 ৬০াথগলোঠ [103016 )। 
পরিশ্রম করিলে প্শী সকল বৃদ্ধি পায়, বলিষ্ঠ এবং শক্ত হইয়া থাকে । অতিরিক্ত 
পৰিশ্রমে আষ্ঈাব পেশী শীর্ণহইয়া পড়ে । 

স্পা! পরিপাক যন্ত্র7009 87৩10865755 ১5916 )। পরি- 
শ্রমে ক্ষুধা বুদ্ধি পায়, মাংস ঘ্বত অথবা চর্বিজাতীয় পদার্থে স্পৃহা জন্মে। 
পেশীস্তিত সার পদার্থ ও কার্বন বা অঙ্গাব বাহির হইয় গায় বলিয়া মাংদ 
ও ঘ্বতেব সামী আহার করিতাইচ্ছা "হয়। শ্রমে পরিপাক ক্রিয়া সুসম্পন্ন 
হয়, এবং পোর্টাল (০৮৭1 017001209) 901০1:6060 ) শিরা মধ্যে রক্ত 
সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে । 


৬1 মুত্রযন্ত্র-607 079 [10755 ) পরিশ্রম করিলে ঘর্ম্ম হওয়া, 
প্রযুক্ত মৃত্রের জল ও লবণেব ভাগ কম হয়, মুত্রের ইউরিয়া নামক পদার্থ 
শবীরাভান্তবে বৃদ্ধি না হইলেও অনেক পরিমাণে বহির্গত হইয়া থাকে । পরি- 

২হমেব পর বিশ্রামাবস্থায় প্রতাবের সহিত ইউরিয়! বহির্ণত হইয়! থাকে। 


৭1 শারীরিক উত্তাপ-- 09 (9 ত870৩78601 )। পরিশ্রমে 
শারীরিক উত্তাপ বৃদ্ধি পায় না, তবে অতিরিক্ত পরিমাণে অক্সিজেন বাস্প 
শোধিত এবং পেশীদিগের পরস্পর ঘর্ষণ ও কুঞ্চন হর বলিয়৷ ক্ষণকালের জন্ত 
উত্তাপ উৎপন্ন হয়; কিন্তু পরক্ষণে সেই উত্তাপ বিকীরণ দ্বারা শরীরের 
সহজ অবস্থা রক্ষা করিয়৷ থাকে। 

পেশী-দিগের সাজান ও প্রয়োগ চা 
200 20011586190 01 0195016)1 , পেশী সকল ভিন্ন ঠিন্ন শ্রেণীভুক্ত হইয়া 
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শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে । (১) এক শ্রেণীর পেশীর উৎপত্তি ও সমাপ্তি 
(0789 0৫. 805610100 ) কিছুই নাই; উহারা , গহ্বর ও নলীর প্রাচীর 
রা করে যথা £__অব্বাহীনলী, মুত্রথানী, জরাঁযুর রক্তবাহীনাতী, গ্রন্থি, ডা 
বং লিম্ফাটিক নলী ইত্যাদি। এই সকল পদার্থে পেশীস্থত্র অবস্থিতি করাতে 

নর গাত্র বা গহ্বর কুঞ্চিত হয় সুতরাং তন্মধ্যস্থিত পদার্থ নিচয়ের চ্সাঁচল 
হইতে পারে। ও 

২। আর এক শ্রেণীর পেশী কেবল ছিদ্রেব ষুখে দৃষ্ট হয় উহাদ্রিগকে 
শ্কীংটার পেশী কহে। 

৩। অপর শ্রেণীর পেশী একদিকে কোন প্রকার দু পদার্থে সংলগ্ন কিন্তু 
অন্যদিকে কোমল তত্বতে সংযুক্ত থাকে ষথা £--এজাঁইগাস্‌ ইউভিলি।ইত্যাদি। 

৪। ৪র্থ শ্রেণীর পেশীদিগের ছই মুখই অন্থিরূপ খুঁটীতে সংলগ্র “একে ) 
হস্ত ও পদ প্রভৃতির পেশীসসূহ এইরূপে সজ্জিত হইয়! আছে । প্রায় সর্বপ্রকার 
পরিশ্রমের কার্ধ্য এই পেশী শ্রেণীর সাহায্যে সম্পাদিত হইয়া থাকে । 


বিবিধ গতিবিধির কারণ ও কার্য 
00575 ৮1) 27014 4 0ছা 80210. 
জীবের অঙ্গ প্রত্যলস্থিত পদার্থ সমূহ তিন প্রকারে সঞ্চালিত হইতে পায়ে ' 
ষথা £__ 
৫১ এমিবয়েড, বা! সুক্ষ কীটান্ুর মত গতি; (২) সিলিয়ারি বা লাঙ্ুলা- 
কার গতি; €৩) মালার বা পেশীগতি । 
এমিবয়েড, গতি--(210289016 10০৩00৫7)) | জীবের একবিদ্দু 
ন্ুলালময় রস বা গ্রটোপ্লাজম ব। শ্বতঃকারী পদার্থের নাষ এষিবা ( [110706 
৪3০1 91 87710081311 ০1 13100019300 15 091160 ৪29808 )। ইহাকে 
ক্ষোনর্াপে উদ্বেজিত না করিলে এফ অসমান ভিঙ্কের (গোলাকার উজ্জল 
চাক্তি বিশেষ ) মত দেখার এবং ইহার প্রতি বিশে মনোযোগের সহিত দৃরি- 
পাঁত করিলে ইহার মৃদু সু গতি সৃষ্ট হয়! থাকে, জর্থৎ এ ক্ষুত্র এমিবা বা 
গ্রট্টোসাজমের কোন দ্মংশ হছইডে এক. টুকর। বাহির হইগী ( 791088%198 _ 0 
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066 0216 0£ 0১৩0255 01 2170€" ) অনেক দূর গন করে এবং পরি- 
*শেধে হ্নত লাঙগুল গুটাইয়া আপন স্থানৈ ফিরিয়া আসে, নতুবা! শবীরের 
অন্যান্ত এমিবাকে আকর্ষন কারিয়া' থাকে । ৩৬ ডিগ্রী সেপ্ট উদ্ধাপে এমিব! 
বিশেষূপে কার্যকারী হইয়া থাকে । কিন্তু ৪৫ ডিগ্রী উত্তাপে অথব! ০ ডিগ্রী 
জমাট-বিদ্ুত্ত (11552176 017) ইহাদের গতিরোধ হইঘ্বা থাকে । 

প্রটোপ্লাজম যে উত্তেক্তিত ও কুঞ্চিত হইয়া! আপন মৃদু মন্দ গতি প্রকাশ 
করে তদ্বিষযয়ে কোন সন্দেহ 'নাই ; কারণ, ইহাদের উপর বাহিরের কোন 
প্রকার খানিক (যথা ছ'চ ফোটান ), রাসায়নিক নে যথা লবণ সংযোগ ) অগ্নি ও 
তাড়িত সন্বন্ধীয় উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে ইঠায়ীঁ অধমান ভিক্কেব মত না 
থাকিয়া গোলাকার ভীব ধারণ, করে ; এমন কি আলোক হইতে অন্ধকার 
অথব! অন্ধকার হইতে আলোকে ইহা্দিগকে লই গেলেও খ্রীরূপ পরিবর্তন দৃষ্ 
হইয়া থাকে । এই এমিবস্েড গতি শক্তি প্রভাবে রক্তের শ্বেতকণ! ও শারীরিক্ষ 
অষ্ঠান্ত কোষ সমূহ স্চশালিত হয়। 

২৭ নিলিয়ারি গতি পেগানাঠ 01057৭976) 1 শারীরিক এপি- 
থিলিয়াম্‌ কোষ অথবা বিবিধ রসমধ্যে সিলিয়। নামে এক পদার্থ দৃষ্ট হয় ; উহার! 
হঠাৎ কুধিংত হত্ব এবং পর়ক্ষণে ধীবে ধীরে পূর্বের অবস্থা লাভ করে। শ্বাসনলী 
ও লাপারন্ধে.র পথে সিলিকন! সমূহ সর্বদাই এরূপ কুঞ্চিত ও বিস্তৃত হয় বলিস 
উ্বীদের স্বারা সহজে শ্লেম্মা বাঁ অন্ত পদার্থ বহির্গত হইঝ্স! থাকে । সিলিয়ারী 
গতি গ্বায়ুমণ্ডলের অধীন নহে। অল্প উত্তাপে এ গন্তির বৃদ্ধি এবং শৈত্যে 
ভাস হুইয়! থাকে । খঁচ্ছিক পেশী-সুত্রের অপেক্ষ! সিলিয়! গতি প্রৰল। জল ও 
অি্জন বায়ু সিলিয়া-গতির বিশেষ সাঁহাষ্যকারী ; অর্থাৎ উহাদের পরিমাগ 
কম হইলে সিলিয়া-গতি প্রায় অচল হইয়া! পড়ে । ফ্লরোকর্, তাড়িত, ওজোন্‌ 
(০5০7৩ ), ক্ষার ও অয পদার্থ দিলিয়া গতির. বিষস্বরূপ ;' অল্প পরিমাণ 
ইত্যার, জরা, এমিল-নাইটেট, এবং কার্বনিক-বাইসাল্ফারিভ, প্রত্ৃতি পদার্থ 
প্রথমে সিলিয়! গতির উত্তেজন! এবং পরে অবসাদন করিয়া থাকে ! 

উত্তিদজাতীয় সার পার্থ বখ! ভেরেটি যা, কুরারী। অথবা কুইনাইন. প্রভৃতির 
ত্বাষ! সিলিয়া গতির কিছু ঘিশেষ ক্ষতি হয় না । ; 

লিশিয়ার়ি গতির উদ্দেশ্যা--নিক্ৃষট দীবদিগের সিলিয়া সবাক 
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22 522 
দ্রব্য খু মধ্যে প্রবিষ্ট ও শ্বাস গ্রশ্বাদের সহায়তা হয়; কিন্তু মনুষ্য শরীরে িলিয়! 
দ্বার! শ্লেম্সা, অপ্রয়োজনীয় কোষ, ধুলা “ও অন্যবিধ বহির্গমনশীল পদার্থ অথবা 
অষ্ঠ প্রকার শারীরিক নিঃসরণ বহি হইয়া থাকো । 

৩। পেশী- গতির € (৩৪০০৭ (705005976 ) যথেষ্ট আলোচন৷ 
কব! হইয়াছে, এক্ষণে 8 গাইট বা সন্ধিস্থলেব গতিবিধি আলোচনা কর! 
যাউক £__ 

(ক) সন্ধি এবং সন্ধিগতির ব্যাথা! 0197) 8710 1017 00001076100) £-- 

১। কোনস্থানের যোড় বা! সন্ধিতে গতি নাই ; উহাকে সিনারথেোীসিস্‌ 
(50510009515) কছে। কঁরোটীর সান্ধ (0180191 38606) উহার দৃষ্টান্ত 
স্বরূপ | 

২। কোনস্থলে অল্প গড়ানে গতি (5110172 019590861), ৃষট হয়; 
উহাকে এম্ফিয়ারথে 1সিস্‌ (21715771001085 ) কহে বস্তিকোটবেৰ অন্তি 
ছার! অথবা উহাদের সহিত ত্রিকাস্থির (5%07)07), অথনা কশেরুক অস্থির- 
(৬৪:00) পরস্পব সংযোগ উহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ । এইরূপ সন্ধিতো বলক্ষণ 
জোর থাকে । | ও | | 

৩1 .ওয় স্থানের সন্ধি সকল অত্যন্ত গতিশীল, উহাদ্দিগকে ডায়ারপেসিস্‌ 

(70181801955 ) কহে । এইরূপ সন্ধিস্থলের অস্থির অগ্রভাগে উপাস্থি দৃষ্ট হয়। 
এই উপাস্থি এবং গীইটেব বন্ধনীর ভিতরে (0৭:01825 800 101)1 580108055 
০61128106015 ) এক হুক্ষ বিলী দৃষ্ট হয়। এই ঝিল্লী রক্তবসের সহিত সাদৃষ্ত 
রাখে বলিয়া ইহাকে সাইনোভিয়াল ( 39705191 0১810701910) ঝিলী বলিয়া 
থাকে । এন বিল্লী »ইতে এক প্রকার বর্ণ রহিত চকৃচকে ও চট চর্টে তৈগবৎ 
পদার্থ নিঃস্ত হইয়া সন্ধি সমুহকে ঘর্ষণ হইতে রক্ষা করে। এ তৈলবৎ 
পদার্থকে সাইনোভিয়া (557০519) কহে ।* ইহাতে মিউকাস, এল্বুমিন্‌, অল্প 
চর্বি ও লবণ দৃষ্ট হই থাকে। ইহা অতিরিক্ত পরিশ্রনে কমিগাায় ও গাঢ় 
হইয়া পড়ে । ৃ 

গতিশীল-সন্ধি তিন প্রকার ; (১) কবজীর মত সন্ধি (0151)03 ০: 
1108৩ 1০101) যেমন কম্ছই ও হাট, ইত্যাদি । (২) আর্থোভিয়া (8৫07:০018) 
সন্ধি, যথায় ছুই মুখ কেবল সশ্মুখে সংলগ্ন থাকে, যেমন অমক্যালসিস্‌ ও কিউ- 





আখ, ৪১. 


বর্মেড অস্থির যৌগ। (৩) এনার্থোডিয়া ( 2:9916110018 ০17 82]1 ৪0৫. 
3০০16 10171 )7 যেমন স্বন্ধ ও উরুদেশের' সন্ধি ইত্যাদি। €$) রোটেটোরিয' 
(7২০50০719 ) ভূর্থাৎ ঘোঁরে প্রমন সন্ধি; যেমন রোডিয়াস্‌ ও আল্না অস্থির 
সন্ধি এবং এট্লাস্‌ ও এক্স অস্থির সন্ধি ইত্যাদি। 

বাঁবধ প্রকার অঙ্গ সঞ্চালনের নাম 10187508 0৩- 
0077650605৩ 6০৫ ) যথা ভারবহন, ঈড়াঁন, উপবেশন, চলন, দৌড়ান 
এবং লক্ষগ্রদান গ্রভৃতি "সঞ্চালন কার্ধ্য প্রচ্ছিক পেশী দ্বার সম্পাদিত 
হটটু়া থাকো। 

পেশী- ঠিতন্য [1500191 961759001 )। পেশীদিগের কুন ও. 
সঞ্চালন কাধ, ব্যতীত, উহাদের আর! সাধারণভাবে চৈতন্টোৎপাদন হইয়াও 
থাকে কারণ পেশীমধ্যে চৈতন্যোৎপাদক গ্নাযুস্থত্র ( 3608656 0৫77৩) 
আছে, স্থতরাং কোন পেশীকে কাটিলে, মোচড়াইণে বা কোন প্রকারে আখাত 
করিলে তাহাতে বেদন! অনুভূত হয়। প্ররূপে ন্নায়ুতে চাঁপ পড়িলে কামড়ানি 
(0750009 ) হয়, পেশীর ক্রিয় ঝুতঃ সার্কোলেক্টিক এসিড প্রভৃতি যে অসার 
পদার্থ তাহাতে সঞ্চিত হয় মে সকল পদার্থ বাহির হইতে না পারিয়। চৈতন্যোৎ্ 
পাদক দ্বায়ুকে চাপিতে থাকে তজ্জন্ঠ শ্রান্তিবোধ হয় ইত্যাদি । আবার পেশী 
চৈতন্ত বার! পদার্থের ভার বা ওজন আন্দাজ করা গিয়া থাকে। 


ত্বকৃ-১া 


থে কঠিন বিল্লী শরীয়ের সমস্ত অঙগপ্রত্ঙগ আবৃত করিয়া! রাখে তাহাঁকে 
ত্বক (5171) কছে। ইহা ছুইভাগে বিভক্ত । একের নাম এপিডারমিস্‌, 
অপরকে ডারমিস্‌, কোরিয়াম্‌ ব1 “কিউটিস বনিয়া থাকে । এই শেষোক্ত 
অংশের মধ্যে কতকগুলি যন্ত্র বিশেষ কাধ্যকারী হইয়। অবস্থিতি করে যথা £-- 
ধর্মান্ধ, সিবেসস্:গ্রস্থি, লোম, নখ ও কতকগুলি ক্ষুত্র কষুপ্র চৈতস্টোৎপাদক 
উচ্চস্থান। ও 

900 ০6085 01:70, চিথজহয5) 2.1 1051001, 09880 0৫ 
6908 951৪, 3, 5684 1145, 4. 5৩১৪65০3 £18009, 5, 138119, 


৪২ ফিলিয়োলজী। 


€. 8118, ৪00 7. 9৩031056 40112 1 এক্ষণে গ্রতোকের বিষয় 
আলোচনা করিতে হুইবে। 
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১। এপিডারমিস--([5010৩৫015 )। ইহ! ত্বকের উপরিভাগ অধিকার 
করিয়া থাকে । ইহার বিশেষ তিন পুরু আবরণ আছে (১) উপরের বা শৃঙ্গবৎ 
পর্দা, (1010) 195৩7), ইহাতে আইযাকার ও চাপট! কোষ দুষ্ট হয়, এই 
কোযগুলি শুফ.ও শক্ত, ইহাদের ভিতর কোববর্ধনশীল মূল নাই। ১ ২ ) মধ 
পর্দা বা ট্েটাম্‌-লুসিভাম্‌ (505 0010158010007), ইহা নিউক্রিয়া সমেত 
গোলাকার কোষে-নির্শিত। (৩) নিমের পর্দা বা রিটিমিউকোসাম্‌ ব! 
মালফিগিয়ান্‌ লেয়ার ( [61617000500 07 [18106171920 18051)) এই 
পন্দগূর উপর কীটার মত কোষ ( 97701 ০61) ) এবং নিষ্নভাগে স্তম্তাকার, 
কোষ থাকে, এই পারা অপেক্ষাকৃত কোমল ও অস্বচ্ছ, ইহার ভিতর রঙ্গিল 
বর্ণের পদার্থ (780197€ ) দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে যে প্রকার বর্ণ 
থাকিবে স্বকৃকে.দেখিতে সেইক্ধপ হইবে এপিডায় মিস্‌ উপরদিকে সর্বদ! রেণু 


ঘোর, $৩ 














পাটি 


, কিবা আইযাকারে ঝরিয়। যায়, এবং নিম কোষ উহাদের স্থান অধিকার 
করে; এইক্ধপে এপিডারুমিসের, 0 
বৃদ্ধি ও রক্ষা হুইয়া+থাকে | ইহার 
ভিতরে কোন প্রকার রক্তবহানাড়ী) 
প্রবেশ করে না' সেই জন্ত ইহার ০ 
ছেদনে, কিতা কোন প্রকার 
ফোক্ষাকারক উষধ দ্বার! এপিডার' 
মিস্‌ উঠিয়া গেলে রক্তপাতের 
সম্ভাবন! নাই। এপিড্বারমিসের 
নীচের পর্দায় ্গায়ুস্থর প্রবেশ & 
করে.। মে পরিমাণেএপিড|রমিস্‌ ৬৪ 
ঘর্ষণ, চাপ, ও আঘাত প্রাপ্ত 815. 19. 
হইবে, সেই পরিমাণে ইহা বদ্ধিত হইয়! ঘন ও কঠিন হইয়া ধাইবে, এই জন্ত 
হস্তপদের এপিডার মিস্‌ অন্তানত স্থীর্নের অপেক্ষা [ড় হইয়। থাকে । শরীরের 
নানাসানে এপিডারমিসের উপর চাপ পতিত হইলেই সেই স্থানে কড়ার (0০0) 
সৃষ্টি হয়। 

এপিভারমিসের ক্রিয়া-১) ইহা স্াযুসথত্র ও রক্তবাহীনাড়ীঞ্জড়িত 
ডারমিস্‌কে নানা প্রকার বাহিরের আঘাত হইতে রক্ষা! করে । (২) ইহা দ্বাব! 
রক্তস্থিত তরল পদার্থ পরিমিত রূপে ব্রত হইয়া থাকে । কারণ, মৃত 
ব্যক্তির দুই হস্তেব একটিকে এপিডারমিস্‌ সমেত ও অপরটিকে এপিডারমিন্‌ 
বিষুক্ত করিয়া রাখিলে, কিয়ৎক্ষণ পরে দেখা যাইবে যে, এপিভাপ্মিস্‌ বিষুক্ত 
হস্ত, শুষ্ক কঠিন ও বিবর্ণ হই! গিয়াছে, কিন্তু অপরটি পুর্ববৎ সরস রহিয়াছে 
(৩) ভারমান্িত ক্ষুদ্র কু শিখর দেশ (81719 ) ইহাতে সংলগ্ন থাকে 
বলিয়া ইহা দ্বার! ম্পর্শজ্ঞান হইয়৷ থাকে । | 

নখের গঠন_-0৭19)। এপিডারমিস্‌ রূপান্তর হইয়। নখের রস করিয়া 
থাকে। ডারমা-বিললী ক্ষুদ্র ্ু্র শিখর (80119 ) বিস্তার করিয়া নখের মুলে 
অবস্থিতি করে, এই শিখরদেশের চতুর্দিকে এপিডারমিস্‌ কোষ দেখিতে পাওয়া 
যায়, উপরের কৌবগুলি চ্যাপ টা, নীচেরঞচলি গোলাকার ; ভার্মা ঝিলীর এই 


00, 95000 2308 
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প্রদেশকে মেটিক্স কহে। শু এপিভারমিস্‌ কোধসমূহ পরষ্পর একত্র হুইর), 
ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে এবং অবশেষে অত্য্তকঠিন হইয়। নথ প্রস্তুত 
করে। এইর্ূপে নখ, অঙ্গুলির অগ্রভাগে আসিয়৷ উপস্থিত হইলে উহাকে 
কাটিয়া ফেলা যায়, এবং নূতন নথ উঠিতে থাকে। নখের একটা মূল ও গাপ্র 
(২০০৫ ৪০৫ ০৫) ) আছে। নখের ৮৪ যে সাদাস্থান দৃষ্ট হয় উহাকে 
লিউন্ুল! (1,00019 ) কহে। 
ভারমিস (05৮5) ইহাকে প্রকৃত ক বলা যায় ॥ ইহা! সংযোগ- 
ত্বর ( 65772 6155586 ) শ্বেত ও পীত স্থতিগ্থাপক স্তরে নির্মিত হইয়া 
. চর্ধিজাতীয় তত্বর (7৪৮ 17৭৪0৪ ) উপরে এবং এপিভাবমিন্‌ বা উপদ্বকের 
নিয়ে অবস্থিতি করে, ইহাতে স্পর্শ কণা (70110) ০০1১৩৭০]৪ ),রক্তবাহীনাড়ী 
ও সামু দৃষ্ট হইয়া! থাকে । সুক্ষ, পেরিনিয়াম্‌ ও শিক্প (9০7০) প্রভৃণতন্র ডারমিস্‌ 
মধ্যে নন্ট্রায়েটেড, বা অনৈচ্ছিক পেশী স্থা্র দৃষ্ট হয়, লোম বা চুলের মূলদেশেও 
খ্ীর্ূপ পেশী-সথত্র অবস্থিতি করিয়! থাকে । ডারমিসের নীচে যে তদ্ধ দৃষ্ট হয় 
উহাকে ত্বকৃ নিয়স্থ তন্ত (9১০৪:৭7)০০৭*5৭৭9৪) কহে ; হেথায় প্রচুর পরি- 
মাণে চর্ধিজাতীয় তন্ত অবস্থিতি করে। ডারমিস্‌ স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরা' 
কারে (৮9119 ) উত্থিত হইয়া উর্ধর্দকে প্রায় বিভক্ত হইয়া থাকে । এউ 
শিখরথণওসমূহ স্পর্শজ্ঞানের আকর স্বরূপ। কস্তের তাগুতে ও পদের নিয়ে এবং 
উহার্দের অঙ্গুলি গুলিতে ইহারা অধিক পরিমাণে অনস্থিতি কবে বলিয়! তে 
ও পৰ্দে অধিক পরিমার্ণে পর্শজ্ঞান লাভ হয়া থাকে । প্রতোক শিখরথণ্ডে 
ডারমাস্থিত রক্তবাহীনাড়ী হইতে এক একটি ক্ষুদ্র ধমনী-শাখা (71679 ) প্রবেশ 
করিয়া! থাকে' এবং অবশেষে উহ! বিভক্ত হইয়া একটি ক্ষুদ্র শিরায় (৬7) 
পরিণত হয়, হন্্বীব] তথাকার দূষিত রক্ত বহির্গত হইতে পারে । উহাদের গানে 
ঈগাযু হত ও শ্র্শকণ! (06156 2170 0750৮ 00195০16 ) থাকে বলিয়। উহ্ভাব। 
পদার্থের চৈতন্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়া থাকে । ত্বক মধ্যে রক্তের 
আধিক্য হইলে এই শিখরথণ্ড সমূহ যেন দীড়াইগ৷ উঠে। 
ডার্ষা-বিলীর ক্রিয়__€ ১) ইহার কাঠিন্ত, নমনীয়তা, ও স্টিতি- 
“স্থাপকত। প্রযুক্ত ত্বক্‌ শারীরিক সর্ব প্রকার আবশ্যকীয় তত্ব, ধমনী, আয় শিল্পা 
ও পেশী প্রভৃতি পদার্থকে বাহিরের আখাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে । ভাস! 


ওত, ৪৫ 


রূপ গুণবিশিষ্ট হওয়াতে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানা ভাবে সঞ্চালিত হলেও উহার, 


আঘাত প্রাপ্ত হয় না। (২) আবার, ইছার শিখরসমূহে ( চ৪01119 ) ন্নাযুন্ত্র 
গ্রবেশ করে বলিয়া ত্বককে স্পশের্দ্িয় কহে। 

লোমের গঠন (ঢ815 ১ ইছারা কতকগুলি এপিডারমিস্‌ ও ডার- 
মিস্‌ কোষে নির্ষিত। প্রত্যেক লোমের একটী লঘগাত্র এৰং একটী মুল 


(51771 70 1০00)" আছে । গাত্র (5170) স্তভাঁকার, উহার বাহির দিক 


টালীর মত আইবাঁকার কোষে সজ্জিত, আর উহার ভিতরদিকে লম্বা লম্বা শক্ত 
নিউক্লিয়া সমেত কোষ দৃষ্ট হয়। মোটা মোটা চুলে এক প্রকার মজ্জা 
(450এ1)৭ ০1 000) দৃষ্ট হয়, হেথায় কোণ বিশিষ্ট কোষ ও চর্ববিকণ! ইতি 
করিয়! খাকে [ 
লোমের মূলদেশ (£০০%) মোটা, ত্বকেব যে গভীর প্রদেশে উহা 

'বস্থিতি করে সেই স্থানকে চুলেব ফলিকেল্‌ বা থালী (7০110 ) কছে। 
ফলিকেলের ছুই আবরণ, (১) ডারমিক বা বাহ্‌ আবরণ, (২) আত্ন্তরিক ঝ! 
এপিডারমিক্‌ আবর্ণ। বাচিেরু,খাবরণে আবার তিন পর্দা” দৃষ্ট হয়। কে) 
এক পর্দায় সংযোগতস্ত, রক্তবাহীনাড়ী ও স্নায়ু থাকে, (খ) দ্বিতীয় পর্দা কঠিন শুত্র 
ও কণায় (00:009016 870 1101005 পঘর্দিঠ15) গ্রস্তত হয় এবং (গ) তৃতীয় বা 
ভিতরের পর্দা কেবল একটা শচ্ছ ঝিল্লী (0790709679005 090)10721)মাত্র | 

আত্যন্তরিক বা এপিডারমিক্‌ আবরণ টানিলে ছিংড়িয়া আসে বলিয়। উহাকে 
মূলের আবরণ (২০০6 $1৫৪17) কহে । এই মূলের*আবরণের আবার ছুই পর্দা! 
আছে; (ক) ভিতর ও €খ) বাহিরের পর্দা। বাহিরের পর্দা! (09167 100£ 
58৩৪) ) কিছুপুরু,বড় বড় ও গোলাকার কোষ সংযুক্ত,এবং উহ! রিটি-মিউকো- 
সামের সহিত সংলগ্ন; আর, ভিতরের পর্দী (17087 1০০ 9888) এপিডার- 
মিসের শৃক্গবৎ পর্দীর (13০£0 18৩1) সহিত সংযুক্ত থাকে। এই পর্দায় 
চেপ্টা কোষ দৃষ্ট হয়। 

লোমের মোট! মূল দেশ কের উচ্চশিখরবত প্রদেশে ( চ801119 ). সংলগ্ন 
থাকে। বিড়ালের নাকের চুলে এই পেপিলি-বড় বড় হইয়া থাকে । লোমের 
মোটা সু দেশ (01০০৪ 1০০) ডারমিসের স্বহিত অনৈচ্ছিক পেশী সুত্র ছারা 
বন্ধ খাকে বাহাদের কৃঞ্চনে চুল খাড়া'হইয়া থাকে। 


৪৬. ফিব্িয়োলজী। 


গ্রতোক লোম এইরূপে নির্মিত হইয় কিছুকাল অবস্থিতি করে। পরে 
নির্দিষ্টকাল অতীত হইলে ত্বকের তলদেশে নূতন .শিখর (28718) প্রস্তত হয় 
ও তাহার পারব হইতে নৃতন লোম জন্মিতে থাঁকে, অবশেষে পূর্বের লোমটা 
শুকাইয়া ঝরিয়। পড়ে । 

ধর্বগ্রন্থের বিবরধ-_ সমস্ত শরীরের ত্বক মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র 
দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুপত ক্ষুদ্র ধর্গ্রস্থি ডারমার নি়ভূমি হইতে উত্থিত এবং 
এপিডার মিস্-ঝিল্লীর উপরিভাগে পর্যবেশিত হইয়া এরূপ ছিদ্র নির্মাণ করিয়া 
থাকে। বর্থগ্রস্থির ছুই অংশ, (১) কুগুলাকার গ্রন্থি, (২) নলী বা ডাু। 
'প্রত্যেক নলীর ভিতর স্তস্তকার, এপিধিলিয়ামকোষ, অনৈচ্ছিক পেশীক্ত্রকোষ 
ও বছকোণরবিশিষ্ট কোষ দেখিতে পাওয় যায়। প্রত্যেক গ্রস্থ বিভক্ত হউক ঝা 
অবিভক্ত থাকুক ভিতরের দ্রিকে বন্ধ, এবং এইদ্রিকে নলীর মুখ যেন, গ্রস্থি-বন্ধ 
হইয়! জড়াইয়! থাকে । ঘর্মগ্রন্থির এই জড়িত প্রদেশে, কেপিলারীনলী- 
সমূহ ঝেষ্টন করিয়া থাকে । গ্রীবা ও পৃষ্টদেশে এই গ্রান্থদিগকে অত্যপ্প পরিমাণে 
এবং হস্থের তালু ও পদতলে বহুল পরিমাণে ত্মবস্থিতি করিতে দেখা যায়। 

ঘর্ধগ্রন্থির ক্রিয়ী__-এই গ্রস্থিদিগের' চতুপ্পার্থ্বে রক্তবহানাড়ী থাকে 
বলিয়া ইহারা 'সহজে রঞ্জের জলীয় ও বাযুবৎ পদার্থ গ্রহণপুর্বক তক্‌ দিয়া 
বহির্গত করিয়া দিতে পারে । অর্থাৎ উহার! ঘর দ্বাধ। বহির্গত হয়। 

ঘর্দধারা ৩ উন্দেশ্ত সাধিত হইয়া থাকে ।--১ম। ইহা রক্তকে অনেক 
পরিমাণে ঘনীভূত করে। 'কারণ, ঘন্দ্ন না হইলে রক্তবহানাড়ীপমুহ অতিরিক্ত 
জলপূর্ণ হইয়! সমস্ত ত্বকৃকেস্কাত করিয়! ফেলিত; একারণ, উদরারোগে শোষক 
ওষধ নকল ব্যবঙ্গত হইয়া থাকে। ২য়। ঘর্মদ্বার! ল্যাক্টিক এসিড প্রভৃতি অক 
বহ্র্গত হয়, এপন্য, বাতরোগের হস্ত হুইতে জীবকে দূরে রাখিয়! দে়। 
৩য়। ইহ! দ্বারা সমস্ত শরীর শীতল থাকে । 

সিবেশসশুগ্রন্থির বিবরণ-_ঘর্ম ব্যতীত ত্বক আর. এক : প্রকার 
তৈলবৎ পদার্থ নিঃসরণ করিয়া! থাকে, তজ্জন্ত সিবেশস্‌ নামক গ্রন্থির প্ররোজন 
হইয়' থাকে । ধর্শ-গ্স্থির স্তার ইহাদিগকে শরীরের গায় অনেক স্থানে দেখিতে 
পাওয়া যার়। লোমধুক্ত স্থানসঁচুহ ইহাদের আবাস তৃমি ) তজ্জন্ত হস্তের তালু 
কিন্বা পদতলে আদৌ ইহাদিগৃকে দেখিতে পাওয়া যায় না। 





উহার ক্রিয়--৫১) প্রত্যেক লোমের ছুই পার্থ এক একটি তি ৃ 
গ্রন্থি সংযুজ থাকিয়া আপন আপন তৈলবত নিঃসরণ তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া 
দেয়। (২) এই তৈলবং পদার্থ ছার। ত্বক তৈলাক্ত থাকে, দবক্‌ নিম়স্থিত পদা- 
েেঁর সহজে বিকীরণ (85805014690) হয় নাচ জৃতরাং লোমের চাকচিক্য 
রক্ষা হইয়াথকে । (৩) সবাপ্রস্থৃত শিশুর গাত্রে যে তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয় 
| তাহাকে ভানিক্স-কেজিওসা ( ৬-%1)1% ০858০১৫) কহে । 
ত্বকৃষ্ষিত পদার্থের বহির্গঘন (05০780০7806 900) 1 

কৃ দিয়া ছুই প্রকার পদার্থ বাহর্গত হইয়া থাকে । দিবেশন্‌ গ্রন্থি ও লোমক্প 
দিয়। এক প্রকার ঘন তৈলবৎ পদার্থ নির্গত হয়, এবং খণ্ম গ্রন্থির মধ্য হইতে 
ঘন্মরূপে জয় পদার্থবাহির হুয়া থাকে । 

উপরো্ত' তৈলবৎ পদার্থের নিঃসরণ দ্বারা ত্বক কোমল ও আর্দ থাকে। 
উহা দ্বারা ত্বকেব নিয়স্থিত অঙ্গের বিবিধ রস যেমন শোধিত কিন্বা বহির্দেশস্থ 
উত্তাপ প্রভৃতি কর্তৃক আকৃষ্ট হইতে পায় না, তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অনেকক্ষণ 
শীতল পদার্থ সংস্পষ্ট হইলেও এই-চর্রিজাতীয় পদার্থ সর্ব প্রকার জলীয় পদাকে 
অঙ্গ মধো সহসা প্রবেশ করিতে. দেয় না। * 

ঘশ্্রস্থির দ্বার! বন্তের তবল পদার্থ অতি ধীরে ধীরে শোধিত হইয়া! উহারই 
মধ্যে একত্রিত হইয়। থাকে, কিন্তু তরল পদার্থের কতক অংশ ত্বকের উপরিভাগে 
উপস্থিত হইবামাত্র বাষ্পে পরিণত হইয়া! অদৃষ্তাকার হইয়া যায়, এবং কতক 
বহির্গত হইয়া ত্বকের উপরিভাগে ঘর্মরূপে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
এ্রইরূপে জীবশরীরে সর্বদাই ঘন্ম হয়, তবে কখন উহ! অনৃষ্ত থাকে কখন ঝ 
তাহ! স্পষ্টরপে দৃষ্টিগোচর হয়। ভূবামু যে পরিমাণে উষ্ণ ও শুক হইয়া 
আমাদের গাত্রে লাগিবে সেই পরিমাণে ত্বকের উপরিভাগে আমর! র্মবিদ্দু 
দেখিতে পাইব, কিস্তু তাহ! অক্পক্ষণ পরেই অনৃষ্ঠ হইয়া" যায়। ভৃবাঘু 
অপেক্ষাকৃত শীতল ও স্থির থাকিলে সেই ধর্ম অনেকক্ষণ বিন্দুর আকারে ত্বকের 
উপরিভাগে জমিয়৷ থাকে । আবার, ভূবাযু অত্যন্ত উষ্ণ হইলে এত অধিক 
পরিমাণে ধর্ম বহির্গিত হয় যে, কোন উত্তাপ তাহার সমস্ত অংশকে অনৃহ্থ বাস্পে 
পরিণত করিতে পারে না; স্থৃতরাং তাহার কতকাংশ বিন্দুতে পর্ধ্যবেশিত হইয়া 
নুযন-গোচর হইয়া থাকে। 


৪৮ ফিজিয়োলজী । 


ভূনাযুধ অবস্থানুসারে যে কেবল ঘর্ের নানাধিকা হইতে পারে তাহা নহে, 
নিয়িখিত কতিপয় অবস্থার ইতরবিশৈষ হইতে ধর্মের হাস ও বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে £-- 

(১) নানাপ্রকাব ভক্ষান্রব্য, (২) তরল পানীয় পদার্থ, এবং (৩) বিবিধ 
প্রকার পরিশ্রম দ্বার! ঘশ্মের তারতমা হয়। এতছাতীত €৪) মানিক অবস্থা, . 
(৫) উষধ, (৬) বিষ, (৭) রোগ ও (৮) সত যন্ত্রের কাধ্য ক্ষমতার দ্বার! 
খর্ের পরিমাণ নিরূপিত হয়। 

প্রতোক ঘর্মবিন্দু-_€ চ০750178097) দেখিতে পরিষ্কার ও বণ 
: রহিত, ই শাবীরিক স্থান ভেদে নান! প্রকার দূর্নবযুক্ত হইয়া থাকে। ইহা! 
প্রথমে ক্ষা রযুক্ত হয়৷ নিঃস্থত হয় কিন্তু পরে অস্নযুক্ত হইয়া পড়ে । কারণ, 
ইহাতে সাধারণ ও বিবিধ ঘর্মজাতীয় লবণ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার জল 
ও কার্বনিক এসিড বাষু ব'ম্পের আকারে উড়িয়া গিয়া থাকে। এতদ্যতীত, 
বিবিধ লবণ, এয়োনিয়।, ইউরিক এ“সড প্রভৃতি পদার্থ ইহার মধ্যে অবস্থিতি 
করে। ধর্মে শতকর! ১ ভাগ কঠিন পদার্য শাছে, ঘরের আপেক্ষিক ভার 
১০০৪, প্রতিদিন প্রায় ৩২ গুন বা এক সের 'ঘর্ধথ হয়। অবস্থা বিশেষে এক 
ঘণ্টায় এক সের ঘর্্ম হইতে পারে । 

ঘর্দদস্থিত প্রধান প্রধান পদার্থ থ| ১) লবণ (২) চর্বিজাতীয় অস্্ 
(০) চর্বি (৪) নাইট্জেন্‌ ঘটিত পদার্থ । 

ঘন্মের আকরস্থান_-(5৭৩৪৮ 161৫-০6170)। পৃষ্ঠমজ্জার ধূসর 
পদার্থের সম্ুখাংশ ঘর্ের আকরস্থানম্বূপ ন্বায়ুমধাস্থল; অর্থাং ধ্ীস্থান 
উত্তেজিত হইলে প্রচুর ঘর্ম হয় এবং মজ্জার সঞ্চালক (70০01) স্নায়ু অংশ 
যেখানে সায়েটিক স্সাু প্রস্তুত করে এবং বিড়ালের যে সধশলক ন্লাধুর অংশ 
সিম্পেথেটিক ঝা সহীনুভৌতিক অথবা সমবেদন স্বাুর সঠিত মিলিত হয় 
তথায়ও ঘর্মের আকর অবস্থিতি করে। (968৮ 10798081779 1369 17) 
0১৬ &0681101 [লা 06 0৫8 8165 50)982008 ০01 099 ৪]0178] ০010, ৪0৫ 
€0৩ 00001 ঠ0195 0810108580৩ আঢ 06 01060110005 01 078 1615৩ 
10110106 076 50800608759, 800 17797 60৮7 (10 075 021) 06 
$)7)90856 ০০:9)। (১) শিরামধ্যে রক্তমোত বৃদ্ধ করিলে, (২) শোপিতকে 


হারা, ৪৯ 


কৃত্রিমতাৰে উষ্ণ করিলে এবং (৩) নাইকোটিন প্রভৃতি বিষ ঘেবন করিলে. 
সাক্ষাৎসবন্ধে (016005 ) ধর্শের আকর বিন্দু উত্তেজিত কর! যাইতে পারে। 
চৈচন্যোৎপাদন স্লাুকে প্রতিধাৰিত ঝা প্রত্যাবর্তক অথবা পরোক্ষ (10015009 
০৮ 18606012110 ) ভাবে উত্তেজিত করিলেও ঘরের আঁকর স্থানকে উত্তেজিত 
কৰা যায়।* আবার মানসিক উত্তেজনায় ঘর্দ্দের আকর উত্তেজিত হইয়া থাকে 
ন্ুতরাং মস্তিষ্কে ও ঘর্ম্বেব আকব স্থানে নিশ্চয়ই যোগ আছে। 
ঘর্্বের সবায়ু-কৌশল_ দায় সকল (১) পরোক্ষভাবে ও (২) সাক্ষাৎ 

সম্থন্ধে ঘর্ধ্-নিংসবণ কার্ষোর উপব কর্তৃত্ব কবিয় থাকে, দৃষ্টান্ত ছার! প্রত্যেকের 
পক্ষ সমর্থন করা যাইতে পাবে । 

সক্কোচনক]ুরী ভেসোসোটধ স্নায়ু আবসাদন এবং প্রসাবণকারী ভেসো- 
মোটর ্বাযুব উত্তেজন এই ছুই ক্রিয়] দ্বাবাই ঘর গ্রস্থিব রক্তলোত বুদ্ধি হয় এবং 
রক্তশ্রোত বৃদ্ধি হইলেই পরিশেষে প্রচুব ঘর্শ হয়। (9181559 01 078 
0017৭071007 8501009601৮ 791%09 800 367012000 08 078 
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(১) শ্রীবাদেশস্ত এক পার্খের সিম্পেখেটিক্‌ ্নায়ুকে বিভদ্ক করিলে সেই 
দিকের মুখের বস্তবহানাড়ী সকল বক্তপূর্ণ হইয়া উঠে এবং তজ্জন্ত তথা৷ হইতে 
অধিক পরিমাণে ঘর বহির্গত হইয়া থাকে। কিন্ত*বিভক্ত স্সায়ুর উপরের 
খগ্কে তাড়িত স্থারা উত্তেজিত করিলে তৎক্ষণাৎ ঘর্শ বন্ধ হইয়! যাইবে। ইহা 
সর্বদা দেখিতে পাওয়! যায় যে. চর্খস্থিত রক্রবহা-নাড়ীসকল কুঞ্চিত হইলে 
ঘন্ম-নি:সরণ হাঁস হুইয়। পড়ে, আবার, উহাদের পূর্নীবস্থায় অধিক পরিমাণে 
ঘর্মত্যাগ হয়। এইরূপে ধর্শ-নিঃসন্রণের তারতম্যের উপর শারীরিক উত্তাপ 
নিয়মিত হয়। কারণ, ভৃবাযু উত্তপ্ত হইয়া! 'রক্তবহা-নাড়ীদিগকে বিস্তারণ 
পূর্বক যে পরিমাণে রক্রম্থ পদার্থ সকল ঘণ্ম রূপে আকর্ষণ করিয়া লইবে, 
শবীর সেই পরিমাণে শীতল. থাকিবে । কিন্তু ,শৈত্যে রক্তবহালাড়ী সকল 
কুঞ্চিত হয়, স্তরাং অল্প ধর্ম বহির্গত হয় বলিয়া শরীর তেমন জিপ 
হয় না। 


5 ফিজিয়োলজী ৷ 


(২) বিশেষ বিশেষ স্বাযুসকল স্থানীয় রক্তাধিক্যের সাহাধা ব্যতীত সাক্ষাৎ 
সমবদ্ধে যে ঘর্ম-গ্রস্থির উপর কর্তৃত্ব ফুরয়া থাকে তদ্বিষয়ে আর কোন সন্দেহ 
নাই। কারণ, মৃত্যু যন্ত্রনায়, নানাপ্রকার রোগের জর-বিচ্ছেদকালে, মানসিক 
বিকারে এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি সাঁজ্বাতিক ব্যাধিতে শারীরিক রক্জবহানাড়ী 
সমূহের রক্তাধিক্য হওয়া দুবে থাকুক, তাহাদের রক্ত-ূলটাবসথায় যে পর্যযাপ্ত 
পরিমাণে ঘর্্মত্যাগ হুইয়া থাকে, তাহাতে নিশ্চর বুঝা যায় যে াযু সকল 
তাহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । 

এতদ্ব্তীত (৩) কুকুর ও বিড়ালের সায়েটিক স্নায়ু উত্তেজিত করিয়! বহুল 
পরিমাণে-ঘর্ম-নিঃসরণ হইতে দেখ! গিয়াছে । বেলেডোনার এক্রোপিন বীর্য, 
সায়েটিক ও অন্য অন্ত স্নাধুকে উত্তেজিত হইতে দেয় না বলিয়া, উহ! অতিরিক্ত 
ধর্দ-নিঃসরণ বন্ধ করিবার জন্ঠ সর্বদা ব্যবহ্ৃত,হইয়া থাকে । কোন তীব্র পদার্থ 
মুখের ভিতর প্রবেশ করাইয়া প্রতিধাবিত গতির কৌশলে ব্দনমণ্ডলে ঘর 
নিঃসরণ করা যাইতে পারে। 

ত্বক দ্বার! শ্বাস-ক্রিয়_-তেক 'প্রসতি যে সকল জীবেব তক সশ্ ও 
সর্বদ। আর্জ থাকে, ফুসফুস স্বানস্তরিত করিলেও কিয়ৎক্ষণের জন্ঠ তাহাদের 
ত্বক্‌ দিয়! শ্বাস প্রশ্বাস কার্ধ্য নির্বাহ হ্যা থাকে। মনুষ্যের ও ত্তন্তপারী জীব- 
দিগের চর্ম অত্যন্ত ঘন বলিয়! তৃক্‌ দ্বারা শ্বাস ক্রিয়ার শ্থুবিধা হয় না, তথাপি 
তাহাদিগকে কোন চতুর্দিক-বদ্ধ ঘরের ভিতর রাখিয়া দিলে দেখা যায় যে, সেই 
ঘরের ভূবাযুস্থিত অক্সি্েন কমিয়৷ যায় এবং তাহাতে শ্বাসত্যক্ত কার্বনিক 
এসিড বাষু অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া থাকে । আবার, খরগোষ প্রভৃতি 
জীবের সমন্তগাত্রে জিলাটিন্‌ বা তত্তুল্য পদার্থ লেপন করিলে তূবাসুস্িত 
কোন পদার্থ যেমন তাহার্দের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমনি 
ভাহাদের ত্বকৃ দিয়া কোন পদার্থ বাহিরে বহির্গত হইতে পারে না। এজন্য 
শ্বীস-রোগ ও শারীরিক উত্তীাগের হাস হইয়! তাহাদের মুত্যু হইয়া থাকে । 
এক্সপ স্থলে তুলা দ্বারা তাহাদের গাত্র আবৃত করিয়া রাখিলে উত্তাপ নষ্ট হইতে, 

পায় না৷ এবং তাহার! অনেকক্ষণ জীবিত থাকিতে পৰরে। শ্বাসযস্ত্র দিয়া বদি 
৪০ ভাগ কার্বনিক এসিড. বাহির হয় তবে ত্বক্‌ দ্বারা ১ ভাগ সম পদার্থ 
বাহির হইয়া থাকে। 


5 ৫৯ 





ত্বক কর্তৃক শোষণ-কার্ধয-__নানাবিধ পদার্থ তরলভাবাপর হইয়া 
চন্মে সংলগ্ন হইলে শোধিত হইয়! থাকে । খাতব পদার্থ সকল অঙ্গোপরি ঘর্ষণ 
করিলে শরীর মধ্যে শোধিত হইয়া তাহাদের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। কারণ, 
পারদ-ঘটিত পদার্থ অঙ্গে লেপন করিলে লালা নিঃসরগ, টারটার-এমেটিক্‌ ঘর্ষণে 
বমন, এবং শঙ্ঘ-বিষ মর্দনে বিষময় ফল উৎপন্ন হইতে দেখা গিয়। থাকে । খররূপ 
উত্তিত-ঘটিত বিরেচক ও মাদক পদার্থ সকল যদি দ্রবনীয় অবস্থায় অঙ্গে মদ্দিন 
কর! যায়, তাহ! হইলে শরীর মধ্যে তাহাদের স্ব স্ব কার্ধ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে । 
পদার্থ সকল মর্দিন কালে ঘর্ম-গ্রস্থির মুখে আসিয়া! পড়ে এবং তথা হইতে 
শোষণেব সুবিধা ঘটিয়। যায়। 

ত্বক্‌ দ্বারা উভয় ন্ম ও ঘন শরর্ববিশিষ্ট জীবদিগকে অনেক পরিমাণে জল 
শোষণ করিতে দেখা গিয়া থাকে । কারণ, কোন ব্যক্কি পানীয় তরল পদার্থ 
গলাধঃকরণ করিতে-না পারিলে বদি তাহাকে ঈষৎ উষ্ণ জলে কিনা দুগ্ধ 
মিশ্রিত জলে নিমগ্ন করিয়া রাখ যাঁয়, তাহা হইলে সেই জল তাহার ত্বক দিয়া 
শোষিত হইয়! তাহার তৃষ্ণ নিবাব্বণ ঝরে। নাবিকগণও সমুদ্র মধ্যে পরিফার 
পানীয় জ্ প্রাপ্ত না হইলে নিজ" নিজ পরিধেয় বস্ত্র লবণাক্ত জলে অভিষিক্ত 
করিয়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তন্বারা আবৃত করিয়! রাখে, এবং এজন্য তাহাদের তৃষ্ণা দূব 
হইয়। থাকে । এপ স্থলে তাহাদের অন্গস্থিত রক্ত হইতে বিবিধ পদার্থ 
বাঁশ্পির আকারে বহির্গত হইতে না পারায় ' অনেক পরিমাণে তৃষ্ণংর 
লাঘব হয়। 

এতদ্বাতীত, নানা প্রকাব গ্যাস ও বায়ু, ত্বক্‌ দ্বারা শোষিত হইয়া থাকে। 
ত্বকের যে সকল কার্য ( ছ01060175 06 01 5107) স্বতন্ত্র করিয়া 
আলোচিত হইল, এক্ষণে উহদ্দিগকে তালিকাবদ্ধ করা! যাইতে পারে £-- 

(১) ত্বক স্থিতিস্থাপকত! ও কাঠিন্তগুণে উহার নিযস্থিত "তন্তসমূহকে রক্ষা 
করিয়া থাকে । সর্বদাই ত্বকের কোষ বরিয়! যায় ব্লিয়! ত্বক পরিফার ও চোস্ত 
থাকে সুতরাং কটা অথবা পরাঙ্গপুষ্ট হ্লীব (9281) সহজে ত্বকে প্ররেশ 
করিতে পায়ে না। 

(২) ত্বকে বিস্তর স্নাযুসত্র এবং ত্বকের প্রত্যেক লোমমুলে ন্লানুতদ্ক খাকে 
বলিয়া পর্শজ্রান লাভ হয়। 


৫২. ফিজিয়োলজী 


(৩) ত্বক দ্বার! তৈলাক্ত, জলবং ও নানাবিধ পদার্থ বহির্গত হইয়া! থাকে। 

€৪) ত্বক্‌ দ্বার! বিবিধ পদার্থ শোঁধিহ হইয়া থাকে । 

(৫) ত্বক্‌ শ্বাস-ক্রিয়ার সহায়ত! করে। | ও 

€৬) ত্বকে বিস্তর রক্তবহানাড়ী থাকা প্রযুক্ত ইহা দ্বারা শারীরিক উত্তাপ 
নিয়মিত হয়! থাকে। | 


রক্তের বিবরণ । 
শানু 81,000, 


জীবশরীরস্থিত যাবতীয় টিঙ্গ (1159৩) বা স্ত অথবা বিধানৌপদানেষ 
গঠন ও শারীরিক উত্তাপ (১77774116৪6) রক্ষার জন্ঠ কি প্রপালীতে ভক্ষিত 
দ্রব্য, অগুলালময় তৈলব্ৎ এবং শ্বেতসার (41000100179, 011 ৪0 56৪- 
০0 ) জাতীয় পদার্থে পরিবর্তিত হয় তাহা পরিপাক প্রক্রিয়া (1012596৩8 
01০০699 ) বর্ণনকালে বিশদরূপে আলোচিত, হইবে ; কিন্তু কি আকারে 
সেই তক্ষিত দ্রব্য শারীরিক তন্তদিগকে সুন্দর রূপে সংস্কার বা পুনর্শঠন করিতে 
পারে এবং কি প্রণালীতে উহা সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অর্থাৎ শরীরের নানা- 
'প্রদেশে পরিচালিত হয়, এক্ষণে উহ।রই অনুসন্ধান করা যাউক। 
এইরূপ অনুসন্ধান করিতে হইলে, বক্ত যে কি পদার্থ, তাহা প্রথমে বর্ণন 
করিয়। তৎপরে রক্তসঞ্চালন প্রণালী আলোচনা করা কর্তব্য। কারণ ভক্ষিত্ত 
ভ্রবা রক্তরূপে তত্তমধ্যে আনীত হয়, এবং বৃত্তাকারে ভ্রমণ করতঃ সেই রক্ত 
শরীরের সর্বত্র পরিচালিত হইয়! থাকে। 
রক্তের ভৌতিক গুণ-বর্ণনা (1758০৭1 10101061068 ০01 (7৫ 
11০০৭ )-_রক্ত এক প্রকার অন্বচ্ছ ক্ষারঘুক্ত তরল পদার্থ, ইহ! ঈষৎ লবগাক্ত 
ও গন্ধযুক্ত, ইহার আপেক্ষিক, ভার (316০160 €18%105 ) ১০৫৬ । ১০০০ ভাগ 
রক্জমধ্যে ৩২৮ অংশ কঠিন পদার্থ (৪০91105 ) এবং ৬৭২ অংশ জলবৎ পদার্থ 
(110007 52080115 ) অবষ্টিতি করে। অথবা, রক্ত একপ্রকার তরল তস্ত 
বিশেষ, যাহার ভিতর রক্তকণারূপ কোষের আকার পদার্থ গাঁসিতে ও চলিতে 
থাকে। ধমনীর (41৩ ) রক্ত লাশ ও শিরার (90 ) রক্ত কাল, কিন্ত 


31,001), ৫৩ 











এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া! যায় যথা! £-_পূর্ণগর্ভাবস্থায় নাবীর 
ধমনীর রক্ত কিঞ্চিৎ কাল; ভ্রণের ও পোরীতীর কার্বনিক এসিড. গ্যাস মিশ্রন 
গ্ুযুস্ত এইরূপ হইয়! থাকে, শশ্্লীহাবোগে, মৃৎপাণ্ুরোগে (00101০55 ) ও 
লিউকিমিয়! রোগে রক্কের বর্ণ মলিন বা ফে'কাসে হয়, আবার, সকল শিরার 
রক্ত কাল নছে, যথা-_মৃত্রধন্ত্র (1010176) ) প্রভৃতি যাবতীয় নিঃসরণকারী গ্রন্থি 
হইতে যে শিরা রক্ত বহন করে তাহার বর্ণ অতি উজ্জল, এবং যখন কোন 
শিবা! পেশীর বিশ্বামাবস্ায় তথা হইতে রক্ত লইয়। যায়, তখন উহার রক্ত 
ল্মলবর্ণেবই থাকে । 

দেহস্হিত রক্তের পরিমাণ (020ঢিঢৈ ০1০০৫ ) সমস্ত শরী- 
বেব ১২ হইনে ১ ৪ ভাগের এক ভাঁগ রক্তের পরিমাণ হওয়া সম্ভব। ও 

দেহশ্ছিত রক্তের উপাদান (0০০১০০50198, ০ 100০0 17. 17৩- 
108 ১09৭5 )- শবীরেব প্রতোক অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৈশিকা নাড়ীর (070114- 
[195 ) ভিতর রক্ত (প্রবাহিত হইতে দেখা যায়, বাস্তবিক দেহাত্যন্তরে অন্ুবীক্ষণ 
নত দ্বারা ধমনীব বক্ত পরীক্ষা! ক্বিনে ইচাতে ছুই পদার্থ দৃট হয়।  ১ম। 
একপ্রকার বর্ণহীন জলবৎ তবল" পদার্থ যাহাকে রক্তের জলীয়াঁৎশ, লাই- 
কার স্যান্কুয়িনিস বা প্লাজমা (170০৮ 58708010190 012505 ) 
কহে। রক্তের এই জলীয়াংশে জল, লবণ, এলবুমিন্‌ ও ফাইব্রিন্‌ উপযোগী 
"পদার্থ আছে 1 ২। রুক্তকণ। বা মেল সং. (00170050165 01 06115) ; 
ইহারা ছুট প্রকার লাল ও সাদ|। 


রক্তের জলীয়।ংশ বা জল 
লবণ 
প্লাজম! 
দেহস্থিত এলবুমিন্‌ 
ফাইত্রিন্‌ প্রপ্ততকারী পদার্থ 
তরল রক্ত 
লাল 
রক্তকণ ব৷ সেলস্‌ 
। সাদ! 


দেহচ্যুত রক্ত ধীরে সাপ বাঁধিলে উহার উপাদান € ০০৭" 
09518100806 101990 800918910%. 31০% ০০989190190 : 9965106 ১৪ 


৫8 ফিজিয়োললী । 


1১০05 )--কোন রক্তবহানাড়ী (31০০ ০3৪০1) হইতে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত 
. সংগ্রহ করিয়া বাহিরের এক কাচের পাত্রে রাখিলে কিয়ৎক্ষণ পরে প্র রক্ত 
জমিয়! যাইতে দেখা যায় (01990 ০০৪ ৮18663 ), এই সময় রক্তমধ্যে হেলিটা্‌ 
(51685 ) নামক একপ্রকার গন্ধ বাহির হয় এবং অবিলম্বে এ জমাট চাপ 
(01০%) হইতে একপ্রকার ঈষৎ পীতবর্ণের রস বা সিরাম্‌ (5600) নির্গত 
'হুইতে থাকে। | 


রক্ত ধীরে প্লাজমা জল । রর 

লবণ 1 দিরাম্‌ 
চাপ বাধি- নিন ] 
'ৰার কালে রক্তকণা ফাইব্রিন্‌ প্রস্ততবারী 

পদার্থ ] বক্তচাপ 


দেহচ্যুত রক্ত শীঘ্র চাপ বাঁধিলে উহ্বার উপাদান (০০%1- 
[39516100০01 91900 ৪০1 18010 ০0986018001) )--কোন রক্তবহানাড়ী 


হইতে রক্ত বাহিত্রে পড়িবার কাঁলে যদ্দি এক থণ্ড কাটি দিয়া সেই রক্ত নাড়া 
যায় তবে ত্বরায় ও সম্পূর্ণরূপে রক্তচাপ প্রস্তুত হইয়া থাকে। 


রক্তের জলীয়াংশ ফাইব্রিণ 
] ফাইত্রিন্‌ 
রক্ত শীত্র চাপ বা! গ্লাজমা উপষোগী পদার্থ 
বাধিবার কালে রি ] ফাইব্রিন্‌ রহিত: 
রক্তকণ! জল বস্তি 


এক্ষণে আমূর! দেখিলাম যে দেহস্থিত তরল শোশিত দেহচ্যুত হইলে ছুই 
গ্রকার পদার্থে পরিণত হুইস়া পড়ে যথ! :__ 

১। লোহিত অথচ ঘন একপ্রকার পদার্থ দৃষ্ট হন, তাহাকে রক্তচাপ 
(৮1০০ ০1০) কহে। 

২। এ্ররক্তচাপের চতুষ্পার্শে ঈষৎ পীতবর্ণের অথচ স্বচ্ছ একপ্রকার 
তরল পদার্থ ভাসিতে থাকে, যাহ!কে রক্তরপ বাঁ সিরাম (5৩1%7 ) কছে। 

এক্ষণে রক্তচাপের কিয়দংশ যদি অণুবীক্ষণ বন্তত্ব'রা পরীক্ষা! করা বায়, 
ভাহ! হইলে জালেয় গঠনের মত শুভ্রবর্ণের বিবিধ পরম্পর মিশ্রিত হইয়া 


131.001), ৫৫ 


রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে এই জালবৎ স্থত্রদ্িগকে ফাইব্রিন্‌ (017). 
কহে; এবং ইহাদের মধ্যস্থিত ছিসমূহে ক্ষত কষুত্র লোহিত চক্রাকার পদার্থ 
ট হয় যাহাদিগকে, লোহিত' রক্তকণ! (৪০ ০1০০৫ 007093০1৩ ) কহে, 
এইগুলি রক্তে থাকাতে রক্ত লাল হয়। 
লোহিত রক্তকণার গঠন (7২৪৭7 ০0168012 )-- মানুষের লাল 
রস্তকণা সকল এত ক্ষুপ্র,”যে ইহাদের ব্যাস রেখা! (117070067) এক ইঞ্চির 





*. ভি, 20. 


70102701097 29 5860 1) 005 2010 31886 0১3100008৮5 16৫ ০০010083016, 
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01610965160. ০0100501৩, ॥ 

শতিন হাব্রার ছুইশত অংশের এক অংশ মাত্র, স্থতরাং অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত 
চক্ষু দ্বার তাহাদিগকে দৃষ্টিগোচর হয় না; ইহাদের গাত্রের উভয়দিকই ঈষৎ 
খোল বিশিষ্ট বা চাপা (3100708৮5 ), কিন্তু রক্তের জলীয়াংশ শোষণ করতঃ 
ক্বীত হইয় শী্র উহার! সমতল অথবা কুর্শপৃষ্ঠাকারেব স্টায় ( 0০০৮ ) হইয়া 
পড়ে । উহার! কোমল, স্থিতিস্থাপক, ঈষৎ হরিগ্রাবর্ণ, ইহার্দের কোষবর্ধন- 
শীল মূল (70161) দৃষ্ট হয় না$ ইহাদ্িগকে একে একে পরীক্ষা করিয়া 
দেখলে ঈষং পীতবর্ণের বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু একত্রিত করিলে ঘোর লাল 
বলিয়। প্রতীয়মান হয়। ইঠা্দিগকে এক স্থান হইতে বাহির করিলেও নান! 
আকৃতি বিশিই দেখায় এবং ইাদিগেব পরস্পব, এমনি আকর্ষণ যে ক্ষণ্কাল 
একত্রে রাখিয়। দিলে স্তগডাকীরে সজ্জিত মুদ্রার স্তায় হইয়া থাকে। ইহার! 
বাছিরে সহজে ধ্বংস হয় না। 


৫৬ ফিজিয়োলজী । 


ইহার আপেক্ষিক তাঁর ১০৮৮। ইহাদের সংখ্য! অগণ্য। এক ঘন মিলি- 
মিটার (00৮10 001111005661 ) স্থানে ৪৫ লক্ষ লালকণ! দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

লোহিত রক্তকণায় জল লাগিল ফুলিয়া উঠে ও তন্নধাস্থিত হিমোগ্নোবিন্‌ 
নামক রঙ্গিল পদার্থ পৃথক্‌ হইয়া! পড়ে। 


লোহিত রক্তকণায় ৫ প্রকার পদার্থ আছে £__ 

১। হিমোগ্লোবিন ৩। লবণ । 

২। গ্লোবুলিন, |. ূ ৪1 বাম্প। 
৫ জল। 


১1 হিমোগবিন্‌ (8০570০81097 )- মধ্যে কার্বন, হাইডেণজেন, 
অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, সাল্ফর্‌ ও ফেবাম (0. নু 0 বি. 5, ০) এই 
কয়েকটি পদার্থ আছে, ইহাতে শতকরা ৯০টা (শু) লোহিত বক্তকণা দুষ্ট 
হয়। ইহা জলে ও সিবামে দ্রব হয় এবং ইভা কাচ সদৃশ নির্খ্াল ও বিবিধ 
আকার ধারণ করিয়া থাকে যথ! £ষম্থুষোব ভিমোগ্নবিন্‌ লম্বাকৃতি ও প্রিজম্‌ 
বা চতুষ্ষোণ (72091) ) বিশেষ, ক্ষত সুর শকবেব ( 201768-গ ) ভিমোগ্নবিন্‌ 
অষ্টকোণ (০০681)০18] ) এবং কাটবিড়ালের হিমোগ্োবিন যঞষ্ঠ কোণ বিশিষ্ট 
হইয়! থাকে। | 

প্রস্তুতকরর্ণ-__লোহিত রক্তকণায় অল্প ইথার (০761) প্রয়োগ কবিয়' 
নাঁড়িলে এবং পরে উপযুক্ত পরিমাণ স্ববাসার (৪1001101) যোগ কবিয়া অত্যন্ত 
শৈতা (0. 0.) লাগাইলে এরূপ কাচসদৃশ পদার্থ (07512) প্রস্তত হক 
থাকে । | 
হিমোগ্রবিম্‌ ছুইভাবে অবস্থিতি করে যথা £__ইহাঁর কিয়দংশ অক্সিজেন 
গ্যাস. ঝা বাস্পের সহিত মিশ্রিত থাকে, অপর কিয়দংশ স্বতন্ত্র থকে; হিমোঁ- 
গ্রবিন্‌ পদীর্ঘকে ৪ ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে £--৫১) নীল ও কালবর্ণের 
হিমাটিন, (২) রাঙ্গাবর্ণের হিমিন্‌. (৩) পীতবর্ণের ছিমাটফ্িভিন্‌ এবং (৪) গ্রবুলিন, 
€75009560, 17581017) [82018001010 200 01099010001 

২। গ্বুলিন্‌ বা প্যারাগ্বুলিন্‌ প্রধানতঃ রক্তের জলীয়াংশের (1 381- 
৪015 ) সিরাঁম্‌ নামক পদার্থে অবস্থিভি করে; সিরামে কার্বধনিক এসিড 


97.9০, &৭ 


খর্ব! কিঞিৎ লবণ (5810 মিশ্রিত করিবে প্লধুলিন্‌ শ্বেত গুঁড়া বপে অধসথ 
হইতে গারে। 

৩1 লবথ-_রক্তে শতকরা একভাগ পর্টা সিযম্‌ ও ফস্ফেট, লবণ জাধ- 
স্থিতি করে। - 
৪। বাম্প- _অক্সিজেন্‌, হিনোহীবুলিন্‌ পদার্থের সহিত মিশ্রিত থাকে, . 
অত্যন্ নাইটেজেন্‌ টৃষ্ট হয় সিরামে কার্বনিক্‌ এসিড. পাওয়া ফায়। 

৫1 জল-__রক্তকণাক়্ শতকরা ৫.৫ ভাগ জল হৃষ্ট হয়। 
লোহিত রক্তকণার উৎপত্তি--(075810 ০6154 61০০৫ 8০ 
5016) ১-- " 

১।  মিসোর্রাষ্ট ে55০1৪56) নামক জীবনী ঝিল্লীর (01890011010 
[03001825) মধ্যবর্তী পর্দা হইতে ইহাদের উৎপত্তি হয়। 

২। শ্বেতকণা হইতে লোহিত রক্তকর্ণা প্রস্তুত হয়। 

৩। অস্থির মজ্জা (502710% ) ও ক্যান্সেলাস্তন্ত ইইতে রক্তকণার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। 

৪ শ্রীহা হইতেও রক্তকণা প্রস্তুত হইলে হইতে পার কিন্ত সন্দেহ 
স্থল। - 
৫। লোহিত ও শ্বেত রক্তকণার মধ্যবর্তী হিমাটোব্রাষ্টস্‌ নামক পদার্থ 
হইতেও রক্তকণ! প্রস্তুত হইতে পারে। 

লোহিত রক্তকণার পরিণাম (৪৮০ ০67৩৫ 01০9৭ ০০:08012) 
প্লীহার মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া লাল কণ! ভাঙ্গির! যায়, পিতের রং প্রতাতের গয 
হিমোগ্নোবিন্‌ পদার্থের প্রয়োজন হয়। 

লোহিত রক্তকণার ক্রিয়া (0585 ০ 85৫. ০০৫50301৩)-_লাল 
রক্জকণা অক্সিজেন্‌ বাষ্প বহন করিয়া থাকে । , 

রকচাপে লাল রক্তকণাঁ ব্টতীত শ্বেতরুক্রকণাঁ দৃষ্ট হয়।'  শ্বেতকণী 
€ 91716 ০০:০০৯০)৩) গোঁলাকার, ইহার ব্যাসবেখ! এক ইঞ্চির ২৮০০ 
অংশের এক অংশ মাত্র ;. এক ঘন মিলিটার রক্তে ৪ হইতে ৭০০* খ্েতরণিক্ধপ| 
দৃষ্টি হয়, লোনা গে ইহার্দের আপেক্ষিক তার কম, ইঙ্থাদের কোন 
আবরণ (0০11 811) নাই, ইহাদের মধ্যে কেবল প্রটোপ্লাজম্‌ (91০% 

৮ 
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01850) নামক এক প্রকার জীবনী পদার্থ দৃষ্ট হর, ইহাদের একটা বা ছুইটী 
কোধবদ্ধনশীল মূল (ব ৩০1৩) ) আছে, রক্তের শ্বেতা সমূহের বিশেষ লক্ষণ 
এই যে, তাহারা ক্ষণে ক্ষণে আপন আকৃতি পরিবর্তন করিতে পারে, ইহাদের 
যে ম্বতঃসিদ্ধ গতি আছে তাহাকে এমিবয়েড (9177259913) গতি কছে। 
আহারের পর রজ মধ্যে ৩০০. লালকণার সহিত একটা শ্বেতকণা দৃষ্ট হইয়া! 
থাকে, উপবাসকালে ৮** লালকণার সহিত .এক্টা শ্বেতকণ! থাকে । কিন্ত 
লিউকোসিথিমিয়। ( 1:০/০90/0090715 ) গ্রভৃতি রোগে শ্বেতকণার আধিক্য 
হইয়াঙ্খাকে। 

শ্বেতকণার রাসায়নিক পদার্থ (09770993100) ০ ৮৮716 01০০৫ 
০০71১8501 ) £--- 

১। অগুলালময় পদার্থ (4১101010005 5070568170৩) | 

২। লিসিথিন্‌ এবং গ্লাইকোজেন্‌ (1,5010713) 8190 ভ্রে1500680) | 

৩) লবপ ৮০096255100) & 791050912৮০) 1 

৪ | জল, মায়োসিন্‌, চর্বি, কলেশ্থীন্‌, প্রটেশন্‌ ও নিউর্রিন্‌। ও 

উৎপত্তি (97117) শারীরিক লিম্ফ জাতীয় গ্রন্থি (1.5177)১010 
£1970 ) যথ| লিম্ফটিক্‌ গ্রন্থি, অস্ত্রের নির্জন গ্রন্থি, প্লীহা এবং শিশুর থাইমাস্‌ 
০] থাইরয়েড, গ্রন্থি (1170)0500 2218705, 5011 8191009, 901891, 
07000058130 07017010 £1890 ) হইতে শ্বেত রক্তকণা উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
অস্ত্রের মেসেন্টি, এবং শরীরের বিবিধ গ্রন্থি হইতে শেতকণা সমূহ লিম্কাটিক ও 
থোরাসিক্‌ নলীর (1./0)017700 5770. ১০18০1০40০6) মধ্য দরগা রক্তের 
ভিতর প্রবিষ্ট হইয়। থাকে । 

শ্বেতকণার পরিণাম ৪6 ০1 ৮116৩ ০০৪0৭৫1৪৩--( ১) ইছাঁবা 
লোহিত রক্তকণায় পরিণত হয়, (২) প্রদাহিত অবস্থার ইহার! কৈশিক1 নাড়ীর 
(090101হ15  *৪]15) গাত্র ভেদ করিয়া পৃষেব আকার ধার করে, এবং 
(৩) সম্ভবতঃ, তন্ধর মৃতকোষের (০০1১ ) স্থান অধিকার করিয়! সেই তস্তুকে 
বজায় রাখে | ৃ 
শ্বেত রস্তকণার ক্রিয়। (0১৩5 91 9101055115)1. ইহার তত্র 

ক্ষতিপূরণ ( চ২৪৪$ 61555 ) করে এবং লাল রক্ককণা প্রস্তুত করে । 


81,000 ৫৯ 


রক্তের জলীয়াংশ ( 14৭0০ 580601015০0: 0185078)--ইহা 
'পরিষার ও পীতবর্ণের এবং ক্ষারযুক্ত তরী পদার্থ, ইহাতে রক্তকণা ভা 
বেড়ায়। ইহার: আগক্ষেপিক'ভার ১০২৬ হইতে ১০২৯। 

ইহার সংষোগ পদার্থ (00019051100) যথা £_ ফাইব্রিণ, উপযোগী 
পদার্থ এবং সিরাম1 ইহাতে নিয়লিখিত কয়েকটা সার পদার্থ আছে :_ 

১। প্যারাগ্নবিউলিন্‌ বা ফাইব্রিগোপ্রা্িন্‌ ২। ফাইব্রিনোজেন্‌, ও। ফাইব্রিণ- 
ফারমেপ্ট, ৪ । সিরাম্‌। 

প্যারাগ্রবিউলিন্‌ (778819৭] )- পুর্বে ইহাকে ফাইব্রিনো- 
প্রাষ্টিন্‌ বা মিরা ম্নবিন্‌ বল! যাইত। কিয়ৎ পরিমাণ রক্তের জলীয়াংশ উহার 
১০১৫ গুণ পরিমাণ বরফ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাতে কার্বনিক 
এমিড, বাষ্প দি 01০9%108) লাগাইলে প্যান্নাপ্নবিউলিন্‌ প্রস্তত হয়। 
অন্করূপেও ইহ! প্রস্তত করা যাইতে পারে। ইহ! গ্রাজমা। ও শ্বেত রক্তকণাঁয় 
বর্তমান থাকে । ইহা ৭৫ ডিগ্রি (সেপ্ট ) উত্তাপে জমাট বাধে ।, 

২। ফাইব্রিনোজেন্‌ (0107770850 )- প্লাজমা হইতে প্যারাগ্নবিউ- 
লিন বাহির করিয়! লইয়া অবশিষ্ট থে রক্তরস থাকে তাহাতে পুনর্ব্বার কার্বনিক 
এসিড. বাপ্প লাগাইলে ফাইত্রিনোজেন অধযস্থ করা যায়। ইহা ৫৬ ডিগ্রি সেট 
উদ্ভাপে জমাট বাধে । 

৩। ফাইব্রিন ফারমেন্ট দা [61700171)- রক্তের সিরাম 
নামক রদে স্ুরাবীধ্য বা স্থরাসার (৪501866 ৪1০0701) মিলাইলে রক্তের 
যাবতীয় সার-পদার্থ জমাট বাধে । সিরামের ফাইব্রিণ-ফারমেণ্ট নামক পদার্থ 
স্থরাবীর্যে জমাট বাধে না, সুতরাং ইহাকে বাহির করা যাক, ইনার সহিত 
ষদিও এলবুমিন্‌ মিশ্রিত থাকে, তথাপি উহাকে কার্বনিকৃ-এসিড. বাঁম্প অথবা 
সাবধানে সি্কান্ প্রয়োগ দ্বার! স্বতন্ত্র ধরা যায়। ফাইব্রিন-ফারমেণ্ট দেহচ্যুত 
রক গ্রস্তত হইয়। থাকে এবং উহ! রক্তচাপ নিম্শাণের 'একটী প্রধান রারণ। ১ 

সিরামূ বা কেবল রক্তরস (59৪0) )-_রক্তজমাট বাধিলে রক্তচাপ 
9০ প্রস্তত হয় এবং এই চাপের চচুষ্ধার্খ্ে যে পাতলা পীতবর্ণের স্চ্ছ,ক্ষারযুজ 
ওরল পদার্থ দুষ্ট হয়, উহাকে সিরা কছে। সিরামের আপেক্ষিক ভার ১০২৭ | 
ইহাকে ফাইব্রিন রহিত প্লীজ ম! বলা যায়। 


৬ ফিজিযোনদী 


পাপা 


সিরামস্থিত পদার্থ (000900560101) 01 887800) ৫২ 





১। এলবুমিন্‌ (4101017) ০7 ৮ ৭৮. ৮ 
২। গ্যারাগনবুলিন (65198109117)... 115 ৪. 0 
৩ । বহির্গমনখীল পদার্থ (7,৮0496৩৯) ৪ ৪ ০ 
৪1 চর্ব্িজাতীয় পদার্থ (17810 1080615) ১৭ 
৫7 লবণ (১915) ১ 5 ১4 ৮. ৬ 
৩৬। জল এবং বাষ্প (50 & 08965) | ঠ্ ৯০৩, ০ 


১।  এলবুমিন্‌, সোডিয়।ম্‌ ধাতুর সঠিত মিশ্রিত থাকে । 
... ২ প্যারাইরবুলিন্‌ ফাইব্রিনোপযোগী গদার্থ, রক জমাট বাধিলে খই 
বিনোজেন অদৃশ্য হয়। 
৩। বহির্মনর্শীল পদার্থের মধ্যে ক্রিয়াটীন্‌, ক্রিয়াটিনীন্‌, রিয়া, দত 
খসিড. এবং শর্কর| গ্রধান। 
৪। চর্কিজাতীয় পদার্থ সোডিয়াম্‌ ধাতুয় সহিত মিশ্রিত থাকে । 
৫। লবণের মধ্যে সোডিগ্াম্‌. পটাবিএম্‌, ক্যাল্সিয়াম্‌ ঘটিত লবণ 
প্রধান। 
৬। গ্যামের মধ্যে কার্বানিক এমিড. কতক স্বাধীনভাবে কতক কার্বনেট- 
সোড। রূপে বর্তমান থাকে । 


রক্তের বাম্প--১০* ভাগের মধ্যে 


অক্সিজেন কার্ধনিক এসিড, নাই্রজেন্‌ 
ধমনীর রূক্কে--২০ ভাগ ১. ৩৯ভাগ .১. 2২ ভাগ 
শিরার রন্তে--১২ * ১১8৬ ৮ বা, সা 


অক্সিজেন বাম্প--কতক পরিমাণে বিনে পদার্থের সহিত মিশ্রিত 
থাকে, আর কতক পরিমাণে রক্তে দ্রব হইয়! অবস্থিতি করে। 

কার্ধ্বনিকৃ এলিভ্‌ বাচ্প--দিরামে ড্রব হয়া থাকে । 

নাইক্রোজনু-_সিরামে ব্রব হন অবস্থিতি করে। 


008815710র ০0েচ ক্লু 81000. ৬১ 


রক্ষের রালায়নিক পদার্থ। 
00165051710 0 [3.005) 


বুক্তকণ! ৰা ৭ ঘি রর জল ৮৪৬০৬১৩৩৬২৪১৪৯৪৪১৬১৪৪৪০৩১০৪১৬৬৬৪৪৩৫৩ 5**৮০২৬৬ 
টি / ছিমোগ্লোবিন্‌ ১১৬ 
টু রক্তকোষ 1 ৩২৮ রঃ ৫ 
চি (০1105) £ " লবণ 
রি প্লাজমা রা জল ১০০৩৪০০০৬৬৬*০৯০০০৪৭৪৯৪৪৬৯১৯৪৬০৪৯৩ ***৬০৪ 
ব্ুজ্তরস 7 ৬২ ফাইব্রিন্‌ ৭ 
19705 এলবুবিন ... ৫২ 
(৪ 88178) / রর দার] ৬ বু 
(০1145) চর্বি 88:52: 


জপ আস €0 সস আস 


রক্জচাপের বিবরণ। 


অন্ত অর্গীনিক পদার্থ ৩ 
পটাসিক়্াম্‌ ও সোড়িয়াম্‌ 
লবণ +' *** ৪ 
ক্যালসিয়াম ও মেগনি- 
মিয্াম্‌ লবণ ... " ১ 


০0৯20141108 ০0৮ লহ 21.001, 

কোন জীবিশ জন্তর রক্তবহানাড়ী হইতে রক্ত যখন প্রথম পতিত হয় তখন 
উহা সম্পূর্ণ তরল থাকে, কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে উহা জমাট হইয়া পড়ে। 
দেছচ্যুত শোণিত প্রথমে অন্ন অল্প চট্চটে (৬13০০৪৪ ৪0 1৫11)-1119) আটার 
মত. হুয়া তৎপরে সম্পূর্ণ জমাট (0০৪81460) অবস্থা প্রাপ্ত হয়ু। এই সময় 
ওঁ জমাট চাপ হইতে হেলিটাস্‌ (নু511009) নাষক এক প্রফার গন্ধ বাহির হইয়া 
থাকে। ক্রমে প্র জমাট চাপের (৪1০) উপরিভাগে অল্প অল্ল-স্বচ্ছ অথচ উষৎ 
পীতবর্ণের এক প্রকার তরল রক্তরস সঞ্চয় কষ্টতে থাকে, উহাকে সিরাঙ্্‌ 
(91010) কহে, এবং তলায় ষে লালবর্ণের কঠিন চাপ পিয়া থাকে অর্থাৎ 
বাছা হইতে রক্ধ্রস টৌয়াইতে থাকে সেই কঠিন পধার্থকে বক্তচাপ ৰা. কট 
(67০) কহে। ঠিক কতক্ষণে রত্ত জমাট বাবিবে তাহা' বল! যার না, অর 
চিকিৎসাকালে কোন কক শ পান্ধে (8812৩ ) রক্ত ধরিলে সেই রক্ত » বা ২ 


৬২ ফিজিয়োলজী 


মিনিটে জমাট বাঁধে; কোন প্রশস্ত ও অগভীর পাত্রে (8০% ) সেই রক্ত 

দ্বশমিনিটেও চাপ বাঁধে না, কিন্ত গম ক্রমে ঘন হইয়া থাকে । অশ্ের রক্ত ' 
আরও বিলম্বে জমাট বাঁধে স্থতরাং উহার তিন পদার্থ" পৃথক হয় যখ| +₹_(১) 
লাল রক্তকণা ভারি বলিয়! অধংস্থ হয়, উহার উপরে (২) শ্বেতরস্তকণা এবং 
ইহার উপরে (৩) পরিষ্কার রলবৎ রক্তরস বা লাইকার্‌ স্তাঙ্ুয়িনিস্‌ 'ৃ্ট হয় 

এই তিন পদার্থই সমান ভাবে চাপ বাধে; কারণ, রক্তকে ছাকিয়া কেবল 

প্রাজমা। বা! লাইকর্‌ স্তাঙ্ইনিসকে উত্তমরূপে. জমাউ বাধিতে দেখ! যায়। 

রক্তচাপ প্রস্তুত হইবার পরে ধঁ জমাট চাপের চতুষ্পার্থ্বে পীতবর্ণের রক্তরস ঝ| 

সিরাম্‌ চোয়াইয। বাহির হইয়া থাকে। রক্তচাপ প্রস্তুত হইবার অব্যহিত 

'পুর্ব্বে লাল রক্তকণ! সকল পরস্পর সংযুক্ত হই! স্তগ্তাকাঁরে সঙ্জিত মুদ্রায় 

আকার প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । রক্তচাপ (61০) প্রস্তুত হইবার কালে শোণিতের 

ক্ষারত্ব (৪8181175 ) ও অক্সিজেন বাষ্প কম হয় কিন্তু কার্বনিক্‌ এসিড বাষ্প 

ও অল্প উত্তাপের বৃদ্ধি হইয়। থাকে। 

'প্ক্তচাপের কারণ (098565 ০? .০০8126101) )--ফাইব্রিন ঘন 
পদার্থ; দেহাত্যন্তরস্থ শোণিতে ইহা থাকে না, কিন্ত ফাইব্রিণোজেন, শ্বেতকণ! 
স্থিত ফারমেন্ট ও ফাইব্রিণোপ্লাষ্টিন (15171002970 (577670 800 252709 
1918800 ) পদার্থ রক্ে অবস্থিতি কবে । শোণিত দেহচ্যুত হইলে তরী তিন 
পদার্থের পরম্পর রাপাঁয়নিক (0:8107107] ) যোগ হওয়াতে ফাইত্রিন্‌ নামক " 
ঘন পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং তরল শোণিত জমাট হইয়া পড়ে। 

এই জন্ত শোণিত কোন প্রকারে দেহচ্যুত হইয়া পড়িঙ্পে অতি শীঘ্র জমাট 
বাধিয়! যায় এবং পুর্বে যে জালবৎ শুত্র ত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে 
পরিণত হইয়া পড়ে । শোণিতে ফাইব্রিন্‌ উৎপন্ন হয় বলিয়া বিভক্ত প্রদেশের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীর ছিদ্র বন্ধ হুইয়! যায় অর্থাৎ ফাইত্রিন শ্বাভাবিক ভাবে যেন 
'শষ্টকিন পটর” ন্তায় কার্য করিয়া, থাকে । 

, ফাইব্রিণের এইরূপ শক্তি না থাকিলে অতি সামান্ত আগত স্থান হইতে 
রজব হয়া প্রাণনাশের বিলুক্ষণ সম্ভীবন! থাকিত, এবং -অন্ত্র চিকিৎসার 
(50125: ) কোন যন্ত্র রক্তআ্রাব হেতু ৬ হুইতে মন্ুয্যকে . রক্ষা কপ্সিতে 
পারিত না.। 


01০00574805 £5৬০0 30 00৯০9010৬02, ভগ 


১. ১1 ফাইত্রিন্‌ (01১৭ )-টাট কা রক্ত কাটা দরিয়া নাড়াইলেই ' 
ফাইব্রিন্‌ প্রস্তত হয়। ইহ! সাদা সত্ব পদর্থ, রা বীরধ্য ও জলে দ্রব হয় না, 
কিন্তু ক্ষার ও বিবিধ-অল্্ যথা £ ল্যাকটিক্‌, ফদ্ফরিক্‌ ও এসিটিক্‌ এসিড. দ্বার! 
দ্রবীভূত হইয়। থাকে। ইহার সহিত হাইড্দোক্লোরিক্‌ এসিড মিশ্রিত করিলে 
সিন্টনিন্‌ প্রস্তুত হইয়া থাকে। ৃ 
হা প্যারা গ্লবিউলিন্‌ . বা. ফাইব্রিনোপ্লাষটিন্‌ €(921861900110 )-- 
তরল লাইকর্ সাঙ্গুরিনিসের সরাম নামক রক্তরসে কার্ধনিক এসিড, অথব! 
লবণ প্রয়োগ করিলে দানাদার শ্রেত-বর্ণের প্যারাগ্নবিউলিন বা ফাইব্রিণোর্রষ্টিন্‌ 
প্রস্তুত হয়। | 
৩। ফণইত্রিণোজেন্‌ (81১10০897)- হাইডেনসিল্‌ (3/9100616) 
ব৷ যুস্কথালীর রস অথবা, হৃদাবরণের রসের (67108101418) সহিত 
কার্বণিক্‌ এসিড অথবা লব মিশ্রিত কবিলে ফাইব্রিণোজেন প্রস্তুত হয়। 

৪1 ফারমেন্ট (677767€)-ফাইী ব্রণ রহিত রক্তে ২৮ গুণ পরি- 
মাণ হুরাবীরধ্য মিশ্রিত করিলে ফাবমৈন্ট অধুঃস্থ হর। ইহা পরিক্রত জলে দ্রব 
হয়, এবং ইহা ফাইব্রিণোজেন ও প্যারা্নবিউলিন দ্রাবের সহিত মিশ্রিত হইলে 
রক্তচাপ প্রস্তত হয়। 
 বাফিকোট (997 ০০৪০) রক্ত বিলদ্বে চাপ বাধিলে লাল রক্তকণা- 
গুলি তলায় পড়ে, উপরে পরিষ্কার রক্তন্রস চোয়ায়; এই রসে শ্বেতকণা থাকে 
বলিয়া ঈষৎ শুভ্র দেখায় স্থুতরাং ইহাকে বাফিকোট_ 898 ০০৪) কহে। 
প্রাদাহিরু রক্তে এইরূপ অবস্থা দেখ! গিয়া থাকে ।- 


নিম্নলিখিত অবস্থায় রক্ত শীঘ্র চাপ বাঁধে। 
0170014০144 075 ৬০00 1013. ০০94০018210, 
১ম। অল্প উত্তাপ রক্ত চাপবাধার ( (০78156109 ) সহায়তা করে । 
২র। রক্ত যত স্থির থাকিবে, তত এই ক্রিয়া সুবিধা । 
ওয়। অন্য পদার্থের সংযোগে রক্ত চাপ বাধিতে পারে। 
গর্ঘ। বাহুর সাহায্যে এ কার্য সম্পন্ন হয়। 


৪ ফি্জিয়োলজী । 


স্পা শি 


€ম। ককপি ও ধাতুপাত্রে রক্ত শীত্র চাপ বাধে। 
্ঠ। পাত্র গভীর না হইলে চাপ বাধিবার অহথবিধা হয়। 
পম। রকের প্রায় খ্বিগুপ পরিমাণের কম জল যোগ করিলে চাপ গ্রাপ্তিত 
হয়। 
৮ম। রক্ত যত শেষ বহিবে তত শীগ্র তাঙাতে চাপ হইবে। 
নিযলিখিত অবস্থায় রক্ত চাপ বাঁধে না। 
01000815748 0705 8৮7৮1) ০98০ 018৯08509)25 
১ম। অত্যন্ত শীতলতা। 
২য়। রক্তের দ্বিগুণ পরিমাণের জল সংযোগ । 
৩য়। জীবিত তস্তর সহিত যোগ থাকিংলে। 
৪র্থ। অন্লক্ষার রহিত (189018। ) বিবিধ লবপ সংযোগ ॥ 
৫ম! বাুর পরিমাণ কম হইলে। 
৬ষ্ট। শিল্পার ও প্রদাহযুক্ত স্থানের এক্ত শীপ্র জসাট বাঁধে না। িস্ক 
বিলম্বে উত্তমব্ধপে অঙগাট বাধে । 
৭ম। তৈল প্রভৃতি পদার্থ রক্তের উপর রাখিয়া বাঘুর সংযোগ বন্ধ' করিয়া 
দিলে জার রক্তচাপ গ্রস্ত হয় না'। 
৮ম। অতাস্ত ক্ষার বা অন্মমোগে এই কার্ধের  গ্রতিকূলত। করে | 
অবস্থাভেদে রঞ্জের তারতম্য ড27155003: 18 159118019০0 
00061 010576100 01100103081/063 0:27 
১ম। মারীর রক্তাপেক্ষা পুরুষের রক্তের আপেক্ষিক ভার (595018০ 
21951 ) অধিক, এবং তাহার শরীরে অধিক মাত্রায় রক্তকণাও লক্ষিত হয়। 
২য়। নারী গর্ভাবত্তী হইলে তাহার রক্কের আপেক্ষিক ভার এবং রক্তকণার 
হ্বাষ হইয়া! থাকে, এবং শ্বেতকণ। ও ফাইব্রিন্‌ বৃদ্ধি পায়। 
' ওয় জবাযুব (9৫503) অন্তর্গত জণের রক্তে অধিক' পরিমীণে রপ্তকণা 
ৃষ্ট হয়, এবং জন্মের কিয়দিবস'পরে তাহা কণিকা যাক়্। 
হর্থ। স্থলাকাধ' ব! উগ্র শ্বঙাবাপনন বাঞ্ধির' রক্তে অধিক পরিমানে রক্তকগ। 
গন পদার্থ দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 


8100), ৬৫ 


শাস্তি শীট 








€ম। উত্তমরূপ আহারের পর রক্তমধ্যে ক্ষণকাল জন্ত যেরূপ ধন পদার্থের 
আধিক্য দেখিতে পাওয়! যায়, সামান্ত আহারের পর তেমন দেখ যায় না। 
, ৬ষ্ঠ। কোন-প্রকার রক্তত্রাবের পর, ঘে শোণিত সকলের শেষ ভাগে 
পতিত হয় উহার আপেক্ষিক ভার কমিয়াঁ যায়। নির্কটস্থ তত্র জলীয়াংশ 
শোষণ করিয়া এইব্ূপ অবস্থা পাপ্ত হয়, এবং সেই জন্য রজ্জব, বিস্থচিক! ও 
বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত পিপাসা হইয়া থাকে। 


ধমনী ও শিরাঁর রক্তের প্রভেদ। 


18155509:32১151 05798812057 8:33 প৩১৮, 
রি ৬৮905 01,001), 
শোণিত যতক্ষণ ধমনীর (৪1007) ভিতর প্রবাহিত হয় ততক্ষণ ইহা 


লোহিত থাকে, কিন্তু উহ! শিরা (৮৪10 ) মধ্যে প্রবেশ করিয়া নীল আভাযুক্ত 
বেগুনী বর্ণেব হইয়া যায়। এই বর্ণ পরিবর্তনের কারণ শ্বাসক্রিয়া ( চ.680175- 
0107) বর্ণন কালে বিশেষরূপে* ৪শালোচিত হইবে। এস্থানে এই পর্য্যন্ত বলা 
বাইতে 'পাবে যে, শিরার রক্ত তত্ত হইতে কার্ব্নিক এপিড. নামক দৃর্যত বায়ু 
গ্রহণ করে বলিয়৷ উহার এই প্রকার বর্ণ লাভ হইয়া থাকে | কারণ, ইহা! দেখ! 
গিয়াছে যে ধমনীর রক্তে কার্বনিক্‌ এপি. বাষ্প মিলাউলে বেগুনিয়! বর্ণ ফলিত 
হয়, এবং উহাতে আবার অক্সিজেন্‌ বাষ্প যোগ করিলে উহার পূর্বের লোহিত 
বর্ণ উৎপন্ন হইয়। থাকে । কিন্তু ইহা প্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যখন কোন শিরা 
(৮০17 ) পেশীর বিশ্রীমাবস্থায় তথ! হইতে রক্ত লইরা যায়, তখন উহ! লাল 
বর্ণেবই থাকে কিন্তু তত্তর অপচয়ে (11550৪ %2519 ) কার্বনিক 'এসিড. উৎপন্ন 
হইয়। উহ্াকে এইরূপ বিবর্ণ করে। 
রক্তম্িত বিবিধ পদার্থের প্রয়োজন । 
05755 0 পানি ড10905 ০9152 02ধ5 
0270 21,90919 

রক্কের ঘন পদার্থ সকল (50115 ) বৃূপান্থর প্রাপ্ত হইয়া! উত্তাপ উৎপন্ন 

করে, এবং উহার আপেক্ষিক ভার রক্ষা করিয়! থাকে । 


গু. ফিগিয়োললী | 


১ম। অগুলালের (৪11)97089) দ্ব।র। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পুষ্টিসাধন হয়। 

২য়। ফাইব্রিন (6১77) রক্তে শ্রস্তত থাকে না কিন্তু রাটাস্থান হইতে 
রক্তআাব কালে উহ্‌! প্রস্তত হয়, এবং উহ! দ্বার রক্তচাঁপ নির্মিত হইয়া রক্তআোত 
বন্ধ হয়। ্ 

ওয়। চর্বি বা তৈলময় পদার্থের (£519) দ্বারা অঙ্গের পূর্ণহ| রক্ষা হয়, এরং 
ইহার অক্সিজেন বাধুর সহিত রাসায়নিক সংযোগে উত্তাপ উৎপর হইয়! থাকে । 

৪র্থ। লবণাক্ত পদার্থের (5৭10৪) দ্বার! রক্তের আপেক্ষিক ভার ও ক্ষার 
রক্ষণ হইয়! থাকে এবং উহার দ্বারা রক্ত শীঘ্র নষ্ট হইতে পায় না । 

৫ম। রক্তকণ! (০০:015019) ফুস্ফুস্‌ হঈতে ভাক্সিজেন্‌ বাঙ্সপ শোষণ কবিয়া 
থাকে এবং উহাদের দ্বার! সামু ও পেশী তন্তুতে প্র.বাম্প চালিত হয়। 


রক্তের আবশ্যকতা (05৮3 0 1,097) ১ 


১ম ধমনীতে রক্ত প্রবাহিত হইবার কালে সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন 
আপন পুষ্টি ও রক্ষার জন্য প্রয়োজন মত শোণিত গ্রহণ করিয়া থাকে । বিবিধ 
নিঃসরণকারী যন্ত্রও আপন আপন রস নিশ্মীণের জন্ত আবশ্তকমত শোগিত 
গ্রহণ করে। 

২য়। রকের ব্যয়ে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা হয়, এবং রক্ত তস্তদিগের সা 


পরিবর্তিত হইয়! নানা প্রকার শক্তি উৎপন্ন করিয়া! থাকে । 
৩য়। নানাপ্রকার তস্তর কাধ্য রক্ষা করিবার জন্ত অথবা উহাদের মধ্য- 


স্থিত অসার পদার্থের সহিত মিশিয়! উহ্ণ্দিগকে বাহির করিবার জন্য রক্ত সেই 
সেই তস্তুতে অক্সিজেন্‌ বাষ্প লইয়া যায়। 

ধর্থ। বক্ত শারীরিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে অসার পদীর্থ গ্রহণ করতঃ 
উহাদেরই বহির্গমনের ছ্বারে লইয়! যাঁয়। 

৫ম। রক্ত সমস্ত শরীরকে 'অভিমিক্ত করে এবং উ্ণ রাখে । 


018০01৬2108, ৬৭ 


রক্তাধার, রক্তবহানাড়ী ও রক্কস্চালন 


প্রক্রিয়ার বিবরণ | 
জহি, 8190109-57597105 লব 08001.৬10, 


রক্কাধার ঝা হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেকবার কুঞ্চনে তন্বধ্যস্থিত রক্ত বাহির হই 
ক্রমান্বয়ে এরূপ নলী সমূহের ভিতর ভ্র্ণ করে যাহাদের সহিত অন্ত কোন 
জাতীয় নলীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (01700) কোন যোগ নাই, কেবল, ছুই পার্খের 
ছুই থোবাসিক ভাক্ট ছুই দিকেরই স্তাব ক্লেভিয়ান ও ইণ্টারস্তাল যুগুলার শিরার 
সান্বস্থলে যোগ বাখিয়া থাকে । এরূপ রক্তবহানলীদিগের গঠনের বিতিরত! 
ৃষ্ট হয় এবং উহাদিশকে স্থান,,আকার ও ক্রিয়া ভেদে ধমনী, ঠকশিকী। ও 
শিরা € 757৮, 0৪01]]ন১ ৬৩10) কহে । ধমনী সকল পরম্পরে যোগ 
না রাখিয়া অথচ প্রতোকে বিভক্ত হইয়া হ্বংপিণ্ড হইতে দেহ্ব সর্বাত্রে রক্ত বহন 
কবে এবং এরূপ বিভাজন বশতঃ ক্রমে ক্রমে উহার সথঙ্ চুলেব আকার ধাবণ 
কবিলে উচাদিগকে কেপিলাবী কছে্. ইহাদিগকে দেখিলে বৌধ হইবে যেন 
অঙ্গের কোমল প্রদেশে সুডঙ্গের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পথ পড়িয়া আছে। কেপিলারী 
নলী সমূহ পবস্পবে সংযুক্ত হইয়া এবং বিবিধ তন্তু ও যঙ্্রকে বস্ত বিতরণ করিসী 
পরিশেষে শিরায় পরিণত হয়। শির! সকল হৃৎপিণ্ডের অরিকেল (81701 ) 
নামক ক্ষুপ্র কোটবে রক্ত লইয়! যায়। ফুসফুসের শিবাগুলি বামদিগের ক্ষুত্ 
কোঁটরেব সহিত এবং অন্যান্ত স্থানের শিবাগুলি শরীরের উদ্দঘ ও নিম্নদেশেৰ 
স্পিবিয়ার ও ইন্ফিবিয়ার ভিনাকেভ] নামক ছুই প্রধান শিরা গার] হংপিণ্ডের' 
দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটরেব সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। অরিকেলু হইতে রক্ত 
হৃৎপিণ্ডের ভে্টিকেল নামক বৃহৎ কোটরে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে । 
ভে্টিকেল হইতে আবার ধমনী সকলে পূর্ব রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। 
অতএব আমর! দেখিলাম যে রাজপথে জলসিঞ্চন করিবার নলেব সহিত বাম্পীক্' 
যন্ত্রের যে সম্পর্ক, হৃৎপিণ্ডের সহিত ধনী, টকশিকা ও শিরার সেই সম্বদ্ধ। . 
রক্তসঞ্ালন প্রণালী .(07০8156০7)- রক্তের বৃত্তাকাবে ভ্রমণের 
নাম রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া, অর্থাৎ শোণিত কোন প্রদেশ হইতে বহির্গত হইয়া 
অক প্রত্যঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রম্ণ করতঃ পুনর্ধবার সেঁইস্থানে আঙিয়! উপস্থিত হয়। 


৬৮ ফিজিয়োলজী 


বিশুদ্ধ শোপিত হৃংপিও হইতে প্রথমে এয়োর্টার (4০15 ). প্রধান প্রধাৰ 
শাখায় প্রক্ষিত হয়, এখান হইতে উহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখ! প্রশাখার ভিতর 
দিয়! বহিতে বহিতে দেহের সুদুরথণ্ডে আসিয়৷ উপস্থিত হইয়া থাকে । মনে 
করা হউক যে, রক্ত পরপ্রাস্তে আসিয়! উপস্থিত হইল, এখানে শোণিত ধমনী 
হইতে কেপিলারী নলীতে প্রবেশ করিতে থাকে । ত্বক্‌, মাংসপেশী গ্রভৃত্তি 
যাবতীয় তস্ত ও যন্ত্রে চতু্দিকে এই কেপিলারী নলীদিগকে চালিত হইতে 
দেখ! যায়। ইহার! সর্বপ্রকার তত্তদিগকে সার বিতরণ পূর্বক অসাব গ্রহণ 


করিয়। থাকে। এই অবস্থায় শোৌণিত শিরামধ্যে প্রবেশ করে। শিরার 
রক্ত পরীক্ষা করিয়! দেখিলে দেখা! যাইবে যে, কাঁ্বনিক্‌ এসিড, নামক দুষিত 


বায়ু প্রভৃতি ইহার ভিতর সঞ্চিত হইয়াছে । আর. তজ্জন্য ইভাব রঙ্গেবও 
পরিবর্তন ঘটিয়াছে। যাহ! হউক এই রক্ত প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিরা, তৎপবে 
অক্ষোকৃত বৃছৎ শিরার ভিতর বহিয় অবশেষে নিয়দেশস্কিত প্রধান শরির দ্বাব1 
পুনর্বার হ্ৃংপিণ্ডের কোটরে আনীত হইয়া থাকে। 
রক্ত সঞ্চালন প্রণালী প্রধানতঃ ৪ প্রকাব্‌ যুথা ১ 

১।. পাল্মোনারী রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়ী (801701215 0700- 
1907)--যে শোণিত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটর €8:1019), দক্ষিণ বৃহৎ 
কোটর (৬৪০1০০) এবং পান্মোনারী (ফুস্ফুস্‌ সম্বন্ধীয়) ধমনী, পান্মোনারী 
কেপিলারি বা কৈশিকানাড়ী ও পাল্সেন।রী শিরার ভিতর ক্রমান্বয়ে প্রবাঁহিভ ' 
হয় সেই রকআোতকে ফুস্ফুস্‌ সম্বন্ধীর ব1 পান্সেনীরী অথব! ক্ষুদ্র রক্ত সঞ্চালন 
প্রক্রিয়া! (1,556: ০1৮০0150017 ) কহে । | 

২। পিক্টেমিক রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া (3১505770 ০7০৭- 
0০7)--যে শোণিত হৃৎপিণ্ডের বাম ক্ষুদ্র কোটর (19 ৪07101০), বাম বৃহৎ 
কোটর (166 ৮7৮1০16), এয়োর্টা (&০7া5), শারীরিক যাবতীয় ধমনী, 
কৈশিকানাডী, ক্ষু্র ক্ষুত্র শির1 এবং অবশেষে উর্ধ ও নিয়দেশে সুপিরিয়ার ও 
ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনাকেভা নামক ছুই প্রধান শিরার ভিতর দিয়! প্রবাহিত 
হইয়! যায় সেই শৌণিত শতকে শারীরিক বৃহৎ বা সিষ্টেমিক €5985071 
০17০8190100 ) রক্তসঞ্চালক প্রক্রিয়া কহে। 

৩) পোর্টল রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া ০1 011001৯0600)---- 


0150014710খ, ৬৯ 


ইন্ফিরিয়ার্‌ মেসের্টিক্‌, স্ুপিরিয়ার্‌ মেসে্টি,ক্‌, স্পীনিক্‌, গ্যারহীক্‌, অর্থাৎ অন্ত 
(171637176 ), প্লীহা। (51568) ও পাকাশয় (১6০2)501) সম্বন্ধীয় শিরা সমূহ 
একত্রিত হইয়! পোর্ট[ল 02০70থ1)'নামক শিরা নির্মিত হয়, এই পোর্টাল্‌ শির! 
যরুতে (11৩1) প্রবেশ, করিয়! ও অসংখ্য শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে 
হিপাটিক্‌ অর্থাৎ ষৎ সব্বন্ধীয় শিরায় পরিথুত হইয়া ইনফিরিয়ার্‌ ভিনাকেড!1 
নামক নিষ়াঙ্গের প্রধান শিরার সহিত মিলিত হয়; এই সমস্ত শিরার মধ্যে যে 
শোণিত প্রবাহিত হয় সেই রক্ত-আোতকে পোর্ট(ল রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়। কছে। 
»৪ 1 মুত্রযস্ত্রের রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া (1577 ০17০018- 
(০7 )-_রিনাল্‌ নামক মৃত্রযন্ত্রেব ধমনী (7২০0781 81167) মুত্রযস্ত্রের কটিকেল 
বা বহিদ্দিকের ড্লাশের ম্যাল্ফিঞ্িয়ান্‌ নামক থালীর (71911718187 ০8195810) 
ভিতর প্রবেশ কবে; তথার এ ধমনী বিভক্ত হইয়া! জালের আকার প্রাপ্ত 
হইলে উহাকে গ্রমেরুলাস্‌ কহে । এখান হইতে আবার এফারেণ্ট (126৩6) 
5৫৪96]) শির1 ( কারণ ইহ1 পোর্টাল্‌ শিরার সদৃশ ) মুত্রযস্ত্রের, মেডুলারী ঝা 
মধাস্থলের, অংশের কুগুলাকার ৃত্রনণীর (59701060811. 006৩ ) 
চতুঙ্দিকে বিভক্ত হইয়া পুনর্ধবার জালের আকার € 218%5 ) ধারণ করে এবং 
পরিশেষে রিনাল্‌ শিরায় (7২678] ৬০1) পরিণত হয়। এই সমস্ত রক্তবহা- 
নাড়ীর ভিতবে যে শোণিত প্রবাহিত হয়, সেই রক্তআ্োতকে মৃত্রযস্ত্রে রক্ত- 
সঞ্চাণর প্রক্রিয়া কহে। 
উপরের আলোচন! দ্বারা আমর! এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, রক্তসঞ্চালন 
প্রক্রিয়া (07০14600) সুসম্পন্ন হইবার জন্য ৪টী পদার্থের প্রয়োজন যথা £-_ 
১। হৃৎপিণ্ড (ঢি5ন)।  ইছা প্রত্যেক মিনিটে ২০1৭৫ বার 
স্পন্বিত হয়, ইহাতে দূষিত ও শোধিত রক্ত স্বতন্ত্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হয় এবং 
ইহা৷ হইতে সেই সেই রক্ত পাল্মোনারী ও এয়োর্টা নামক ধমনীতে প্রক্ষিপ্ত হয়। 
২। ধমনী (41975 )--এই নলীদিগের গাত্রে গ্চিতিস্থাপক ও 


গেশীশ্থত্র থাকাতে সর্বস্থানে নিয়মিতরূপে রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে । 

৩। ঠ্কশিকানাড়ী ((291151765 )২_-ইহাদের স্থিতিস্থাপক 29 
পাতলা গাত্রের ভিতর দিয়! লাইকার্‌ সেঙ্গুরিনিস্‌ এবং রক্তের শ্বেতকণ| বহির্গত 
হইন্া চতুর্দিকস্থ তন্তর মধ্যে উপস্থিত হইয়া থাকে । 











প৮ ফিলিয়োললী । 


--শিিিটি শিট টি শী শীিপাশিশপশ সিসি শি 


৪। শিরা ড5108)-_ইহাদের গান্রে পেশীস্ত্র ও কবাট বা আচ্ছা 
(দাত ভালভ.) থাকাতে রক্তর্কে পুনর্বার হৃৎপিগ্াতিমুখে লইয়া! যার। 
ইহাদের গাত্র পাতল! ও আয্মতন বৃহ২ স্থুতরাং ইছাদের ভিতর সমস্ত শরীরের 
রক্ত ধরিতৈ পারে। 

এক্ষণে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ও বিশন্চ আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া! যাউক -_ 
হৃৎপিণ্ডের বিবরণ (7০৭7 )-হ্ৃংপিগ প্রধানতঃ মাংসে নির্িত 
ন্ুতরাং ইহার গান্র কুর্চনশীল, ই বক্ষঃগহবক্চে এবং এক ফাইব্রো-সিরাস্‌ 
অর্থাৎ সুত্র ও রক্তরস সম্বন্ধীয় থালীর ভিতর অবস্থিতি করে; এ থালীকে 
পেরিকাভিয়াম্‌ কছে। 

পেরিকাডিরামূ (0515810197) )-এই বিশ্লী নিয়ে ডায়াফ্রাম্‌ অর্থাৎ 
বক্ষ-ও উদর. গহ্বনের ব্যবচ্ছেদক পেশী (10180119607 ) এবং উর্ধে হৃংপিগ্ড 
হইতে উখ্িত বৃহৎ বৃ*ৎ ধমনীতে সংলগ্ন ) ইহার ছুই পর্দা আছে (৯) বহি- 
দিকে ফাইত্রাস্‌ বা স্ত্রবৎ (8৮১4৪ ) এবং (২) ভিতরদিকে সিরাঁদ্‌ ঝা! রক্তরস 
সতবন্ধীয়'( 5০7০9 ) বিলীর আবরণ। ফাইব্রাদ্‌ ঝিললী কঠিন ও চিম্সে এবং 
ইহাই ডায়াফ্রাম.ও এয়ে।ট| গ্রভৃতিতে সংলগ্ন কিন্তু পিরাস্‌ বিল্লীর 'আবরণে 
ছুই পর্দদী দৃষ্ট'হয় (১) প্যারাইটাল্‌ পর্দ। (25091 1859), ইহা ফাইব্রাস্‌ 
বা সুত্রবৎ পর্দার-সছিত সংযুক্ত, এবং (২) ভিসিৰেল্‌ পর্দ! (৬15০811150৮ ) 
ইহ। হৃৎপিণ্ডের গাত্রকে ঢাকিয়া রাখে। পেরিটোনিয়াম্‌ ঝিল্লীর গঠন অন্যান্য 
সিরাস্‌-ঝিল্লীর মত। 

হৃগুপিণ্ডের বর্ণনা (009০১০70007 ০06 09 1০876)- বক্ষোগহবরের 
দুই পার্থ ফুঃফুসের মধ্যস্থলে হৃংপিওঞ অবস্থিতি করে। ইহ কেবল মাংস- 
পেশীতে নিন্মিত, ইহার উপরদ্দিক (734৭6) প্রশন্ত, এবং উহ উর্ধে, পশ্চাতে ও 
দক্ষিণে ছেলিয়া- থাকে, এ দিক হইতে বৃহৎ ধমনী সকল উখিত হয়। ইহার 
নিষ্ম দিক: (7১৩৯) সঙ্কীর্ণ হইয়। একটি বিন্দুতে যেন পর্যবসিত হইয়াছে; এই 
দিক্‌ নিয়ে। সন্ভুখে ও বামে হেলিয়। থাকে । হৃংপিওকে দেখিলে গুগাকঠি 
বিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়) অথবা' কোন ক্ষুদ্র মন্দিরকে উপ্টাইয়া বসাইলে যেমন 
হব ইহাকে সেইস্সপ দেখায়। শ্বীস গ্রহণকালে হৃৎপিণ্ড ফুস্ফুস্‌, ছারা 
ঈষৎ আবৃত হইয়া থাকে। হাঁংশিত্ডের চূড়া বা" বিদ্ু বামগাক্ষে হেরা 


018০071৬520, পিঠ 


ধীকে, এরং নাড়ীর ম্পন্দনের ষল্নে সে ইহা ও পঞ্চম এবং ষষ্ঠ পঞ্জর় অধ্স্থিত 
মাংসে অতি সজোরে আম্াত করিয়া! থাকে । বামপার্সের সুউনর নিলে ও 
তাহার ঈষৎ জভ্যন্তররনিকে ইহীর'শব্ধ উত্তমরূখে আবণ কর! যাঁয়। 
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হৃৎপিণ্ডের চতুঃসীম1_ উর্দদিকে ইহার" বেদ্‌ (9856) বা তলভাগ। 
ও তলদেশ অথব। উদ্ধদিক ছুইদিকের ৩য় পঞ্জর উপাস্থির মধ্যবর্তী রেখার 
সমান ; অর্থাৎ এই রেখা অনুসারে, ষ্টার্নামের দক্ষিণে আধ ইঞ্চি হইতে ইঞ্নার 
বাদে এক ইঞ্চি পর্যান্ত ভ্বংপিণ্ডের বেস. বা তলদেশ স্থাপিত। নিম্ন্দিক্ে 
ইহার চুড়া বা এপেক্স (2১0০ )। হৃৎপিণ্ডের চূড়ার যে স্থানে শবা হয় তথ! 


২ ফিজরোগজী। 


7 শাশাীশ শশ্শাশাীশীাীশীশীীশীীীীটটিটিটিটিশ 


হইতে ্টার্ণো-জাইফয়েড, সন্ধির উপর দিয়! ট্রার্নামের ঈষৎ দক্ষিণ ধার পর্যন্ত 
হৃৎপিণ্ডের নিয় সীমা। ভ্ৃংপিণ্ডের উর্ধ ও নিয় রেখা (8558 ৪10 918% 
07০) ডান দিকে অল্প ঘুবাইয়। যোগ করিলেই দক্ষিণ দিক ( [14 
1161 ) প্রস্তুত হয়। চূড়ার শবের স্থান (৭1১9৮ 08৪1) হইতে বামদিকের 
স্তনের ভিতর দিক দিয়! এক রেখা অল্প ঘুবাইয়া উর্ধ রেখায় যোগ করিপেই 
হৃৎপিণ্ডের বাম সীম! নির্মিত হইয়া থাকে । 
হ্বংপিণ্ড কেবল একটি সাধারণ থালী নহে, বরং তগ্দিপরীতে ইহা একটি 
জটিল যন্ত্রবিশেষ। ইহাতে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন গহ্বর আছে। প্রত্যেকের ছ্দিতর 
ভাল্ভ (৮৪1৮৩) ব৷ অ'চ্ছাদ বা কবাঁট সকল এমনি ভাবে অবস্থিতি করে যে, 
কোন একটির ভিতর হইতে রক্ত বহির্গমন কালীন সেই বক্ত যেমন তাহাতে 
পিছলিয়! পড়িতে পায় না, তেমনি কাহারও ভিতরে শোণিত আসিয়া পড়িলে 
তা। হইতে বহর্গত হইতে পারে না| ইহাতে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন কোটব থাকে 
বলিলে ইহা'র বর্ণনা পরিষ্কার হয় না) ববং ইহাতে এক এক যোড়া কোটর, 
পরস্পর ঘন মাং ংসপেশীর বাবধানে অবস্থিত্তি'করিতে ঙতছে বলিলে ভাল হয় । এক 
দিকের'গহ্বরদ্বয় অপর দিকের সহিত সমান। উহানিগকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটর 
কহে! হৃংপিওকে দক্ষিণ ও বামভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে । প্রত্যেক 
ভাগের উপরে এক একটি ক্ষুদ্র কোটর ; বৃহৎ শিবাঁসমূহ ইহাদের ভিতর রক্ত 
ঢালিয়া দেয়। এখান হইতে নিয়ের কোটরদয়ে প্রবাহিত হইয়! অবশেষে 
তাহা ধমনী দরিয়া বহির্গত হইয়া পড়ে । ছুই পার্থের উপরের গহবরকে অরি- 
“কেল্‌ ব ক্ষুদ্র কোটর (৪0:1০15) কহে, এবং নীচের ছুইটিকে ভেপ্টি 2 বা 
বৃহৎ কোটর-( ৮৪1)010165 ) বলা যায়। 
অরিকিউলো-ভেণ্টিকুলার নামে স্ন্দর ঝিল্লীবৎ আচ্ছাদ বা ভাল্ভ প্রত্যেক 

পার্খের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটরের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করে। এই ভাল্ভ দিগের 
মুখ বৃহৎ কোটরের দ্বিকে খুলিয়া থাকে । অতএব ইহাদের ভিতরে সহজে রক্ত 
প্রবেশ করিতে পারে. কিন্ত ক্ষুদ্র কোটরে সেই রক্ত পশ্চাৎগমন করিতে পারে 
না, যে হেতু এই ভাল্ভ গুলি "অরিকেল্‌ ও ভেপ্টিকেলের সংযোগ পথকে শীদ্ত 
আবৃত করিয়া ফেলে। তৎপর বৃহৎ কোটরস্থিত রক্ত ধমনীতে গ্রবাহিত হইলে 
সেমিলিউনার ভাল্ভ, প্রযুক্ত ধমনীস্থিত রুস্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না । - 





0716001ধপা0ব, দত 


, ছুই পারে ক্ষুদ্র কোটরত্বয়ের যেমন যোগ নাই, ছুই পার্থ বৃহৎ কোটরদ্বয়েরও 
দেইরূপ। ভবে প্রভ্যেকদিগের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটরে সংযোগ দৃষ্ট হয়। 
* বাম পার্থ কোটরঘর়ে নির্খল রক্ত থাকে । দক্ষিণ কোটরঘর়ে দূষিত রক্ত 
লক্ষিত হয়। রর 
6 রি ও প্র 





1715, 22. 372 

ত চ0ো 2 ০1007 ঞ&তিটি, 3 2000701) ক5010605 &12001ত 5 5৩11৮ 
৬৪1৮, 6 [.৩চি 800019, 7176500£ +0£ [২ ড61760016) 8 001017)225 02107620, 
91.86 00100019 21661/5 10 4১0061107৪1] 161000550 হা [িতে ড5101071016, 
75:73015015 [চে তে 80000105-5500000120 01517108522 0০10যোটটি 00025 
এ 0170102৩ 0617017028) [5 13019116 011, 1107 502 02৮216 2010051010 ৮219৩, 
7 0. 8001016, 18 00300012) ৮2]৮6, 19 00:02 ৮612 & 5177005720 ঘা 05587 
0৮2119, 21 07010505215 22106509006 1৮800101523 7919510)৩01 
7০5৮, 24 19500] 05০00010525 590, সুভ, 02552 26 চা০12120109, 2056015, 


দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটর (২81 ৪705)-ইহা বাম কষ কোটর 


৬৬ 


৬ 


শি ফিজিয়োলজী । 


অপেক্ষা বৃহৎ, ইহার গান্র পাতলা, ইহাতে বাম ক্ষুদ্র কোটরাপেক্ষা ছুই গুণ রক্ত 
ধরে, ইহাতে দুইটা অংশ আছে- (১) গহ্বর, (২) এপিপ্ডিক্স অরিকুলি। 

১। সুপিরিয়র চিনাকেভ। নামক শরীরের উর্ধাদেশের প্রধান 
শিরা অপরিষ্কার রক্ত বহন পূর্বক দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটরের উপর ও সম্মুখাংশে 
মিলিত হইয়াছে । 

২। ইনৃফিরিয়ার ভিনাঁকেভা নামক শরীরের নিষ্ন দেশের 
প্রধান শির/অপরিষ্ষার রক্ত বহন পূর্বক এ কোটরের নিয় ও পশ্চাৎ কোণে 
মিলিত হইয়াছে। 

৩। টিউবার্কিউলামৃ-লোয়ার্‌ নামক এক গুটিকা (]৩1- 
০101 [+০/৩% ) উত্ত ছুই ভিনাকেভার মধ্যে দৃষ্ট হয় । 

81 করোনারী সাঁইনাজ্‌ নামক হৃৎপিণ্ডেরই এক ক্ষুদ্র ছিদ্রের 
প্রশস্ত মুখ, ইন্ফিরিয়ার ভিনীকেভা ও অরিকিউলো-ভে্টিকিউলার ছিদ্রের 
মধ্যে দৃষ্ট হয়, এই ছিদ্রের মুখে করোনারী ভাল্ভ নামক এক কবাট থাকে, 
এই সাইনাস্‌ দ্বারা হৃৎপিখ্ডের দূধিত বক্ত শানীত হইয়া! থাকে । 

৫। ফোরামিনা-খিবিসাই নামক কতকগুলি ক্ষুদ্র শিরা দ্বারা 
হৃৎপিণ্ডের পেশীস্থত্রেব অপবিষ্ষাব রক্ত আনীত হইয়া! থাকে । 

৬। অরিকুলো-ভে্টি, কুলার ছিদ্রে ডিদ্বাকার, ইহা ছার! কষপ্ 
ও বৃহৎ কোটরে বোগ রক্ষ। হয়। 

৭ ইউফ্েসিয়ান্‌ ভাল ভ. বা কবাট (৫5090119৮91) 
ইহা ইন্ফরিয়ার্‌ ভিনাকেভা ও অরিকুলো-ভের্টি,কিউলাব ছিদ্রের ব্যবধানে 
অবস্থিভি করে, গর্ভাবস্থায় শিশুর ইউষ্টেসিয়ান্‌ ভাল্ভ্‌ বড় ও উচ্চ, স্থতরাং 
ইন্ফিবিয়ার ভিনাকেভাব রক্ত ইহাতে ঠেকিয়া, ফোরামেন ওভেলি নামক ছি্র 
দিয়! একেবাবে বাম ক্ষুদ্র কোটরে উপনীত হইয়া থাকে । 

৮। করোনারী ভাঁলভভ. বার! অরিকেল্‌ কুঞ্চন কালে উহার রক্ত 
করোনারী সাইনাসে পশ্চাদ্ধীবিত হইতে পারে না। 

৯। ফসা-ওভেলিস, এক ডিম্বাকার গর্ত বিশেষ; পূর্বে অর্থাৎ 
গর্ভাবস্থায় ইহাই ডিম্বাকার ছিদ্র বা ফোরামেন ওভেলি নাম প্রাপ্ত হয়। ফসা- 
ওভেলিস্‌ ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভ। ছিদ্রের উপর দিকে থাকে! 


০18০0174110, শ৫ 


১০ | এমুলাস, ওভেলিস.--ফসা-ওভেলিস গর্ভের চারিধাবের 
নাম এন্ুলাস্‌ ওভেলিস্‌। ৮ 
»১১। মাক্কষুলি-পোক্টানিটী নামক চি্লণীর দাতের মত কতকগুলি 
মাংস সুত্র এপেপ্ডিক্স অরিকিউ লির মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
* তালিকা £-- ও 
সুপিরিয়র ভিনাকেভ! ৷ ইউষ্টেসিয়ন্‌। 
ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনাকেভা ভা ৃ 
ছিদ্র; কবোনারী সাইনাস্‌ 
ফোরামিনা খিবিসাই 
অরিকুলো-ভোর্টি,কুলার্‌। 
ৃ এন্লাস্‌ ওভেহিস্‌ 


করোনাবী। 


গর্ভ শিশুব 
ফসা-ওভেলিস্‌ 


অবশিষ্ট মাস্কুলি-পেক্টিনিটা। 


5 


14 


12 ও 


29 1] 





প৬ | ফিজিয়োলজী । 


ঢা 23. 
7 802. 9 03115116 077 1616 8070010- 
2 ৪1700] 21661, 70017 06717, 
শট ৯০10৩, 10000174020 (617011720. 
4 8006001%, 11 11071] 20061007 080, 
5 [২৮৬6017101৩ 1217506200015, 
6 00102 21615- 13 81150] ৬6109 
2 00100120 081022, 74.1176670: 06160 8917016, 
8:13115015 ঢাটানে 801 [5 01700005 ড6105, 


দক্ষিণ বৃহ কোটর (৫. ৮৮707০1০)--ইভা দক্ষিণ ক্ষুদ কোটব 
হইতে হৃৎপিণ্ডের চূড়া পরাস্ত বিস্তুত। ইহ! হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ধাব (৮7716) 
ও সম্মুখ গাত্র নির্মাণ করে। ইহার তলদেশে (455 ) অবিকুলো-ভেপ্টি,- 
কুলার ও পাল্োনারী ধমনীব ছিদ্র দৃষ্ট হয়; উভয় ছিদ্রের মুখে ভাল্ভ বা 
কবাট থাকে। দক্ষিণ অরিকিউলো-ভেপ্টি.কুলাব ছিদ্রের মুখে দক্ষিণ অরি- 
কিউলো-ভেপ্টু,কুলার বা টাইকাম্পিড বা রিদন্তবিশিষ্ট ভাল্ভ € ৩5017 
৮৪155) এবং পান্সোনাবী ধমনীর মুখে অর্দচন্দ্রাকীব বা সেমিলুনাব ভাল্ভ, 
তাবস্থিতি করিয়া থাকে | এই কোটবের ভিতব কলাস্মিকার্ণি ও মাস্কুলিপেপি- 
লাবী (00117107129 ০7020 9100 171150011 091911171 ) নামে ক্ষুদ ক্ষু্র 
ংসথগু দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ট্রাইকাম্পিড্‌ বা ত্রিদস্ত বিশিষ্ট কবাটেব 
যেসকল সরু ও শক্ত সুত্র দেখিতে পাওয়া যায় উহাদ্দিগকে কর্ডিটেগ্ডিনী 
(01)০7029 161701)2) কহে। 
- তালিকা । (1516) £__ 


( অরিকিউলো-ভেশ্টি,কিউলার ছিদ্র । 
ছ্ড্র ইজ 4১ 
ৃ পাল্সোনাঁবী ধমনীর ছিদ্র 


( ত্রিদস্তবিশিষ্ট ব! ট্রাইকাসপিড. ভাল্ভ | 
ভাল্ভ. বা কবাট... 
6 অর্ধচন্ত্াকার বা সেমিলিউনার ভাল্ভ। 
ৰ কলায়ি কার্ণি 
_ € কর্ডি টেশ্ডিনি। 
বাম ক্ষুদ্রকোটর (৫5 587105)- ইহা হৃৎপিণ্ডের তলদেশের গশ্চাৎ 


ট্রাইকীসগিডকবাট 


০180০014110, ণণ 


অংশে অবস্থিতি করে। গহ্ববের প্রত্যেক ধারে ছুইটী করিয়া মোট টা 
পাল্োনারী শিরার (60107019410 611১) ছিদ্র দৃষ্ট হয়। ইহা মাইট্রাল্‌ বা 
দ্বিদন্তবিশিষ্ট কবাট (1010521 0৮101০0১914 ৪1৬০) দ্বার| বৃহৎ কোটরেব সহিত 
যোগ রাথিয়। থাকে। বাম অরিকেলের গহ্বর দক্ষিণের মত চোস্ত এবং 
ইহাব আাপেগ্ডিকস অরিকিউলী (/00617415 807710012) নামক ক্ষুদ্র অংশের 
ভিতর চিরুণীর দাতের মত পেশীম্ত্র দৃষ্ট হয়। উহাদিগকে মাস্কুলাই পের্ক্টনিটা . 
(0103০911 99০61710) কহে 
তালিকা (1716) 2 
৪টী পান্সোনাবী শিরার ছিদ্র। 
মান্ধুলাই পো ইঈনিটা 
বার্ম বৃহৎ কোটর (07০16 ৮৪700০)--ইহ1 দ্বারা হৃৎপিণ্ডে বাম 
ধার, পশ্চাৎ প্রদেশের অনেক অংশ এবং সন্মুখেব কিয়দংশ নির্মিত হয়। ইহার 
গাত্র দক্ষিণ দিকের বৃহৎ কোটরাপেক্ষা তিন গুণ পুরু, ইহাব মাস্কুলি-পেপিলাবী 
গুলি বড় বড় ও কর্ডিটোওনীগুলি_ অপেক্ষাকৃত শক্ত । দক্ষিণ বৃহৎ কোটরের 
নত ইহারও ছুই ছিত্র আছে একটাকে বাম অরিকিউলো-ভেটি.কিউলার ছিদ্র ও 
অপরটিকে এয়োর্টার ছিদ্র কহে.। বাম অরিকিউলো ছিদ্রের মুখে মাইট্রাল্‌ ব! 
মুকুটবৎ অথব! দ্বিদস্তবিশিষ্ট কবাট এবং এয়োর্টার ছিদ্রের মুখে অর্দচন্ত্রাকার 
বা সেমিলুনার্‌ ভাল্5. থাকে। মাইই্রাল ভাল্ভের ছুই অংশ যথা £-_-কলায়ি- 
কার্ণি ও কর্ডি-টেগিনী। 
তালিক্‌। (7১16) £ 
4 অবিকিউলে! ভেটি.কুলার | 
ছিদ্র 
|] এয়োটাকৃ। 
মাইট্রল কলায় কার্ণি। 
কবাট ূ মাউট্রাল ভাল্ভের ৰ 
ৰ সেমিলুনার্‌। কর্ডি-টেগিনী। 
এগুকা্ভিয়াম্‌ (চ07906810190)--পেরিকার্ডিয়াম যেমন হৃংপণ্ডের 
বাস্িক আবরণ, এগুকািয্নাম.তেমনি হৃৎপিণ্ডের অন্তরাবরণ। ইহার .গাত্রে 
এপিথিপিয়াম্‌ এবং তন্নিয়ে সংযোগ তন্ত দৃষ্ট হয়। ইহার রূপান্তরে ভাল্ভের 
স্ষ্টি হুই়া থাকে । 


৭৮ ফিজিয়োলজী। 


হৃৎপিণ্ডের ভাল ভ. বা কবাট ( ৬915৩ ০ 162৫ )--অরি- 
-কিউলো-ভেপ্টি,কুলার ছিদ্র-য়ের মুখে মাইট্রাল্‌ ও ট্যাইকাস্পিড. ভাল্ভ, 
অবস্থিতি করে । ভেণ্টিকেল ঝা বৃহৎ কোটরঘয় কুগ্চনকালে, (001776 005 
০7707100181 356০1৩ ) উক্ত ভাল্ভ. বা! কবাট এরূপভাবে বন্ধ হয় যে বৃহৎ 
কোটরস্থিত রক্ত ক্ষুদ্র কোটরে (90701) পশ্াদ্ধাবিত হইতে পারে না। 
পূর্বের বলা হইয়াছে যে, উক্ত ভাল্ভ দ্ধ অবিকিউলো-ভেশ্টি,কিউলার ছিদ্রন্য়ের 
মুখের চারিধারে সংলগ্ন থাকে । এই ভাল্ভদিগের দাত বা ফেকড়ি দেখিতে 
পাওয়া যায় অর্থাৎ ইহার! ছুই তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। মাইট্ল ভাল্ভ, ছুই খণ্ডে 
ও ট্রাইক[ম্পিড. ভাল্ভ্‌ তিন থণ্ডে বিভক্ত হইয়া থাকে। ভাল্ভদিগের এক 
এক থণ্ডের গোড়।ব অংশকে মাঞ্চুলি পেপিলী ও আগার অংশকে কর্ডিটেগ্ডিনী 
কহে। মাফুলি-পেপিলী মাংসল ও ভ্বংপিণ্ডের অভ্যন্তর গাত্রে সংলগ্ন, কর্ডি- 
টেপ্ডিনী শক্ত তাতের মত এবং হ্বংপি্ডে অন্যন্তর গাত্রে ঝুলিতে থাকে অর্থ।ৎ 
কাহারও সহিত সংলগ্ন থাকে না। এই সকল ভাল্ভ এপ্ডোকার্ডিয়াম্‌ ও 
সংযোগ তত্ততে নির্মত হইয়া থাকে | বৃহৎ ঝোটুর ( ৮০70101০ ) কুঞ্চনকালে 
রী স্বাধীন অর্থাৎ অসংলগ্ন কর্ডিটেণ্ডিনী গুলি পরস্পর একত্রিত হইয়া ছিদ্রের 
মুখ বন্ধ করে, এবং মাঞ্চুলি-পেপিলীগুলি কুঞ্চিত হইয়! কর্ডিটেগিনীগুলিকে 
অল্প টানিয়া রাখে যদ্ারা উহার ক্ষুদ্র কোটরেব ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। 

এয়োর্টা ও পাল্োনারী ছিত্রের মুখে সেমিলিউনার ভাল্ভ বা অর্দিচন্ত্রাকাব 
কবাট থাকে । উক্ত প্রত্যেক ছিদ্রের মুখে তিনটি করিয়া অর্ধচন্ত্রাকার পর্দা 
দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক পর্দাব কন্ভেক্স বা কৃর্মপৃষ্টাকার বা কুজদিক (0০7৮ 
০:৫০: ) ধমনী, ও হৃংপিগ্ডের সন্ধিশ্থলে সংলগ্ন থাকে, এই পর্দাগুলিও এপ্ডো- 
কার্ডিয়াম্‌ ও হুত্রবৎ তত্ত ছারা নিন্দিত হয়। প্রত্যেক অর্দচন্দ্রকার পর্দার 
উর্ধদিক স্বাদীন অর্থাৎ কাহাবও সহিত সংলগ্র'থাকে না। প্রত্যেক পর্দার 
স্বাধীন ধাবের ( [16৪ 78181, ) ঠিক মধ্যস্থলে এক একটি অতি ক্ষুদ্র বড়ীর 
মত পদার্থ দৃ্ হয়; উহাকে কর্পাস__এরান্টী €(0০০91085 £17001) কহে। 
এই বড়ীর মত স্থানে পর্দগুলি, কুঞ্চনকালে একত্রিত হইয়া থাকে। এই 
ক্ষর্পোরা-এরান্ীদিগের ছুই পার্থ অর্ধচন্ত্রাকার ভালভের যে স্বাধীন ধারের 
কথ উল্লিখিত হইয়াছে, উহাদিগকে লিউনুলা ( [0019 ) কছে, উহ্বারাই 
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পরম্পর একত্রিত হইয়! গহ্ববের মুখ বন্ধ করে ) বৃহৎ কোটর .বা ভে্টিকেল 
কুঞ্চিত হইলে পর এয়োর্ট ও পান্সোনারী ধমনীব সেমিলিউনার ভাল ভগুলি 
রক্তের চাপে পশ্চাতে পতিত হইয়। পরস্পরের সাহাধ্যে ছিদ্রের মুখ বন্ধ করে। 
কিন্তু বৃহৎ কোটর বা ভেপ্টি.কেল কুঞ্চনকাঁলে তন্মধ্যস্থিত রক্তের চাপে অর্দ- 
চন্্রাকার' বা সেমিলিউনার ভালভ ধমনীব গাত্রে মিশে স্থতরাং হিত্রেব মুখ 
খুলিয়া যায়। ক্রুক্‌ সাহেব বলেন যে এই ময় করোনারী ধমনীগুলি বক্তপূর্ণ " 
হয় না, অর্থাৎ বৃহৎ কোটরের রক্তপূর্ণাবস্থায় করোনারী ধমনীর ঈ্ধ্যে রক্ত 
গ্ুবেশ করিয়া থাকে । 09%0782) ন11671050৩106 50150 ৭ 006 
01090150100 9871588 2100 08110 07601850016 01010 %17111019, 
হৃৎপেণ্ডের শন্দবিঘরণ (5০৪7, 05 9? 07০ 110৭1) হ্বতপ্রিণ্ডের 
ক্রিয়াজনিত উহাতে শব্ধ উৎপন্ন হয়, এই শব ছুই প্রকার । প্রথম এবং দ্বিতীয় 
শব নামে উহার! আখ্যাত হইয়াছে । হৃৎপিণ্ড স্বানে কাণ পাতিলে অথব 
আকর্ণনযন্র (5658709০৭৩ ) দ্বাবা। & ছুই শব্দ শ্রুতিগোচব হুয়া থাকে । 
প্রথমটি স্কুল ও দীর্ঘ (9৪ সণ চ7০19708০0 ), কোন স্থানে চপেটাঘাত 
করিলে অথব| কোন নল দিয়া তোড়ে জল পড়িবার কালে হঠাৎ ছিপি (51০9 
০০০1. ) ঘুবাইয়। তাহা বন্ধ কবিলে ইহাব অনেকট! অনুকরণ করা যাইতে 
পারে। হ্বংপিণ্ডের চূড়া স্থানে এই শব্দ উত্তমরূপে শুনা যায়, অথব| যে স্থানে 
" ৫ম পঞ্জর ট্টার্থাম্‌ অস্থির সহিত সংযুক্ত হয় এবং এই সন্ধি স্থলের কিঞ্চিৎ উর্দে 
ও অত্যন্তর প্রদেশে প্রথম শব্দ উত্তমরূপে শুনা গিয়। াকে। কারণ, ভেণ্টি, 
কেলের গাত্র এ স্থানের অতি নিকট। তন্মপ্যস্থিত রক্তশ্রোত দ্বারা সহজেই ও 
স্থানে ১ম শব্দ বাহিত হইয়া থাকে। 
দ্বিতীয় শব্দ হুম ও ক্ষুদ্র অথচ তীক্ষ (91১01 900 91951 )1--এই শব্ব 
বড় ঘড়ীর মুছু খিট্‌থিট শবের ন্টায়; যে স্থানে দক্ষিণ দিকের তৃতীয় পঞ্জ- 
রের উপান্ছি ষ্টার্ণামের সহিত সংযুক্ত হয়, তথায় ২য় শব্দ উত্তমরূপে শুনা যায়) 
কিন্তু ডাক্তার পৌয়ারের মতে সেই শব্দ ১ পঞ্জর ও ষ্টার্ণাম্‌ অস্থির মন্ধি্থলে 
উত্তমরূপ শ্রুত হইয়া থাকে । 
এতত্বাতীত, এক পাল্োনারী শফ আছে, উহা! বামদিকের ২য় ইন্টারকষ্টাল 
(হই গঞ্জর মধ্যবর্তী) স্থানে ও ঠিক ্টার্ণাম অস্থির বাহাদিকে শ্রুত হইক্লা থাকে। 
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দ্বিতীয় শব্দ প্রথনটির প্রায় অস্যবহিত পবে শ্রুত হইয়া থাকে, এবং তৎপরে 
একটু বিরামকাল বাঁ পজ. (০৪৪৩ ) অর্থাৎ কোন শব্দই তখন শুনা যায় না। 
গ্রথম ও দ্বিতীয় শবের ব্যবধানে যে বিরামকাল তাহা অত্যন্ত অল্প, কিন্তু ৯ম ও 
২য় শবের পরবর্তী বিরামকাল দীর্ঘ; প্রথ্থম ও দ্িতীয় শব্দের সময় একত্রিত 
করিলে প্র শেষোক্ত বিবামকালের সময়ের সহিত এঁক্ হইয়া থাকে । 

ব্রাইটস্-রোগ, মাইট্রাল অবষ্ট্রাঞ্সন্‌, এবং মাইভ্রল রিগার্‌ জিটেসন্‌ প্রভৃতি 
রোগে কখন প্রথম কিন্ত প্রায়হ দ্বিতীয় শব্দ দুইবার শুনা বায়। পোটেন্‌ সাহেব 
বলেন ষে, লুস্থবস্থায় নিশ্বাসেব (11)১016811917 9 শেষ ও প্রশ্বাসেব (117 
11০9) প্রারস্তে ২য় শব্দ দুইবার শুনা গিরা থাকে । , অনেকে এই শব্দ 
অনুকরণ মানসে নানাপ্রকার কথার স্থজন করিয়াছেন যথা £ 

“লুপ” (7১০০) এই বাক্য উচ্চারণ করিলে প্রথমটিব অনুকরণ হয়, 
“আপ” (0৮) কথাব উচ্চারণে দ্বিতীয়েব শব্দান্ুকবণ করা বাইতে পাবে । বাম 
হস্তের দ্বিতীয় অঙ্কৃলিকে উদ্ধীমুখ কবতঃ দক্ষিণ কর্ণের অভ্যন্তরদিকে স্থিব রাখিরা, 
দক্ষিণ হস্তের দ্বিতীয় অঙ্গুণির শেষভাগ দিয়! ৬পই বাম অঙ্গংলির চুড়াতে ঠোকর 
মারিলে হৎপিণ্ডের ছুই শব্দেই স্ুন্দরপ্ূপ অনুকরণ করা যাইতে পারে। 

ছুই শব্দের সময়ে ও এতছ্ুভয়ের বিবামকালে যে সকল প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়, 
তাহাদের ঘটন! ব1 অবস্থা তালিকাকারে প্রদত্ত হইল (725৪1063 ০০০০৫11% 
5৮1)০11000১15 ৬100 00 01562092100. 5981105 ০0 0৩ 17691 


8100 107, 00৩ 1১2050 ) ১75 


ূ ১। ছুই বুহৎ কোটর (৬০০00759155 ০0৮ 
0500 )। 

২। উভয় পারের ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কোটর মধ্যস্থিত 
প্রথম শবের অরিকিউলো-ভেশ্টি.কিউলার ভাল্ভ. বন্ধ ও টাইট, 


থাকে । ( ি৪1100109-55100100191 ৮৪1559 919 


২৯ 


সময়. কালে 
০1980 ৪170 1'21)0010 (21756 )। 


৩। দেমিলিউনার ভাল্ভ,_ সজোরে খুলিয়। যায় 
এবং শোণিত এয়োর্টা ও পাল্মোনারী ধমনীতে 
প্রক্ষিণ্ত হয়। 


পোপ 


প্রথম শব্দের 


সময় ক]ুলে। 


দ্বিতীষ্ঘ শব্দের 


ময় কালে। 


বিরাম কালে। 


স্পা 


৯৪০০০ ০০ ভ পপ পি 


৯৮7 


| 


011২0018110 ৯৮১ 


(59071101127 581555 81300109এ 0060 
৪00 0) 01990 10 07 ৬৫101710165 19 101019০]1- 
5৫ 1000 079 001000025 810917 700 89168). 

৪। অন্রকেল রক্তে পূর্ণ হইতে থাকে । 
£৯07101552719 3950 108810105 09807156, 

€। বক্ষোগহ্বরের গাত্রে হৃৎপিণ্ডের চূড়া 
আঘাত করে। 11710015901 09 1392 15 
(610. 


১। উভয় পার্েব অর্দচন্দ্রবৎ কবাট গুলি 
ঘড়ীর মত শব্দ করিয়া ধমনী ও বৃহৎ কোটবেব 


থকে আবৃত কবে €(১০11001)৮ ৮21569 216 


০10৫ 17012100016 0-1090 ), 

২। অরিকিউলো ভেণ্টিকিউলার্‌ ছিদ্রের 
মুখ খোলা থাকে । €(৯0110919-501001150121 
৬1৮০৪ 216 01991) ), 

৩।, ,উভয় পার্থ ক্ষুদ্র কোটৰ স্ফীত হইয়। 
পূর্ণ হঠতে থাকে । এতদ্সঙ্গে ভেণ্টিকেলেও রক্ত 
পতিত হয় €(870]199 ৪179 চাচির ৪70 50009 
919০9 15 ০1700710517060 0100 ৬1)0610168, 

১ বিবাম কালের প্রথমে অরিকেল্‌ ও 
ভেণ্টিকেল্‌ মধ্যে রক্ত প্রবেশ করে। 117 61০০৫ 
30011) 056 ঠ৮50 0৮096 0)5 05950105607 
6০৮17006900 ৪0110105 2100. ৮9100710159. 

২। বিবামকালেব শেষভাগে অরিকেল কুঞ্চিত 
ভয় এবং ভেণ্টিকেল্‌ পূর্ণ হয়। (13106 009 
18651 070 06072090565 2.0110125 0010680 
৪100 চি] 10010195 ০901010150]5 ), 

৩। অরিকিউলা-ভেণ্টি,কিউলার্‌ ভাল্ভ, মুক্ু 
থাকে । €(29110810 ৮০০৫৮1০৪19 ৮2165 288 
01961) ). 

৪1" সেমিলিউনার্‌ ভাল্চ বদ্ধ থাকে । (0109 
5910110021 ৪1৩5 919 019560 ). 


১১ 
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হৃৎপিণ্ডের শবের কারণ (08958 ০1 (76 50010501106 
17০৪1) হৃৎপিণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় শবের কারণ লইয়া অনেক প্রাঙ্গোত্তর 


ও তর্ক বিতর্ক হইয়! গিয়াছে । এক্ষণে যাহ| এক প্রকার স্থির হইয়াছে, তাহা 
লিখিত হইতেছে £-_ 

প্রথম শব্েের কারণ (08855 ০10১০ 19 ৪০10)-৯ভেপ্টিকেল্‌ 
বা বৃহৎ কোটর কুঞ্চনকালে তন্মধ্যস্থিত বক্তেব কম্পন এবং অরিকুলো-ভেণ্টি- 
কিউলার্‌ ভাল্ভ দিগেব টান ন। টাইটুভাব বশতঃ প্রধানত ১ম শব উৎপন্ন হয় 
এবং ভেশ্টিংকেলেব কুঞ্চন জনিত শবেও এ শবেব আধিক্য ও সঙায়তা হইয়। 
থাকে (01501000179 000 ৮1018001706 010 00111171) 0 মার 210 
[6115101) 01500 710719010-50111150]7) ৮৪105 0017110 5/81016, 170 
9৩০01001) 00) 00010050171 00107506197) 06076 ৬৫70700]ন এন।। 

দ্বিতীয় শবের কারণ (0৪055 01075 2170. ৪017১7)- পালে নাবী 
ধমনী ও এয়োটাব মুখেব অন্বিচন্দ্রকার কবাট অর্থাৎ (েমিজিউনাঁব্‌ ডাল্‌ভ- 
দিগের হঠাৎ টান ধৰা! প্রযুক্ত যে কম্পন হয়, তাহাই দ্বিন্ীয় শব্দেব একমান 
কারণ বলিয়। উর্লিখিত হইয়াছে । কারণ, উক্ত ভাল্ভ, নষ্ট হইলে আর 
দ্বিতীয় শব শ্ররতিগোচব হয় না €(৬1107001 0200800 107 010৫ 81100619 
51091900107 5011011001)71 ৮৪19৪ )- 

বক্ষোপ্রাচীরে হৃৎপিণ্ডের ডুড়ার আঘাত বা স্পন্দন (777৩ 
1100 018৩ ০01 11)৩ 1০০৮)--একজন ক্ষীণকায় ব্যক্ির বাম বক্ষেব প্রন্তি 
দৃষ্টিপাত কবিলে অথবা৷ কাঁহাব৪ বাম বক্ষে হস্ত বক্ষ! করিলে বঙ্ষোগ্রাচীরে 
হৃৎপিণ্ডের রূপ আঘাত ঝ| স্পন্দন দেখিতে ও অনুভব কবিতে পাবা. ফায়। 
পঞ্চম ইন্টারকষ্টাল স্থানে এবং ্টার্নাম্‌ অস্থিব বাম ধাব ও বাম স্তনে বোটা 
এই ছয়ের মধ্যবর্তী স্থানে উক্ত হদ্পন্দন ম্পষ্ট অনুভূত ভয়। বক্ষোপ্রাচীরে' 
হুৎপিণ্ডের হঠাৎ চাঁপন (10163501606 0)6 1১021 8381781 06 0165£ ) 
হৃদস্পন্দনের কাঁরণ। ভ্বৎপিণ্ডেব চুড়াব কেবল নিয় এবং সম্মুখাংশ 
(সমস্ত চূড়া নহে) পুরু ও কঠিন। এ অংশ উর্দে উত্িত হইয়া! উক্ত রূপ চাপ 
দিয় থাকে । পাল্সোনাবী ধমনী ও এয়োটণব প্রথম অংশ বক্রভাবে অবস্থিত্তি 
কবে, কিন্ধ উহ্াদেব মধ্যে সজোঁবে রক্ত প্রক্ষি হইলে উহারা লব! ও সোজ। 


01২০0187108, ৮৩ 


হুইরা বার এবং তজ্জন্তও হবংপিণ্ডের চাপ শক্তির সহায়ত! হইয়া খাকে। 
উপুড় হইয়া থাকিলে এবং সম্পূর্ণরূপে নিশ্বাস ত্যাগ কুরিলে হৃদস্পন্দন উত্তম 
গে বোধগম্য হয়. কিন্ত চিৎ হইয়া শুইয়া থাকিলে ও দীর্ঘনিশ্বাস টানিয়! 
লইলে হৃদস্পন্দন তত উত্তমরূপে বোধগম্য হয় না, কারণ, হৃংপিণ্ড বক্ষোগহবর়ের 
প্রাচীর হইতে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে । 


হৃদস্পন্দনের আধিক্য-_:(1600610% 0010190 00182607):-- 


ষুবান হৃংপিণ্ড এক মিনিটে ৬৫ হইতে ৭৫ বাব স্পন্দিত হয়। 
গর্ভস্থ শি্টর তু তি ১৫০ তইতে ২ ধোর্তী এ 


শিপু ভূমিষ্ঠ হইলে এ ১৪০ বাব 1 
ভ্বিতীয় বত্সবের এ ১০০ বাব ধপঞ্ এ 
৫ এ তব ১** বাব 2 
১৪. এ ৮৬বার তত 


২১ প্রি স্ী ৭ঃবাব শ্রী এ খী, 
শয়নাবস্কা হইতে উপবেশন কৰিলে ৫ বাব অগ্িক ল্পনান হয়। “উপবেশন 
ভানস্থা হইতে দাড়াইলে ১০ বার অক প্পন্দন হয়; কারণ, দড়াইলে পেশী 
সকল অধিক কুঞ্চিত হব 7 এহগ্বাতীত, পরিশ্রম কবিলে, পরিপাক কালে, এবং 
মানসিক উত্তেজনায় অধিক হৃদস্পন্দন হয় রক্তআোতের গতিবোধ হইলে প্রথমে 
অধিক হদস্পন্দন পবে হৃদস্পন্দন কম হয়। রক্তআব জনিত রক্কশ্োতের চাপ 
শফি কম পড়িলে হৃদস্পন্দন বুদ্ধ পায়। মুছু নাডী হৃদপিণ্ডে অনেকক্ষণ ধরি! 
রক্ত পূর্ণ হইবাব লক্ষণ। পুরুষাপেক্ষা নাবীব হৃদম্পনান অধিক। যুবাপেক্ষা 
বৃদ্ধের হৃদল্পনন অবিক। রপ্ড্রে তাপেব আধিক্য হইলে হদম্পন্দন অধিক হয়; 
জবক|লীন অধিক হৃদস্পন্দন উঠাব ক্কন্য তব প্রমাণ। 
হৃৎপিণ্ডের কার্ষ্যর পরিমাণ_( 1০76 ৫076 7 09 
17৩516)-_দক্ষিণ ভেশ্টি,কেল্‌ প্রত্যহ ১৫০০* কিলোগ্রাম মিট]র পরিমাপ কার্য 
করে। বাম ভেণ্টিকেল্‌ প্রত্যহ ৬০০০০ এরূপ পরিমাণ কার্য করে। হুতর়াং 
মোটের উপর ধরিলে আমর! দোঁখতে পাই যে' ২৪ ঘণ্টায় হংপিণড ৭:০১, 
ক্ষিলোঞ্জাম্‌ মিটার (7011061800176-77606$ ) পরিমাণ অর্থাৎ সমস্য শষীরের 
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৮ ঘণ্ট| কার্য্েব ৪ ভাগের ১ ভাগেব সমান কার্ধ্য কবিয়া থাকে। হৃৎপিগ্ডের 
ক্রিয়াজনিত উত্তাপ উৎপণু হয়। ২ কিলোগ্রাম্-মিটার্‌ ৪ পৌপ্ু ৪ ওন্দেব 
সমান; অর্থাৎ এক বর্গ-ইঞ্চি স্থানেব উপব /২ সের ২ ছটাক চাপের সমান । 


হৃৎপিণ্ড রক্তের ঘূর্ণন প্রণালী-_(% ০৪10180 169018010)-- 
প্রথমে স্ুপিবিয়ার্‌ ও ইন্ফিরিয়ার্‌ ভিনাকেভ। ঘাব! দক্ষিণ 'অরিকেল্‌ এবং 
পাল্সোনাবী ৪টা শিবা ধার! বাম অবিকেল বক্তপূর্ণ হয়। অরিকেল দুষ্টটা 
কুঞ্চিত হইলে, ভেশ্টিকেল দুটি রক্তপূর্ণ হয়। তেণ্টিকেল ছুইটি কুষ্চিত 
হইলে পাঁলোনাবী ধমনী ও এয়ে্টাতে বক্ত প্রক্ষিপ্ ভয়। তৎপবে বিরামক্াল 
বা গজ. (189 )।1 এই বিবাম কালকে প্যাসিভ, ইণ্টাবভ্যাল্‌ € 7৮-8%৪ 
71061921) কহে । এই সময়ে অর্থাৎ ভে্টিফেল কুঞ্চিত হঈলে পর ছুঈটি 
ভিনাকেভা ও ৪টা পাল্সোনাবী শিবা দর্গণ ও নাগ 'অবিকেল্‌ দ্রহাটিকে পূর্ণ 
করিতে থাকে । অবিকেল রক্ষপূর্ণ হইবাব কালে কিয্পংপবিমাঁণে বঙ্গ 
ভেণ্টিকেলেও আসিয়া পড়ে, অবিকেল দুইটাব কু্চনকালে উহাব সহিত সংলগ্ন 
এমত শিবা সনৃহও কুঞ্চিত হইয়া থাকে । "অরিকেলের আ্যপিগ্তিকস শেষে 
কুঞ্চিত হয়। অরিকেল কুঞ্চনকালে নিম্নলিখিত কাবণে তন্মধাস্থিত রক্ত শিবা. 
সমুহে পশ্চান্ধীবিত হইতে পারে না যথা £-- | 

১। শিরার্দিগের পেশীব ক্রিমিগতি ও কুঞ্চন (চ678+2100 ০0176506011 
01010500171 711৭ 06 ৬108 )। 

২। নিশ্বাস টানিবাঁব কালে বন্ধ সম্মুখ দিকেই চালিত হয় ( %50112- 
(78 0067 0 01079 00170 10159178010), 

৩। সান ক্লেভিঘান্‌ ও ইপ্টারন্ঠ।ল্‌ যুগ্ডলাব শিবাব দন্ধিগ্তলে ডাঁল্ভ, থাকা, 
প্রযুক্ত রক্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পাবে না। 

৪ | থিবিসিয়াস্‌ ভাল্5, গ্রযুক্ক কবোনাবী সাইনাসে বক্তু পশ্চাদ্ধ/বিত 
হয় না। 

সে যাহ! হউক অবিকেল কুঞ্চনেব পর ভেশ্টিকেল কুঞ্ধন আরম্ভ হয়, ও 
ভোপ্টুকেল কুঞ্চনকালে সৃবংপিগ্ডেষ শুগ্াক্কতিব আধিক্য হয় (78০07755 
2)016 ০০01681) অর্থাৎ হৃৎপিও বামদিক হইতে দক্ষিণে সুচড়াইয় পড়ে, 


0160ব৮0, ৮৫ 


এবং ৫1৬ উন্স বক্ত পাল্সেনাবী ধমনীতে ও এয়োটাক় প্রক্গিত্থ হয়। ভেণ্টি- 
কিউলার কুঞ্চন বড় সহজ নয়, ১ম অবস্থায় উহযাব গাত্র শক্ত হয়, ২য় অব. 
সায় উহ! হইতে" বস্তু ্রক্ষপ্ত হয়, এবং ৩য় অবস্থায় বিবামকাল, এই 
অবস্থায় তেপ্টকেল কুঞ্িত হইয়াই থাকে। ১ম অবস্থার সমকালে হৃদস্পন্দন 
হয়। 

হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার কালনিরূপণ (10171010106 010৩ 0)77568 
০8101762765 20607 )--ছ্বংপিণ্ডেব সমস্ত ক্রিয়া ঠিক ৮ সেকেও্ডে সমাপ্ত 
হষ্ম। মনে কবা হউক হংঞ্চিগব ক্রিয়াব জনা এক সেকেও্ড সময় লাগে, তাহা! 
হইলে, হৃৎশিণেব যাবতীয় ক্রিমাকে নিম্মপিখিত কপে বিভক্ত কবা যাইতে 
পরবে 2-* 





» বত, 2, 
1012810) 1118508005 55006100506 55719 10 2 02101201801 01101 777 
অরিিকেলের কুঞ্চন ৪৯৪ নই $ সেকেও। 
অরিকেলের বিস্তারণ রে রঃ £ সেকেওড। 
ভেশ্টিকেলের কুঞ্চন রঃ 8 ই সেকেও্ড। 


ভেপ্টিকেলের বিস্তার ... ২ সেফেওড। 


৮৬ ফিজিয়োললী । 


অথবা 
অরিকেলের কুঞ্চন 52575 $£ সেকেগ্ড। 
ভেটি কেলের কুঞ্চন রি ১১২ ,সেকেওড। 
বিরামকাল ২. সেকে। 


হৃৎপিণ্ডের বিস্তারণ ও (নি রক্ততআতের সহাঁয়তা-_ 


'(580001) 09৬61 01 80050 01150509010 ০06 009 ৮০100610155 2100 11) ৪ 
195৭0) 0671752 06 019 81111016919 01 00109109121019 9615109 11] 09170- 
100 011 010 5907005 0170812007 )-ভেন্টিকেল কুঞ্চিত হইলে পর উহার! 
বিশিষ্টকূপে আবার বিস্বৃভ হয় (০01৮৩ ৫117811০010, কারণ, বাছুরের 
সৃহার পব উহার বাম ভেপ্ট,কেল হাত দিয। চীপিয়। কুঞ্চিত করিয়া 
ছাড়িয়। দিলেও উহা! পুনর্ববাব বিস্তৃত হইয়া এক ফুট পরিমাণ জল টানিয় 
লইতে সক্ষম হইয়াছে । জীবদ্দশায় ভেট্টি,কেল আবও অধিক কার্যকারী 
হইয়। যে আপন আয়তন বিস্থৃত করিবে তদ্বিযয়ে আব বিচিত্র কি? সেখাহা 
হউক এরূপ হৃংপিণ্ডের বিস্তাবণে শিরা সুমুহে বকশোত বহিবার রি 
হ্ৃবিধা হইয়া থাকে । 

হৃৎপিণ্ডের রিথিমিক্‌ বা হ্বতঃ কুঞ্চন ক্রিয়ার কারণ 
(080525011১0. 11001307010 80007) 0£ 016 1১৩৭16 )স্ইংপিণ্ডের পেশী- 
তন্ত ও উহাব শ্নাঁযু এই উভয়েরই স্বতন্ত্র ভাবে হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চন ক্রিয়ার উপর ' 
কর্তৃত্ব আছে। নিক্কষ্ট কীট প্রভৃতিব হৃৎপিও বক্ষোগহবর হইতে বাহির করিয়! 
রাখিয়। দিলেও কয়েক ঘণ্টার জন্য উহ! নিয়মিত রূপে কীপিতে বা কুঞ্চিত হইতে 
থাকে । সবংপ্ণ্ের প্রায় সর্ধস্থানেই গ্যাংগ্লিয়া (0816118) দৃষ্ট হয় তজ্জন্ 
মনে হইতে পাবে যে, এ গ্যাংগ্রিয়ার সাহায্য হ্বংপিগ্ড শবীরেব বাহিরেও কুঞ্চিত 
হয় কিন্ত বাস্তবিক তাহা নে, কারণ» বিশেষ পরীক্ষায় ইহা স্থিব হইয়াছে যে 
ভে্টি কেলের চূড়ায় কোনরূপ গ্যাংগ্লিয়া কিন্বা ্লাযুস্ত্র নাই এবং এই খণ্ডকে 
বাহিরে রাখিলেও উহ! নিয়মিত রূপে স্পন্দিত হইতে থাকে । হৃৎপিণ্ডের সকল 
খণ্ডে এইরপ স্থতঃকুঞ্ণন ও বিস্তারণ ক্রিয়া থাকিলেও উহার কোন কোন খণ্ডে 
কুঞ্চনের আধিক্য দৃষ্ট হইয়া! থাকে যখ| £__ 
সাইনাস ভিনোসাস,ও অরিকেল, ভে[্টিকেল অপেক্ষা কুঞ্চন ও বিস্তারণ- 


মি হাং৬০05 ১1001181581 ০07 21115 1] 5িকাতা ৮৭ 


শীল, যাহা হউক হৃংপিগ্ডেব শ্বতঃ কুঞ্চন ও কিন্তাবণ ক্ষমত! থাকিলেও উহার 
ঙ্গাু কর্তৃক এ ক্রিয়ার তারতম্য হয় অর্াৎ ন্নাযু সুত্র ও গ্যাংগ্রিয়! এ ক্রিয়ার 
উপর কর্তৃত্ব করিয়৷ থাকেন 

হৃৎপিণ্ডের পেশীর ধমুউঙ্কার হয় না (1075 06৭1৮ ০8৯017০6 
99 077) [7 5.5686501 0901705 )--শবীবের অন্তান্য স্থানেব পেশী 
অত্যন্ত উত্তেজিত হলে যেমন উহাদের অধিককাল স্থায়ী কুঞ্চন ( ধনুষ্হ্কাব ). 
হয়, হংপিণ্ডের পেশীব টন্তেজনাঁয় তেমন হয় না, হৃংপিণ্ড যতই উত্তেজিত হউক 
না কেন্, উহ পর্যায়ক্রমে কুঞ্চিত ও বিস্তৃত হইতে থাকিবে) তবে কুঞ্চন ও 
বিস্তারণ ক্রিয়। কিছু ঘন ঘন সম্পাদিত হুইয়! থাকে । 


হৃৎপিণ্ডের সাযু-বিবরণ | 
২৬005 075৬ 0 শুন হাহজোহা, 

৬। হৃৎপিণ্ডের গ্যক্গিয! € [170717910 হি 29051170277 

প্রমাঁণ__দেহ হইতে ভেকের হৃংপিগ তুলিয়া রাখিলেও কয়েক ঘণ্টাব 
জন্য উহ স্পন্দিত হইয়া থাকে স্থতবাং শন্েব সাহাধা ব্যতীত হৃৎপিণ্ডের 
স্মতঃসিদ্ধ স্পন্দন ব| গতি স্বীকার কবিতে হইবে । এই গ্যাংগ্রিয়া (৩৮০9 
০876৩ ০07 £৪18118 ) হৃংপিণ্ডেব তিন স্থানে অনস্থিত্তি কবে যগ! (১) সাইনাস্‌ 
ভিনোসাস্‌ €২) অবিকিউলার-সেপ্ট।ম্‌, আব (৩) অবিকিউলো ভে্টি,কিউলাব 
গ্রভ, (51705 ৮61)050৭, 40011010121 50068 000 £107100011)-50171071 
০121 679০৮০ )। 

২। দূরবর্তী অধং্তিফষস্থিত গ্যাংগ্রিয়। হইতে হৃংপিগ্ডের আ্নাযু লাভ তয় 
এই গ্যাংশিগকা মস্তি কশেরুক-মজ্জা এবং সিমপেথেটিব্ “এই উভয় গ্াংগ্লিয় 
হইতে উৎপর হইয়! থাকে (06705 10 15৫17000119 € ৪ ) 10101101675 


01.:০678010-508)71] 06176 (0) ৪০০61018017 0£ 81770৮16616 
০8006 ), 


প্রমাণ-- সাধারণ চৈতন্ে(ৎপাদক যু (50501 081৪3) উত্তে- 
জনে সর্বদাই হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হইয়। থাকে । আর, কোনগ্রকার 


৮৮ ফিজিয়োলজী। 


ভয়ানক দৃশ্র, স্থসপ্ধাদ, হৃংপিগ্ডেক বহিবে্ট প্রদাহ (2০715870178 ) অথবা 
.পেরিটোনিয়াম প্রদাহ (7৩৮0০01605১ হইলে যে হ্বংপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য 
দেখা যায় (যদ্দিও এরূপ ঘটন| অতি বিরল ) তাহাতে অধ:মস্তিক্ষস্থিত সিম্পেথে: 
টিক্‌ গ্যাংগ্লিযার ক্রিয়ার পবিচয় পাওয়! গিয়া! থাকে। 
৩। ভেগান, আয়ু (৬৭৪, 01101101601 76595 )-- 
প্রমাঁণ-__ভেক বা খরগোসেব ভেগাস স্নায়ু সমানভাবে উত্তেজিত করিলে 
হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন ও ক্রিয়া কম হয়, এবং গ্রবল উত্তেজনায় উহার ক্রিয়ার 
এককালীন লোপ হয়; কিন্তু ভেগাস স্গাধু কাটিয়া দিলে অথবা! আযাটে পিয়া 
দ্বারা এঁ স্নাঘুকে অসাড় করিয়া! ফেলিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াৰ আধিক্য হয় তখন 
প্রবল উত্তেজনায় আর ভ্বংপিগ্কে কুঞ্চিত কবিতে পাঁবা খায় ন!। 
প্রতিধাবিত গতির কৌশলে ভেগাস স্বাুকখন কখন সিমপ্যাথেটিক স্াযু 
উত্তেজনার বাহক হইতে পাবে (7২69৩ 77171011607) যথা £__অন্ত্রমধ্যে 
অথবা অন্ত্স্থিত মেসেট্টি.ক ন্বাযুব উত্তেজনা উর্ধে উখিত হইয়া মেডুলার ও 
ভেগাসেব মধ্য দিয়া হৃংপিণ্ডে উপস্থিত হইয়! থাকে । 
৪.| সিমুপেখেটিক্‌ সায়ু (57708009600 80061917601 
200169 ). 
প্রমাণণ__শ্রীবাদেশস্থ স্াযুমজ্জায় গ্রাথম সার্ভাইকেল হইতে ৭ম সার্ভাই- 
কেল ও গ্রথম সেল গ্যাংগ্লিয়! পর্যান্ত সিম্প্যাথেটিক্‌ স্থাযুন্ত্র' দেখিতে পাওয়া 
যায় এবং এখান হইতে উহার শাখা সকল হৃৎপিণ্ড পর্যাস্ত গমন করে স্থুতরাং 
এই সকল আ্সাযুকে উত্তেজিত করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হয় এবং 
উহ্বার্দিগকে কাটিয়৷ দিলে হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়ার হ্বাস হইয়া পড়ে। 
রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার উপর শ্বাসক্রিয়ারুককর্ত তব (17710706 
০960) 165017760ম৮ ৪015 01901. 1158. 01090181101) )--অত্যন্ত গভীর ও 
দীর্ঘ নিশ্বাস (1০9) 105718601 ) টানিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ হয় এমন 
কি বন্ধ হইয়া যাইতে পারে ) প্ররূপে সাধ্যমত প্রশ্বাস (10850 ০%১778৮08 ) 
ত্যাগ করিলেও হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার লোপ হইতে পারে! নিশ্বাস টানিলে 
€(10510:760) ) ক্ষুদ্র কোটর ঝা! অরিকেল রক্পূর্ণ হয়, কিন্তু বৃহৎ কোটর ব! 
ভোর্টি কেলের কুঞ্চন কার্য্ের সতরাং ধমনীর মধ্যে রক্তশ্রোত গতির ঈষং 


৬০0৩ পিছ 15৭ 0 লুচ্ছ হুহঞংা ৮৯ 


পাশা স্পর্শ াওি 


.পরতিকলতা হইয়া থাকে । প্রশ্বাস (7:+78007 ) হ্বারা অরিকেল ও ভে্টি- 
"কেলের কুঞ্চন কার্ধের সহায়তা হয় কিন্তু অরিকেলের রক্ত পূর্ণ হইবার পক্ষে 
ক্িঞিত বিস্ত ঘটায়। আবাঁর,' নিশ্বাসে ফুসফুস মধ্যে রজশ্লোতের আধিক্য 
এবং প্রশ্বাসে উহার. হাঁস হইয়া থাকে । 
রক্ত সঞ্চালন ক্রিয় বর্ণিত হইল . এক্ষণে পিষ্টেমিক ও ফিটাল্‌ সাঁকুলেশন্‌ 
€555650710 90 105৪1 01701181107) ) অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হইবাব পর হইতে হে 
শারীরিক বৃহৎ রক্ত সঞ্চলন! ক্রিয়া সম্পাদ্দিত হয় এবং গর্ভন্থ ভ্রণের যেরূপ রক্কু 
সঞ্চালিত হইয়া থাকে সেই দুই প্রকার রন্তু সঞ্চালন ক্রিয়ার পার্থক্য বিচার 
করা যাউক। ূ 

শারীরিক ০ রক্কসঞ্চালন ক্রিয়া (5৮591710 017০018609) 
ধামপার্থেব বৃহৎ কোটর (1৩0 ৮০০৮01৩ ) রক্তপূর্ণ হইলে কুঞ্চিত হয় এবং 
ইহার মধ্যস্থিত বন্ত সজোবে সর্বগ্রধান ধমনী এয়োর্টাতে (5০71 ) প্রক্ষিপ্ত 
হয়। এখান হইতে রক্ত ক্ষুত্র শাখা প্রশাখা দিয়া বহিতে বহিতে মস্তক, মগজ 
বাহু, উদর, পদ, ত্বক্‌ প্রভৃতি অন্থএগ্রত্যঙ্গে বিস্তারিত হইয়! পঁড়ে। এই সকল 
স্থান হইতে কৈশিকা নাভী সমৃঙ্তের ভিভর সেই রক্ত আনীত হয় এবং এমতে 
অতি ক্ষুদ্রতম তন্থ সমূহেব সহিত রক্তের সংযোগ হইয়া থাকে । এই সকল স্থান 
হইতে আবার তাহ! একব্রিত হইয়া শিবা সমূচ্তে উপনীত হয় । তৎপরে উর্ধ 
*ও নিয়দ্কেব ভিনীকেভা নামক ছুই প্রধান শিবা! কর্তৃক সেই বক্ত সঞ্চালিত 
হইয়! দক্ষিণ পার্খের ক্ষুদ্র কোটরে (২৮ ৪0701০9 আসিয়া পড়ে। ইহাব 
কুঞ্চনে রক্ত দক্ষিণ ভেণ্টিকেলে উপস্থিত হয়, কিন্তু তাহ! আবার শীত কুঞ্চিত 
হয়া রক্তকে পাল্সোনারী ধমনীর (017,979 ৪1157) ভিতবু প্রেরণ করে। 
ট্রাইকাসপিড._ অর্থাৎ ত্রিদন্তবিশিষ্ট ভাল্ভ দ্বার! দক্ষিণ বৃহৎ কোটবস্থ রক্ত এই 
দিকেবই ক্ষুদ্র কোটরে প্রবেশ করিতে পারে না। পকে উক্ত ধমনী কর্তৃক 
ফুসফুসে রক্ত আনীত হয়, যথাকার ক্ষুপ্র ক্ষুদ্র কৈশিক! নাড়ীব ভিতর শোণিত 
প্রবেশ করিয়া থাকে । রক্ত নানাস্থান ভ্রমণ জনিত যে পবিমাণে কার্রনিক 
আ্যাসিড বাষু সঞ্চয় কবিয়াছিল; এক্ষণে ফুসফুনস্থিত ভূবাযুব অকিজেন গ্রহণ 
করতঃ স্বযং পরিষ্কৃত হইয়৷ উহাকে ফুসফুস দ্বারা! বহির্গত করিয়। দেয়। রক্ত 

পালেনাবী ধমনীর স্ভিত্তর বছিতে বহিডে পশ্চাদগমন করিয়! পুনর্ববার হ্বংপিণ্ডেরঞ্জ 
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ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। কারণ, তিনটা সেমিলিউনার ব. অর্দচ্রবৎ 
ভাল্ভের হ্বাবা সে পথ বন্ধ থাকে । 'এই ভাল্ভ এমন ভাবে স্থিতি করে যে, 
কোটরস্থ রক্ত ধমনী অন্ভিমুখেই গমন করে। সে যাহা হউক সেই রক্ত তূপায়ুব 
অক্িজেন গ্রহণ পূর্বক শোধিত হয়, এবং প্রথমে ক্ষুদ্র ক্ষুত্র, তৎপরে চাবিটী 
বৃহৎ পান্সেনাবী শিবাব মধা দিয়া বামদিকেব ক্ষুপ্র কোটবে (16007811016 ) 
আসিয়া! উপস্থিত হয়। সর্বশেষে ইচা কুঞ্চিত হইয়া শোণিতকে সেই গ্রথমোজ 
বামপার্স্থ বৃহৎ কোটবে আনিয়া উপস্থিত কবিয়া থাকে । এখান ভইচ্ছে 
শোণিত, মুকুটবৎ বাঁ মাইটাল ভাল্ভ বশত: পশ্চাত্তী হইতে না পারিষা 
এয়োর্টাতে প্রক্ষিপ্ধ হইয়া থাকে । ী 
গর্ভস্থ শিশুর হৃৎপিণ্ড ও রক্বহাঁনাভীর বিশেষ বিবরণ 
€66০011711615৭ 100৩ ৬৭১০] 5510970 ০1 0৪ 10908 )-_ভ্রণেব 
হৃৎপিণ্ড বিশেষ লক্ষণ এট যে ফোবামেন-ওভেলি দ্বাবা উহাব ছুই অরিকেলের 
সংযোগ রক্ষা হয় এবং ইউস্টেসিয়ান ভাল্ভ কিছু বড় হইয়। থাকে । এতদ্াতীত, 
অন্টান্ঠ সামান্ত সামা) অবস্থা বর্তমান গাকে যথা £-৪ মাস পধ্যন্ত ত্রণের 
হৃৎপিণ্ড ঠিক লম্বভাবে থাকে, তাহাব পৰ বক্রগতি ধাবণ করে, ভেন্টিকেল 
অপেক্ষা অবিকেল বড থাকে, দক্ষিণ অরিকেল বাম অরিকেল অপেক্ষা বিস্ৃত 
থাকে; কিন্তু ক্রণ ভূমিষ্ট হইবার কালে অরিকেল অপেক্ষা ভেণ্টিকেল বড় হয়, 
এবং বাম ভেণ্টিকেল দক্ষিণ ভেপ্টিকেল অপেক্ষা পুরু হইয়া পড়ে । 
ফোরামেন-ওভেলি ছয় মাসে পৃর্ণতা লাভ কবে। পাল্সোনাবী ধমণী ও 
এয়ো্টার খিলানেব নিম্নাংশকে ডাক্টাস-আর্টিবিয়োসিস্‌ নামে এক ক্ষুদ্র নল 
ংযৌগ কবে, (1090%05 07(9010908103 ০01172065  (118 1310100721 
816615 ৩1৮) 0৫ 06506700179 00:01 011১6 20) 06 07০ ৪০৮) 
এবং ইন্টাবন্যাল ইপিয়াক্‌ ধমনী ও প্লীসেন্টা জবাযু-কুহ্থমকে আস্বালাইকাল 
ধমনী সংযোগ করিয়া থাকে। প্লাসেন্টা, যুত এবং পোর্টাল শিরার সহিত 
আন্বালাইক্যাল শিরাঁর যোগ দৃষ্ট হয়। 
গর্ভস্থ শিশুর রক্ত সঞ্চালন (1:০8৮71 ০10017690 ) ভ্রণের 
পোষণ জন প্লাসেপ্টা বা জরাযুকুহ্ুম হইতে আশ্বালাইকাল শিরার ([00৮- 
লি 108] ৮610) ছারা ধমনীর মন্ত বিশুদ্ধ রক (2169718] ৮1০০৫ ) সঞ্চা পিত্ত 
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হইয়! থাকে। আন্বালাইক্যাল শির! নাভীছিদ্র (10700111009 ) দিক! উদৰ 
গহ্বরে প্রবেশ করে, তথা হইতে কিয়দংশ উদ্দেউখিত হুইয়। যকৃতের সাম্পেন্দরী 
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বন্ধনীর (305080501 116517076) ধার দিয়া উহাবই তলদেশে উপস্থিত 
হর, হেখায় আমালাইক্যাল শির! ধর্তের বাম লোব (1০১০) বা খণ্ডে ২৩ 
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শাখ| বিতরণ করিয়া অবশেষে যকুতেব তলদেশেই ট্রান্সভার্স ফিসাব ( [78737 
৮৪7৪ 5১৪16 ) নামে প্রস্থভাবে ধেঁ খাল দৃষ্ট হয় তথার ছুইভাগে বিভক্ত 
হইরা পড়ে । এই ছুই প্রধাৰ শাখার মধ্যে ঘেটা খড় সেইটী পোর্টাল শির 
সহিত সংঘুক্ত হইয়। যক্ৃতেব দক্ষিণ লোব (1২৮ 19৮9 ) বা খণ্ডে প্রবেশ কবে। 
আর ক্ষুদ্র শাগাটা প্রস্থভাবেই অগ্রদব হইয়! ডাক্ট/স্ভিনোসাস্‌ নাম প্রাপ্ত 
হয় ও যথায় হিপাটিক শিব! ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভার সঠিত মিলিত হইয়াছে 
সেই সন্ধিস্থলে গিয়। পর্যবসিত হইয়। পড়ে, অথবা ই সন্ধিপ্থলের অতি 
নিকটবর্তী স্থানে হিপাটিক শিবার সহিত মিলিত হইফী তবে ইনফিবিয়াব 
ভিনাকেভায় উপস্থিত হইয়া থাকে । এক্ষণে আমরা দেখিতেছি যে, জবায়ু 
কুন্থম হইতে আম্বীলাইক্যাল শিরা দ্বাবা ভ্রুণেৰ কক টিন ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া 
“ অবশেষে ইন্ফিবিয়াৰ ভিনাকেভার উপনীত হয় যথা £--৫৯) ম্সাম্বালাইক্যাল 
শিরার রক্তের অনেকাংশ পোর্টাল শিবাব সহিত মিশ্রিত হইয়া ও যকৃতে ভ্রমণ 
করি পরে হিপাটিক শিবাঁদিগের ছ্বাবা ইন্ফিরিয়াব ভিনাকেভাব, উপনীত 
হয়। (২) আত্বীলাইক্যাল শিবাৰ বক্তেব কিয়দংশ স্বতঃই যত খণ্ডে 
গ্রবেশ করিয়া! পরে হিপাটিক পিবাদিগেরবা দ্বাবা ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেন্ডাব 
উপস্থিত হয় এবং (৩) আম্বালাইক্যাল শিরাঁৰ অবশিষ্ট অতি অল্লাংশ 
একেবার বাম হিপাঁটিক শিবা ও ইন্ফিরিয়াব ভিনাকেভাব সন্ধিস্থলে উপনীত 
হইয়া থাকে । | 
ষাহা হউক, আশ্বার্া্টক্যাল শিরাঁব শৌণিভ ডাক্টাস ভিনোসাস ও হিপাটিক 
শিরাঁদিগের দ্বার ইন্ফিরিয়াব ভিনাকেতাব উ' ইলেই সেই শোণিত 
আবার অন্ত'শোণিতেব সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়ে, কাঁবণ, জংণর পদাদি 'নিয়।- 
জের ও উর্দর গহ্ববস্থিত নাভীর নিয়দিকের বিবিধ ভিসিরা বাঁ যন্ত্রে বক্তও 
ইন্ফিবিয়ার ভিনাকেতাব ভিতর দিয়া উদ্ধে'গমন কবে। ভ্রণব ইনফিবিয়ার 
'ভিনাকেভ! অর্থাৎ নিষ্নদেশস্থ প্রধান শিরার দ্বারা যে শোণিত হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
অরি্চেী বা ক্ষুদ্র কোটবে উপনীত হইল তাহ! প্রথানতঃ প্রাসেণ্টা হইতে 
আসিলেও উহ! প্লাাসেন্টা, যকৎ নিয়া্গ ও কতিপয় ভিসির বা যন্ত্রের শোণিত 
সমূহের সমস্টি বলিয়। ম্ররণ রাখিতে হইবে। এক্ষণে এই মিশ্রিত শোণিত উর্ধমুখে 
ইনি দদিয়'র তিন।কেভ| ঘর! একেবারে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ক্ররিকেলে উপস্থিত 
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হয়। দক্ষিণ অবিকেলেব ইযুষ্টেব্িয়ান ভাল্ভ তৎকালে অল্প উচ্চ ও"বড় থাকে 
বলিয়া ইন্ফিবিয়াব ডিনাকেভাব শোর্ণিত; দক্ষিণদিকে ভেটিকেলে প্রবেশ 
কুবিতে পাবে ন! কিন্তু উক্ত ভাল্তেব গায়ে ধক মাবিয়া সম্মুখে ফোবামেন- 
ওভেলি ছিপ্র দ্িয়। একেবাবে বাম অবিকেলে উপনীত হয়, তথায় এই শোণিত 
পাল্সে।নাবী শিবাব অতি অল্প পবিমাণ বক্তের সভিত মিশ্রিত হয়) সে যাহা 
হউক ধ শোণিত বাম অবিকেল হইতে বাম নেপ্টি.কেল এবং তথা হইতে এয়ো- 
টাব ভিএব গাক্ষপ্ত হয় এবং এয়োটিক আর্ট বা খিলানেব ইনোমিনেট, বাম- 
কেবেটিড ও সারক্লেনিয়ান্‌ নামক ধমনীদিগেব দ্বাবা, সেই শেরিতেব তানে- 
কাংশ শবীবেব উব্ধাংপে পরিচালিত হয় এবং সম্ভবতঃ উঠাব অতি 'ল্প ও 'ব- 
শিষ্টাংশ ডিসেগ্ডিং এয়েধ্টাতে অবন্থবণ কবিতে গাকে। 
মস্তক ও উদ্ধাঙ্গে সেই শোণিত ভ্রমণ ও সাব বিতবণ পুর্ব্বক দুষিত হইয়া 
নানা শিবাব ভিতব দিয়া স্থপিবিয়াৰ ভিনাকেভায় উপস্থিত হয় ও সুপিরিয়াব 
ভিনাকেনা হইতে আবাব হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অধিকেলে উপনীত হইয়া থাকে। 
দক্ষিণ অবিকেলে ইউষ্টেসিয়ান ভাগ্চ্ভ থাকা প্রযুক্ত হ্ৃপিবিয়াৰ ও ইন্ফিবিয়াৰ 
ভিনাকেভাব বক্ধেব সম্পূর্ণ মিশ্রণ হয় না কিয়দংশ মিশ্রিত হইয়! থাকে, 
সে যাহা হউক দক্ষিণ অবিকেল হইতে সুপিবিয়াব ভিনাকেভাব শোণিত ইউ- 
ট্রেসিয়।ন্‌ ভাল্ভেব উপব দিয়া দক্ষিণ হেণ্টিকেলে আসিয়া পড়ে, এবং তথা 
হইতে উহা পাল্সোনাবী ধমনীতে প্রক্ষিপ্ত হয়। ক্রণেব ফুসফুদ নিবেট থাকে 
স্থতবাং দক্ষিণ ও বাম পাল্সোনা বী ধমনী দয়া ফুসফুসহীয়ে কেবল পে।ষণোপযুক্ 
অতি অল্প শোণিত সঞ্চালিত হয় এবং তথা হইতে পাল্সোন।বী শিবপদিগের 
দ্বারা সেই শোণিত বাম 'অবকেলে আনীত ভইয়া থাকে, কিন্ক পাল্সোনাবী 
ধমনীর রক্কের অনশিষ্ট অধিকাংশ ডা্ট।স্-আটিবিয়োসাস্‌ নামক নলার মধ্য 
দিয়া ডিসেন্ীং-এযোর্টাব মূলদেশে আসিয়। উপস্থিত ভয়! থাঁকে, এবং খানে 
পূর্বোল্লিখিত বাম ভেন্টিকেল ও এয়োর্টার পবিষ্কৃত রক্তের. অবশিষ্টাংশের 
সহিত মিলন হইয়া থাকে । এই মিশ্রিত শোণিত ভিশেত্তীং-এয়ে।টা নামক 
ধমনীর মধা দিয়া বহিতে বহিতে উহার অনেকাংশ আম্বালাইক্যাশগ ধমনীর "দ্বার! 
একেবারে প্লীসেপ্টা জরাযুকুম্থমে আলিয়া! উপস্থিত হয়, এবং উহার অতি 
অল্লাংশ পদাদির গলিকে সঞ্চালিত্ত হইয়া খাকে। 





৯৪ ফ্িজিয়েলজী। 


ভ্রণের রক্তসধশালন ক্রিয়া আলোচন! দ্বারা আমর। নিয়লিখিত কতিপয় 
সিদ্ধান্তে উপনাত হই যথা £- | 

১। প্র্যাসেপ্ট। ছারা ভ্রণের শ্বাস ক্রিয়। ও" পোষণ প্রক্রিয়া নির্ববাহ হয়, 
ইহাতে ভ্রণের অপরিষ্কৃত অর্থাৎ শিরার শোণিত আনীত হয় এবং এখান হইতে 
উহ! পরিস্কত হইয়। স্ধত্র সার বিতরণ করে। 

২। আধাপাইক্যাল শিরার প্রায় সমস্ত শোণিত প্রথমে যকতে প্রবেশ 
করে স্থৃতবাং গর্ভাবস্থায় ভ্রণের যকৃত অতান্ত বড় হইয়! থাকে। 

৩। দক্ষিণ অধিকেলে স্থপিবিয়ার ও ইন্কফিরিয়াব ভিনাকেভার ছুই রক্ত- 
জেত গাংসয়া উপস্থিত হয় কিন্তু গর্ভেব প্রথম কয়েক মাসে এঁ ছুই রক্কের 
সম্ভবতঃ মিশ্রণ হয় না, কিন্তু পেষে উহাবা কিঞ্চিত পরিমাণে মিশ্রিত হইয়া 
পড়ে। ৃ 

৪ | মাম্বালাইকা[ল শিখা দ্বার! প্র্যাপেণ্টাব বিশুদ্ধ রক ক্রমে ইন্ফারয়াৰ 
(িনাকেভাব রক্ডেব মহত মিলিত হহয়। এয়োট।র আর্চেব (খিলান) প্রধান 
প্রধান শাখ। দ্ব।বা প্রধানত; ভ্রণের মস্তক ও এউর্ধাঙ্গকে পোষণ কবে স্ৃতরাং 
তুমিষ্ঠ হইবার কালে উহাব উদ্ধণঙ্গের |বকাঁশ দেখা গিয়। থাকে । 

৫। ডিসেগ্ডিং এয়োর্টাব মধ্য দিয়! অতি অল্পই বিশুদ্ধ শোণিত এবং 
অধিক পরিমাণে অপরিষ্কার শোণিত সঞ্চালিত হইয়া নিয়ানে উপস্থিত 
হয় হুতবাং শিশু ভূ'মষ্ঠ হইবার কালে নিমাঙ্গ শু ও ক্ষীণ ১ইয়। থাকে। 

গভস্থ শিশুব বক্ত 'সঞ্চালন ক্রিয়া আলোচনা কবিয়া ইত] বিলক্ষণ 
বুঝ! যাইতেছে যে, ত্তাহার্র্টি নিযদেশেব বুহৎ শিরার শোণিত, জব! কুক্্ম 
যকত ও অত্যল্প পরিমাণে নিয়'দকেব অঙ্গ গ্রত্যঙ্জগেব রক্তেব মিশ্রণের সমষ্টি 
হইলেও, উহ! ধমনীব রক্েের হায় পরিষ্কার ও উজ্জল) কাবণ ইহ! হইতেই 
মস্ত গ্রভৃভি স্থানে অক্সিজেন-বাযু গৃহীত হইয়া থাকে । কিন্তু উদ্ধ 
দিকের গ্রধান শ্রিরার শোণিত অত্যন্ত অপরিষ্কার ও পীতবর্ণেব হইয়া থাকে । 
এই শোণিত পুর্বোক্ত নিয়মে সঞ্চালিত হইয়া পুনর্বার জরাযুকুস্থমে 
আগলিয়। উপস্থিত হয়, এবং এখানে উপস্থিত হইয়। আক্সজেন বাষু লাভ 
করে, ও পূর্বের মত উজ্জল ও কার্যোপযোগী হই! আবার সঞ্চালিত হইত 
খাকে। 
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,. অতএৰ আমরা দেখিলাম ষে, শিশু যতদিন গর্ভাশযে অবস্থৃতি কবে, ততদ্দিন 
জরাধু-কুন্থম হইতে প্রধানতঃ তাহার শ্বাস-কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্ত 
অস্ত ভূমিষ্ঠ হইবাব'অল্লক্ষণ পরেই জরাযুকুন্থম মাতার গর্ভাশয় হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইয়া বিগত হইলে; অথবা শিশুর নাভীরজ্জু সথত্রদ্ধাব! বন্ধ করিয়া দিলে, তাহার 
শ্বাস-ক্রিয়াব ব্যাঘাত ঘটে এজন সে নিশ্বাস লইবার চেষ্টা কবিতে থাকে। 
ইহাতে এই ফল হয় যে, তাহার ফুসফুস স্টাত হইয়া যায়, এবং এই সময়ে যে 
অল্প পবিমাণে শোণিত ফুসফ,সে আদিতেছিল তাহাব জোত বৃদ্ধি হঈয়া যায় ও 
সেই শোণিত ভূবাযুব অক্সিজেন বায়ুব লহিত মিশিত হথৃতবাং পবিষ্কৃত হইয়] 
বামদিকেব ক্ষুদ কোটরে আসিয়া পড়ে। শিশু এইরূপে ফুসফুস দ্বাবা শ্বাস- 
কার্ধা নির্বাক করিতে আবন্তু করিলেই তাহাব পাল্সে।নাবী ধমনীব শোণিত 
আব ডাক্টাস্-আটি রিয়োস।স্‌ নামক নলীর ভিতবে প্রবেশ কবে না, স্তবাং 
উহ প্রবেব পৰ ৪ হইতে ১* দিনের মধোই শুক্ষ হইয়া যায়। আবার, বক্- 
শ্োতের পথ দীর্ঘ হইয়! যায় বলিয়া ওদিকে শিশ্ছব নিম্নদেশেব* প্রধান শিবাব 
রক্তআোতগতিব হ্রাস হইয়! থার্কে "স্থতন্তাং পৃর্ধেব গ্তায় গ্রবগবেগে ইাব 
শোণিত আর পৃর্ধোক্ত ডিম্বীকাব ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া যাইতে পাবে না 
এবং তাহা দক্ষিণ অবিকেল দিয়া দক্ষিণ ভেণ্টিকেলে আসিয়া উপস্থিত ভইয় 
থাকে। সুতবাং ডিম্বীকীব ছিদ্রেব মুখ ভূমিষ্ঠ হইবার পব প্রায় ১০ দিনে বদ্ধ 
হা যায়। আম্বালাইকাল বা হাইপোগ্যাষ্্রীক ধমনী ২1৫ দিনের মধো প্টকা- 
ইয়। যাঁয় ও মৃত্রথালীব বন্ধনীরূপে অবস্থিতি করে এবং ক্গাম্বালাইকাণল শিবা 
ও ডাক্টাস্ভিনোসাস্*২।৫ দিনের মধ্যে শুকাইয়া অন্তান্ত নাম প্রাপ্তু হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ আমন্বালাইক্যাল শিরা ষকতেব গোল বন্ধনী (10100 11051061)0 ) এবং 
ডাক্টাস্‌ ভিনোসাঁস্‌ এক শক্ত দড়ির মত হইয়া 'বস্থিতি কবে । ৬ 
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ধমনী বিবরণ 
1২1721২1125, 
গঠন (91701076 ) ধমনীপিগের তিন 'াববপ যথ। £ _ 


এপিথিলিয়াল্‌, সাব এপিথ লয়াল 


ড্যম্তবক 
এ াও ও ইলাঠিক্‌ বা স্থিতিস্থাপক স্মত্রের 


(1010170)0 ) 
আববণ। 
১] মাধাস "মাপবণ 1 মাস্কুলাব বা পেশীব আনলরণ ও 
(1111116) |. ইলাষ্টিক্‌ বা স্থিতিস্থাপক আবরণ। 
শি 
৬। বাহক কনেকটিভ টিসু বাঁ সংযোগতস্কব 
(2ম তোতালা ) আঁববণ। 


1. ১ 'আঁভান্তবেক (1061771)--কে) এপিথিলিয়।ল পর্দায় পাতলা লম্ঘা- 


কৃতি ও আইষাকাব কোষ ৃষ্ট হয়; এই কোষে নিউ'ক্রযা ব৷ কোধবর্ধনশীল মুল 
থাকে ।/ থ) সাব এপিথি লয়াল পর্দ। সংযোগ তস্ৃতে নির্দিতি, ইহাতে শাখার 
আকাব না বিভক্তকাবা কোষদৃ্ট হয়। (গ) ইলাষ্টিক্‌ বা স্থিতিস্থাপক 'পর্দদীয় 
ক্ষুদ্র স্র্র গোল ছিদ্র দৃষ্ট হয়। এই পর্দাকে হেন্লি সহেদের বিল্লী কহে 
(17611177150 00910017100 06 [0010) । 


২1 মধোব বা পেশীব আববণে অনৈচ্ছিক পেশীস্ত্র (17০17800717 
13178080151 9107৩) প্রস্থভাবে দষট হয়। ইহাতে অল্প স্থিতিশ্বাপক স্তর 
থাকে, এয়োর্টা প্রভৃতি বৃহৎ বৃহৎ ধমনীতে পীর স্থিতিস্থাপক (০11০, 
€10৭11০ 6১6১) সত্রেষ আধিকা দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


ভাংগা নি ৯৭ 


৩। বাহিবেব পদ্দার সযোগতম্থ নম্বভাবে সজ্জিত হইয়া থকে, এতদসঙ্গে 
স্থিতিগ্কাপক স্থত্রও মিশ্রিত থাকে । & 
এ পনর ভিতর রুক্তসঞ্চ1লন- (0170101201010 117 0106 81061155)-5 
ধমনা সকল শ্থিতিস্তংপক ও কুঞ্চতনাল নদপিশের 7 ইতাবা হহপিগ্ড ও তশ্নি- 
কউবন্দী প্রদেশ হতে বক্ত বহন করিয়া! টৈশিকা নাড়া (৭15801২1165) মধ্যে 
লইয়া যায়। বু5ৎ ধমনাগু ল গতাস্ত শ্বিতিস্থাপক কিন্তু আনল কুঞ্চনশীল। ক্ষু্ 
ধমনান্ডলি অধিক কুঞ্চনশল কিন্তু অন স্থতিস্থাপক।  ধমনীগুলি স্তিতি- 
স্র2ক হা প্রযুক্ত দাহাপগব কুধনকালে ঠাসাবিত ৬5০5 গাবে 00450015 
711৮৯170177 10 017 00) তত বণ্ডাপুণ ধননা ফাটিবা যাইবার সন্তান! 
থাদকে না আবার ট্ প্তাগ রমনা বন্তুকে ঢাপিযা বক্জাআাত বক্ষা কবে 
(10101110012 0)ট0171 সাি101) এমতে পননামধো অবিশ্রান্ত আত 
বতিতে থাকে ধদশীব কুঞ্চনশাপতা বশত নিয্নিখিত উপকার সাধিত 
হভভনা থাকে 27 

১। প্রভোক খাগ্রে নিখাম৩বপেশ্বক্ পরিগণিত হম থাকে । 0২০৪- 
150। ২ 06 ১1১11৮10101) 1 0 ০৮৩৮ 0657) 1 পাবপাক কালে যেমন 
পাকাশানিত কর গু মনা বন্দপূর্ণ হইযা পাকাশধিক গ্রাগ্কারগরকে ৫১90০ 
৪1771৯) বন্ড যোগায়, উপবাস কালে তেমন পষ্ট হয় না। ধামানক পেশাতম্ 
ভেমাছেটাব জাদু দাবা পরিচিত ইয়া থাকে । 

১1 বুর্চান শান্ত প্রভাবে বিভলজুপেশীব মুখ গুড়িহা যাধ এমতে বন্তআৰ 
বঙ্ধ ইসা থাকে | (েকনা5০০ 1017119৩076 050080101070 81500 210 81601 
1১01৬116005 00010510701 61101510690 97995) | 

৩. ধমনাগুলি সন্ত শবাবের রপ্ত ধাবণ কাপতে মঅদর্থ হয় 02078চ155 
03201197181 5556৮07 00 8000117)99406 10521609076 80009010091 
11193 17) 01091000701 

পাতোকবাব শে্টিকেল কুঞ্চিত হইলে তন্মধা ঠততে ৫ পন্প বক বকপৃর্ণ 
এয়েট। ও ধমনীদিগেব ভিতব প্রক্ষিপ্ত হয়, হহান্টে ডহটা উপকার লাভ ভুয়া 
থাকে থা 275 


১। বমনাব টানভাবৰ বদ্ধ পার ও এরোটা প্রঠি বৃহৎ নঠহ ধমনীদিগেৰ 


৯৮ ফিজিয়োলজী 


স্থিতিস্থাপক গাত্র প্রসারিত হইয়া থাকে (17007৩9585 676 6151010 171) 070 
2166715) 5/5650) 21)0 0150617১106 6156০ 58115011006 80718 8170 
18180 21601155) 1 

২। সমস্ত ধমনীর রক্তত্রোত মধ্যে এক তরঙ্গ তড়িত হয়, এই তবঙ্গ 
কৈশিক। নলী পর্য্যন্ত চালিত হইয়া থাকে এনং বেডিবাল পমনীতে নাড়ীৰপে 
সেই তরঙ্গ অনুভূত হয়। ১৩১ ৭ ৭৮৩ 1101)00135 নি 07০ 10109 
1009 21161165 517101) 15 টি 10511761016 176801)170 018 
09001]18119৭ 21৭ ৮71101০8700 লি0100 06 নান 85016010180), 
ধ্রমনীগুলি যদি শক্ত ও নিণেট নল হই তা হইলে জংপিগ্ডেব পর্য্যায়শীপ 
(117160076676) ক্রিয়াব ন্যায় ধমনী হইতে কৈশিকা! নাডাতেও উ্রকপ পর্যাষ- 
ক্রমে রক্ত পতিত হইত । ক্যাবোটিড ধমনীব মত কোন বৃহৎ পমনী ছেদন 
করিলে পর্যায়ক্রমে অর্থাৎ দমকে দূমকে বন্তু পাঠিত হয়, কিন্ত কোন ক্ষদ্ব 
ধমনী কাটিয়া গেলে এক শোতে বন্ত পড়িয়া থাকে । 

রক্তের উপর চাপ পতন (115,413৯0৮6 5 হৃৎপিণ্ড হউনে 

যে পরিমাণ শক্তিতে বক্ত ধমনীতে প্রাক্ষিপ্ূ হয় এবং যে পবিমাণে শোণিত 
সম্মুখ পথে অগ্রসব হইঠে বাধা পায় সেই পাধমাণে ধমনাগ্থিত বক্তে চাপ পড়ে। 
রক্তের উপর বামদিকের ভেণ্টিকেলের চাপশক্তি সকলাপেক্ষা অধিক। 
বৃহৎ বৃহৎ ধমনী মধ্যে এ চাপশক্তি (১৮৩১5৪০) বক্ষিত হয়; কারণ, দূবস্তিত 
ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ধমনীর ভিতব দয়! রক্ত শীঘ্ প্রবাহিত হইতে পাবে না। ক্ষুদ্র ক্ষু্র 
ধমনীর ভিতর দিয়া বক্ত প্রনািত হইয়া গেলে পব রক্তেব চাপ-শক্তিব হাস 
হয়, কারণ, তখন রক্ত বছু স্থান ব্যাপী কৈশিকা নাড়ী (০71111806-) মধ 
প্রবেশ.কবে। কেপিলারী হইতে রক্ত যখন শিবা ( ৮৫11 ) মধ্যে প্রবি্ হয় 
তখন রক্তের উপব চাপশক্তি আবও কমিয়া আসে এবং অণশেষে সেই রক্কু 
যখন হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী বৃহৎ বৃহৎ শিবা প্রভৃতিব মধ্যে আসিয়া উপনীত হয় 
তখন সেই রক্তের উপর আর কোন চাপশক্তি থাকে না, তখন সেই শোণিত 
আয রক্তবহানাড়ীর চীপে অগ্রসর হইতে পাবে না; তবে ফুসফুসের স্থিতি- 
স্কাপকতা, হ্বংপিণ্ডেধ বিস্তারণ ও শ্বাস প্রশ্বীম কাধ্য অথবা উহার একত্রে সেই 
শোপিতকে সম্থুবীন করে। 


& হি] £৪, নন 


ধমনী সকল যদি কেবল কঠিন নল হইত এবং ইহাদের সহিত যদি কেপি- 
*লারি ( কৈশিক! নাড়ী ) নলীদিগের যোগ, না থাকিত তবে হৃৎপিণ্ডের পক্ষে. 
ধমনীর ভিতর রক্তশ্রোতের প্রবাহ রক্ষা কর! অসম্ভব হইত। কারণ, রক্তের 
মত তরল পদার্থ মাত্রেই অদূমনীয় ( 1))০0101)70১১1016 ), স্থৃতরাং নিশ্চয়ই 
রক্তত্রে ত*নহিত ন। বরং ধমমীর ভিতর রক্তের চাপশ্রির (31900 01895015) 
যংপধোনাস্তি আধিক্য হইত1 আর, যদি ধমনী-কঠিন না হইয়া কেবল স্থিতি- 
স্থাপক নল হইত ও ইহাদের সহিত কেপিলারী নপী'দগেব কোন যোগ ন৷ 
থাকিত তাহা হইলে ছুই এক বাবের জন্ত ধমনীব ভিতব বক্তত্োত বহিত বটে 
(কাবণ, ধমনীব স্থিতিষ্তাপক গাত্র বশতঃ উহ! আপন আয়তন ছোট ও বড় 
কবিয়। বন্ডের শ্রোতেব স্গায়তা কবিঠে পাবে ) কিন্তু তাহা হইপেও প্রত্যেক 
বাব হ্ৃদস্পননে বক্তেব চাপশ/ক্তব বৃদ্ধ হইত। ধমনী গ্িতিস্থাপক-কেপিলারা 
দিগেব স'হত বোগ বাথে বলিয়া ধননীব ভিতব চাপশক্তিব রক্ষা হয় কিন্তু ধমনী 
হইতে কোপলাবা নণাব ভিতব বন্ প্রবেশ কবিলেই রক্তে চাপশক্তির হাস 
হয়, হৃংপিণ্ডেব ছুইখাব স্পন্দনের মুধ্যুব্তী খিরামকালেও এ রুক্তের চাপশক্কির 
হান হইয়া থাকে ।  ধমনীব গাত্রে বক্ত ধাক| মাবে, ইহাকেই রক্তের চাপশক্কি 
বলা যায়। সুংপিগ্ডেব নিকটবত্তী শির! ব্যততিবেকে যে কোন মুহুর্তে যে কোন 
ধমনাব ভতব শোণিত পবাক্ষ| কবা যাউক না কেন, সেই ধমনীর স্বাভাবিক 
*আয়তন অপেক্ষা উঠার মধ্যস্থিত বন্তেব পরিমাণ অধিক দুষ্ট হইবে, ধমনীর 
স্থিতিস্থাপকতশক্তি এরূপ আয়তন বুদ্ধি একমত্র কাবণ। বৃহৎ ধমনী 
হইতে শোণিত যতই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতব ধমনীর ভিতব প্রবেশ করিবে ততই 
বক্তেব চাপশক্তিব ত্বপ্থতা হঈবে। কাবণ, শোণিত ধমনীব শাখা প্রুশখার ভিতর 
দিয় অনেক দূব বিশ্তৃত হইয়া পড়ে স্থুতবাং ইহার উপর ধমনী গাত্রের আর 
তত চাপ লাগে না। অতএন ইহা*স্থির হইতেছে, যে পরিমাগ শক্তিতে ধমনীর 
ভিতব বক্ত গ্রবেশ কবিবে এবং যে পবিমাণে সেই বস্তস্রোত সম্মুখ প্রদেশ 
হইতে বাধা প্রাপ্ত হইবে সেই পরিমাণে ধামনিক চাপশক্তি বা টানভাৰ 
(21051151 066550078 01 (57)51017) অথবা রক্কের চাপশক্তি (319০৫ 
10195517:6) স্থিরীকৃত হইবে । 

এয়ার্টার মুখে সেমিলিউনাব (অর্ধচন্ত্রাকার ) ভাল্ভ্‌ থাকাতে এবং 


১০০ ফিজিয়ে।লজী 


গ্রয়োজন মত উহা আপন ক্রি প্রকাশ কবাতে বক্তেব চাপশন্তি বঙ্ষা হস 
থাকে, কিন্তু যদ কোন কারণে উহ! ক্আপন কার্ধ্য করিতে সম্পূর্ণৰূপে আঙ্ষম 
হয় অর্থাৎ বাম ভেপ্টি,কেল কুঞ্চনকালে যদ সেমিলিষ্নাব ভাল্, সম্পূর্ণবূপে 
এয়োর্টা ও ভেটিকেলেব মুখ নন্দ করিতে না পাবে স্থৃতখাং এয়োটা হইতে 
রক্ত পশ্চাদ্ধাবিত ভইয়। ভেট্টিকেলে পড়ে তাহা হঈলে ধমনীব ভিভব বাক্সের 
চাপশক্ষির আধিক্য হয়া তংক্ষণাৎ সেই শক্তিৰ ত্রাস হয় এমতে এয়োটার 
ভিতর একটা ক্ষুণ তব (৭1১91 ৬৭৮৪) উঠে, এই তখঙ্গকে ওয়।টাব-হামাব- 
পাল্স্‌ (৪167 177121000 1১00150) কচে। ৃ 

অল্প পরিমাণে শোণিতস্াৰ অথবা কোনবূপে দেচশ্তিত শোণিতেব কি্চিং 
হান হইলে বন্তেব চাপশান্তব বড় বিশেষ ক্ষতি হয না, কাবণ ন্সিভেন সম্ব- 
লিত রক্তারভা (19০8010100০ 17১70672171 1)10911) গাাংগ্লরাদিগকে 
(0০:৮৩ ০070679৯ ) উত্তেজিত কিয়া ধামনিক চাপশ(কি রক্ষা কবে, কিন্ত 
শারীবিক বন্ধের ২'৩ ভাগ বস্তু কমিয়া গেলে সংপিণ্ডেব ক্রিঘাব অপ্ান্ত হশ্বতা 
হয় সুতরাং বজ্তেব চাপশন্তিব পতন হয়। . 

অন্য জন্র ফাইত্রিণ বহিত বন্ত (161071776৮0 01০99) কাচাবও শবীবে 
প্রবেশ করাইয়া দিলে (71717501510) ক্ষণকালেব ক্তন্ত বন্েব চপশ'ন্ 
রক্ষা কবা যাইতে পাবে । উদব গহবখেব শিবা সমুহ কিছু বড় বড় ও বিস্তীবণ- 
শীল, ইহাদের দ্বাবা রক্তেব চাপশক্তি নিয়মিত হয়। একাবণ বা্দ শবীব মধ্ো 
গ্রচুর পরিমাণে বক্ত গ্রাবই কবান হয় (030 01500810701 80591060110 
তবে সেই বন্ত যেমন এ উপবিশ্থিত গ্রপান গ্রধান শিবা মধ্যে প্রবেশ কবে 
অমনি রক্তেব চাপশক্তিণ পতন হয়, কিন্তু ধমনা মধ্যে রক্তআত কম হইলে, 
ধমনী কুঞ্চিত হয় ও রক্রআোতেব স্ায়ত। করিয়া স্বাশাণ্বক বক্তচাপশক্তি বক্ষা 
করে। পোর্টাল শিবা যদি বাঁধিয়া খাখ। যায়, তবে উদবেধ অন্যান্য শিবা সমু 
ক্রমে ক্রমে পর্ণ হয়, এই বস্তু অগ্রসর হইতে না পাবিয়া বিনিধ যন্্রধ শিবাব 
ভিতর প্রবিষ্ট হয় ুতবাং বক্তচাপ শক্কিব ০ ভিশ্রিতে পতন এবং জীবের মৃত্যু 
হইয়। থাকে । মৃত্যুব পূর্ব বাধন খুলিয়া দিলে আবার বক্তচাপ শক্তির রক্ষা 
হয় ও জীব বাচিয়! গিয়। থাকে । 

রক্ত যতই বড় হইতে ছোট ধমনীর ভিতব প্রবেশ কবে ততই উহাব চাপ- 


ঞ&া হাক ১৯১ 


শর্েব হাস হয়, যথা £__কেবেটিড. ধমনাতে যদি ১৪০ মিলিমিটার পবিমাণ 
চাঁপ হয় তবে মেটেটাপাল ধমনংতে তাহা ৯*০ মিলিমিটাব হইবে । যাহাতে 
বন্তত্রোত গতি বাধ! প্রাপ্ত 'য়' তাগাতেই বক্তেব চাপ বৃদ্ধি হয় যথা £-- 
€ ৯) বুচৎ ধমনীতে বন্ধন ( [1৫27079 06017301071 17100 5519 ), 
(২) শৈতভাপ্রযুক কু ধমনাদিগেব অতিবিক্ত কুঞ্চন ( 0০07/90700101 ০£ 
91772]127 8701165780৮ 079 5001070০910) (৩) ভেসোমোটাব ব 
গ্যাংগ্রি়াদিগেব উত্তেজনা! (17110500106 ৮৭৭০1)010 10815 ০01717৭) 
উত্যাদি । 'আব ঘাহাতে বক্তশ্রোত গতির আধিক্য হয় অর্থাৎ যে কোন 
উপায়ে ধমনী হইতে শী শীত শোণিহ কেপিলাবী নশীতে প্রবিষ্ট হয় তাহতেই 
বন্তেব চাপশন্ভিব হ্বাস হইয়া থাকে থা :-(১) তাপ ৩) ভেসোমোটার স্বাযু- 
দিগেব বিভাঞন ইত্যাদি। 

ভেগাস ম্াযুব আকব বিন্দু € ৮৪৫7/৭-০০117৩ ) উত্তেজিত করিলে রক্তের 
চাপশন্তি নিয়মিত হয় "অর্থ যদ হৃংপিগ্ডেব ক্রিয়াব আধিক্য হয় তবে ভেগাস্‌ 
স্াযুব আাকব স্তান উত্তেজিত কবিলে,জুংপিগ্ডেব ক্রিয়ার সামা হইয়। থাকে । 

ধাহনিক রক্তশ্োত গতির ' উপর শ্বাসক্রিয়ার কর্তৃত্ব 
(20000 00170 1775৭[)1150075 10010011৭01. (99 ০1170010601 11) 
17০ ৪70০11০5 ১-প্রত্যেক নিশ্বাসে কাবোটিড, ধমনীব হিততব বক্তেব চাপ- 
শাকিব পতুন এবং প্রত্যেক পশ্বাসে (চুখাসি।5091) উচাব বুদ্ধি হয়, কিন্ত 
প্রত্যেকবাৰ ডারাফ্রাম্‌ শেরী উদবপ্থিত পিবিধ গন্ধ ও" ধমনীদিগকে চাপিয়। 
ধামনিক বন্ধেব ঢাপশৰ্তিব বুদ্ধি বাখে। 
রক্তের শক্তির উপর নিশ্ব'সের কল (10079401006 9011850115- 

(1017 91) 0016 01.,00 1১৮6৭9101৩) £-- 

১। নিশ্বাস টানিলে বক্ধেব চাপ শক্তিব হাস হয়। 

২। নিশ্বাসে বক্ষোগহববেব রকসঞ্চালন প্রযুক্ত প্রথমে বক্কের ছাপ £শক্তিব 
হাস ততৎপবে বৃদ্ধি হয়। ্ 

৩। নিশ্ব্যসে উদর গহ্ববে চাপ প্রযুক্ত বক্তের চাপশক্তিব বুদ্ধি হয়। 

৪। নিশ্বাসে হত(পণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য বশতঃ রকের চাপশক্তির বৃদ্ধি 
হয়| 


১৬২ ফিজিয়োলজী । 


৫। নিশ্বাসে ভেসোমোটার স্নায়ু দ্বাব! রক্তের চাপশক্তির হাস হয়। 

নাড়ীজ্ঞান (1১8158 )--কোন ধমনীতে অঙ্গুলি রক্ষা করিয়া অল্প চাপ 
দিলে সেই অঙ্কুলিতে এক প্রকাব আঘাত 'বা "ধাক্কা আসিয়া লাগে, ইহ্াকেই 
নাড়ীব বেগ বলা যায়। ধমনাব ভিতব প্রীর্ূপ বেগেব কালে ভেন্টিকেলের 
কুঞ্চন হয়, প্রত্যেকবাব কুঞ্চনে ৩ হতে ৫ খঁন্দ শোণিত ধমনীব ভিওর প্রক্ষিপ্ত 
হয়। স্থিতিস্থাপক ও রক্তপূর্ণ মনীতে জৎপিণ্ডেব কুঞ্চন জনিত আবার রক্ত 
গ্রবিষ্ট হইলে ধমনী হঠাৎ সোল ণা টাইট্‌ ও বিস্তৃত হইয়া পড়ে, যন্্াবা উহার 
মধ্যস্থিত সঞ্চিত শোপিত সবিয়া গিয়া নৃতন শেোণিতেব জন্য স্থান কবিয়া দিতে 
পারে, স্থতরাং শোণিতে শোণিতে ঘর্ষণ হলেই যে বেগ বা তবঙ্গ উঠে তাহ! 
শরীবেব এক প্রান্ত 5তে অপব প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রণণ কবে, এ বতক্গ বা বস্তেব 
বেগকে নাড়ী কহে । ধমনী গাত্রেব উপব কোন কঠিন পদার্থেব চাপ পড়িলে 
উহ। ক্ষণকালের জন্ত অল্প চ্যাপ্টা হইয়া বায়, ধমনার এই চ্যাপ্9। ভাব হইতে 
পুনর্ধার গোলাকার ভাব ধারণ চেষ্টাকে নাড়ী বলা যায়।. কোম্ল নিধানেব 
(১০ £000০৮1০৭ ) চাপে ধমনীব এবপ চ্যাপ্ট| ভাব সঠজে অনুভূত হয় না 
এই উর কালে কোন ধমনা বাধিবাব জন্ত উহাকে হাড়েব গায়ে 
টিপিয়া ধরিতে হয় তবে উহার বেস বুঝ যায়। 

অতএব কোন ব্যক্তিব হৃংপিগডেব অবস্থা বুঝিতে হইলে আমবা তাভাব 
নাড়ী টিপিয়া থাকি; কেবল কৰচি দেশে যে এই জ্ঞান লাভ তয় তাগ 
নছে, টেম্পোবাল, টিবিকাল প্রভৃতি যে কোন ক্খনীতে অঙ্ুলি বক্ষা কবিয়া 
অল্প চাপ দেওষা যায়, যদি তাহ আঙ্গেব গভীব স্তানে অবস্তিতি না কবে তথা 
হইতেও হ্বংপিণ্ডেব মবস্থা বুঝিতে পাবা ষায়। হৃৎপিণ্ডের শক্ত দ্বাবা শোণিত 
ধমনীর ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইলে, ধমনীতে যে বেগ আসে উহাকেই নাড়ী কে। 
অর্থাৎ ইহান্থারা ধমনী দীর্ঘ ও গ্রাশস্ত হয় 'এবং বোধ হয় ধেন আপন স্তান 
হইতে কিঞ্ি উদ্ধে উঠিয়া পড়ে। চিকিৎসক আপন অন্কুলি দ্বাবা ধননীব 
গান্র টিপিতে টিপিতে ধমনীব এরূপ উত্থান বিলক্ষণ উপলব্ধি কবিতে পাবেন 
এরং এমতে তাহার নাড়ীপ্রান, লাভ হইয়া থাকে । 

ধমমীর ভিতর রক্তের তরঙ্গ (615০ ৬৪৬) প্রত্যেক সেকেণ্ডে প্রায় 
৫ হইতে ১০ মিটার ৰা .১৫ হইতে ৩, ফুট ভ্রমণ করে, এই তরঙ্গ কৈশিকা 


কতা হাংাতিও, ১০৩ 


নাড়ীব ভিতব মিলাইয়া যায়। রক্তেব আ্রোত ও বক্তের তরঙ্গ ছুই স্বতন্ত্র 
ব্যাপার। রক্ততোত এক সেকেণ্ডে এক কুট (৩০০ মিলিমিটাব ) পর্য্স্ত বহে, 
স্থতুবাং ছুইটিকে এক.মনে করিবেন নাঁ। ধমনী যত কঠিন নল হইবে রক্কের 
তবঙ্গ ততই দ্রুতবেগে,ছুটিবে, আর ধমনী যত বিস্তাবণশীল হয় ততই তন্মধ্যস্থিত 
রক্তআ্োতের শিখিল ভাব দেখা গিরা থাকে । . রেডিথাল্‌ বা অন্ত কোন 
ধমনী টিপিলে প্রতভোক মিনিটে উহাকে প্রায়ই ৭৫ বাব বিস্তৃত ও উন্নত হইতে 
দেখ! যায়, এই হঠাৎ বিশ্তারণ ও উন্নত রেখাব (300001 €১1805101 810 
11০6০০11070 1170) একমাত্র কাবণই রক্তের তবঙ্গ, এই রক্তের তরঙ্গ বা 
নাড়ী, কৌশলে এক 5 কাগজে অস্ষিত নিয়েব চিত্রে দৃষ্ট হইবে। নাড়ীর 
চু, 26. 
20077711015 0706 1071771760 
290) 0, 091100গ 2৮৪ ):০)03 6, 
[07601010110 ৮0৬6 70, 1 0, 010010 
৮2৮০ 70১ 29100 70101) 7 ৯-৮৬) 
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৬০1১1110165 
চিত্রে ছুইটি লাইন দেখা যায় একটি সবল ও উন্ন 5, দ্বিতীক্টী বরু ও নিয়গারী 
বেখ! | এই ছুই বেখাব সান্ধস্তলে টুড়া বা নাড়ীর উচ্চ বিন্দু দুষ্ট চর়। রক্তের 
তরঙ্গ প্রযুক্ত ধমনী 'নস্ৃত ও উন্নত হইলে এরূপ সরল ও উন্নত বেখ! প্রস্থাত 
হয়, আব বক্র ও নিম্পগামী বেখাব সমকালে ধমনীব টানভাব, বা! বিস্তারণ ও 
উ্থানেব হস্বতা হয়, কাবণ, তখন শোণিত ধমনী হইতে কৈশিক্ষা নলী বা 
কেপিলাবাদিগেব ভিতব প্রবেশ কবে । (76 060153 00101702 €0 811 
813750170171710 টোন০1005 0110১ 00150 71৪ 80001011685 300- 
061) 72547 £%2. 2272 10741050170 07800077001706009171 01 075 
৪৬০১ ৭ 100016 0৮163500101191 90710010, 01001০80105 00৩ 1361190 ০1 
16৭16৭1 47/5297 01 0006 21০17] 2৮6, 700. আয 901109617 ৫9৪* 
58100170111 10701081100 616 2180881 1690০090. ০010৩ 21167171 
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776৪ )। বকু ও নিয়গামী বেখায় দ্বিতীয় বা ডাইক্রোটিক (010790০) এবং 
কখন বা তৃীয় ট্রাইক্রে(টিক (070789০) তরঙ্গ দুষ্ট ইয়া থাকে। একজন 
স্রন্ত যুনকেব বিশ্রামানস্কায় রেডিয়াল নাড়ীর ১টা চিত্র উর্ধে অঙ্কিত তইয়াড্রে; 
ক, খ, নামক সবল ও উন্নত বেখার সমকালে ভেণ্টিকেলের কুঞ্চন হয় ড০7(খ- 
০0171৭51016 ) এবং খ. জ, নামক পত্র ও নিষ্নগামী বেখার কালে ভেণ্টি- 
কেল রক্তপূর্ণ হইতে থাকে সঃ 20101010181 01586016 )। ভেণ্টিকেলের 
কুঞ্চনকালে ধমনী মধ্যে শোণিত প্রঙ্ষিপ হওয়াতে রক্তেব ক, খ, গ, নামক 
প্রথম তবঙ (1১10101 ৮৪ ) উঠে। এই তরঙ্গের দুই অংশ ১ম ক হইতে 
থ পর্য্যন্ত, ৭ স্থানে প্রথম তবঙ্গেব চূড়া বুঝিতে হইবে, এই খ বিন্দু সবল ও 
উন্নত রেখার অর্থাৎ প্রথম তরঙ্গের উচ্চ বিনদুকিস্ত ইহ| প্রথম তুবঙ্গের শেষ 
নহে, এই তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে বা অবাবতিত পবে এক ক্ষুদ্ধ তবঙ্গ গ স্থানে দৃষ্ট 
হয় প্র তরঙ্গকে দ্বিতীয়েব পরবর্তী (1১/5010796৩) তরঙ্গ কহে। অতএব 
ক.খ গ, পর্যয5 বেখাকে প্রথম তবঙ্গ (1১711772৯৮০) ধরিতে হইবে 
তৎপবে গ হইতে জ পর্যান্ত দ্বিতীয় তবঙ্গ 6 £)1০7011০ [0015৫ ) বুঝিতে হইবে 
গ তরলের বিষয়ে অনেক গ্রন্তকর্তী আপন আপন মনোভাব গোপন রাখিয়াছ্ছেন 
কিন্তু মেবী সাহেব বলেন যে এই গ বিন্দপর্যান্ত তবঙ্গের শেষ। 

সে ঘাঁচ। হউক, স্ুগ্থাবস্তায গ্রঞ্চম তবঙ্গেব খ, নামক উচ্চ বিন্দু খোচাব 
মত সথঙ্ষা বিশু নহে কিন্তু ইহ! গোলাকাবে নামিয়া থাকে । ক্ষুদ ক্ষুপ্র ধমনী 
ও কৈশিকা নলীব ভির্তর দিয়া বন্তআোতেব প্রতিবন্ধকতা ঘটিলে অথবা ধমনী 
গাত্র যদি হঠাৎ টানভাণ প্রাপ্ত হইযা শিশ্তৃত ও উন্নত হইয়। উঠে তবেই খ বিন্দু 
খোচার স্তায় হুম্ম হইয়া থাকে । নাড়ীর দ্বিতীয় তরঙ্গেব কালে ভেন্টিকেল 
পুর্ণ হইতে থাকে, এবং শীঘ্ব শীপ্র ধমনাব রক্ত কৈশিক! নলীব ( 0%121171708 ) 
ভিতর প্রবিষ্ট হয় স্থচবাং দ্বিতীয় তবঙ্গেব' ( ১০০০7)০৪ 0107610 17)01১৫ 
৮/৭৮৫ ) শরুপ্ব পতন হয় এখং কাগজে ইহাব রেখা বক্র ও নিয়গামী: ভইয়া 
থকে । অর্থাৎ প্রথম তবঙ্গে ধমনা শিস্তৃত ও উখিত হইয়াছিল দ্বিতীয় তখঙ্গে 
ভাহা আবাব আপন পূর্বে সহজ অবস্থ। বাভ করে (2061 15€710115 
71১ 00179) ০৭11১।০)। এই পত্র ও নিষ্গামী বেখা বা দ্বিতীয় তরঙ্জেব 
আবার ক্ষুত্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ দৃষ্ট হইয়া! থাকে । সে বাহা হউক, দ্বিতীয় রেখার ও, 
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চ, জ, তরঙ্গকে প্রকৃত দ্বিতীয় বা ডাইক্রোটিক্‌ তরঙ্গ কহে। স্ুস্থাবস্থায় 
সর্বদাই তরঙ্গ হইযা থাকে। কিন্তু জরকালীন ধমনীব টানভাবের (1৪৮- 
৯৬) হ্বাস অথচ ধনী গাত্রের বিস্তারণশীলতা প্রযুক্ত উক্ত ডাইক্রোটিক তরঙ্গ 
বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে । এযোর্টার সেমিলিউনার ভাল্ভগুলি 
হঠাৎ শন্ম কবিষ। বন্ধ হইলে সেই শব্ধের কম্পন জনিত ধমনী মধ্যে যে এক 
তবঙ্গ উঠে সেই তরঙ্গকে ডাইক্রোটিক্‌ তবঙ্গ কহে, অর্থাৎ এ শব্দই ডাইক্রোটিক 
তবঙ্গেব কাবণ। বক্র ও নিম্মগামী বেখায যে ট্রাইক্রোটিক্‌ প্রভৃতি অন্ঠান্ ক্ষুদ্র 
বক্েব কথা উল্লিখিত হইঘাছে তাহাদেব কোন কাবণ নির্দেশ করা যাষ না, 
আব, হৃংপিগ্ডেব পুনর্বার,কুঞ্চন বশতঃ এরূপ ক্ষুদ্ধ তরঙ্গ চাপা পড়িয়া যায় 
অথাৎ তাহাদের বিশেষ প্রকাশ" হয না। 

হৃৎপিণ্ড হইতে ধমনীতে শীঘ্র রক্ত প্রক্ষিপ্ত হইলে পূর্বোক্ত সবল ও উন্নত 
বেখা ঠিক সোজ। উঠে (1578 0185০61১018 17611 $৪71০৭1 ) কিন্তু ধীবে 
ধীবে ধমনীতে রক্ত প্রক্ষিপ্ত হইলে সেই বেখা বক্রভাব ধারণ করে (10৩ ০ 
&3০317018 ০01১110116), আবার, ধমনী হইতে রক্ত শীদ্র শীপ্র প্রবাহিত হইয়া 
গেলে উক্ত উর্ধরেখা অপিকতর বক্রভাব ধারণ করিযা থাকে (5179 0797 5011 
৩ 01111); এঘোর্টাব সেমিলিউনাব ভাল্ভ উত্তমরূপে বদ্ধ হইতে ন। 
পারিলে (10১)016100) 06 50100 $81563) এবং বৃদ্ধাবস্থায় ধমনী গাত্র 
আযথারোমেটস্‌ (0:7610102005 810605৭) হইলে উদ্ধ বেখার চুডা স্বাভী- 
বিক গোলাকাব না থাকিয়া তরঙ্গাকার ((57৫018019)1হইয়া পড়ে, কাবণ, 
ধমনীর স্থিতিস্থাপক শক্তির হ্রাস বা লোপ হয়, স্তবাং ভেষ্টিকেল সম্পূর্ণকূপ 
কুঞ্চিত হইয়া! রক্ত বাহির করিয়া দিতে পাবিতে না পাবিতে উর্দ "রেখার উচ্চ 
বিন্দু নিশ্মিত হয় । এবপস্থলে অনেক কষ্টে ও বিলম্বে হৃৎপিপ্ডের শোণিত 
ধমনীর ভিতব প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ।' 

ধাম্নিক টানভাব (27057181 0575108) শোণিত-তরঙ্গের চূড়ায় প্রকাশ 
পায়, অর্থাৎ তরঙ্গের উচ্চতা বা! চূড়া দেখিয়। আমরা ধমনীর টানভাব বিচার 
কবিতে সঙ্গম হইযা থাকি। চূড়া যদি গোল ব| চ্যাপ্টা হয় তবে যে পরিমাণে 
হৃৎপিণ্ডে শোশিত সঞ্চয় হয় সেই পরিমাণে উহা বহির্গত হয় জানিবে 

হৃদস্পন্দন, বান্তেব পরিমাণ, ধামনিক টানভাব '৪ ধমনী গানের স্থিতিস্থ' পক 
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শক্তির উপর নাড়ীর আম্মতন ও শক্তি নিরর কবে। ([0)9 ৮০100000810 
৪0127700101 06 00153 0909৫)05 61) 117৫ (0706 01116 6870180 06219; 
07007710065 06019905000 762706 0% 51601715]095101) 870 0৬ 
£16965৫ 07 10৭97 617511019 60)0018 70510] আন) যথা -হৃতপিও 
যদি সজোরে স্পন্দিত হয, তবে নাঁড়ী বৃহৎ বা স্তুল ও পূর্ণ (81759 200 001) 
হইবে, স্ুস্থবাক্তি পরিশ্রম কনিলে উহাব নাডীর এরূপ অবস্থা হয়া থাকে । 

পেরিটোনাইটিস্‌ (অগ্নাববণ প্রদাহ 1১671197865) প্রভৃতি প্রাদাহিক রোগে 
হৃৎপিণ্ডেব ক্রিয়ার হ্রাস হয স্থতবাং নাড়ী ক্ষুদ্র ওক্ষীণ (11711 070 ০৪) 
হইয়া থাকে । বৃদ্ধাবস্থায ধমনী অপেক্ষাকৃত কিন (7610) হইঘ1 পডে অর্থাৎ 
ধমনীব অল্পই স্থিতিস্তাপক গুণ থাকে, তঙ্জন্য যুবকীপেক্ষ। বৃদ্ধেব হৃৎপিগ্ডেব 
ক্রিয়া ক্ষীণ হইযা পড়ে স্থৃতরাৎ নাড্রী তীক্ষ কিন্ত দুর্দাল ও কঠিন (91217) 8170 
0009198170501% ৩০৭1৫ 80077710) হইয। থাকে । শীতল লে জান করিলে 
কৈশিকা নাভী হইতে শোণিত শবীরেব অল্ান্য স্থানে গমন কবতঃ ধামনিক 
উত্তেজন। বা টানভাবেপ বৃদ্ধি কবে শুতবাংনাডী ক্ষুদ্ধ ও কঠিন ( 5] না 
1)10 ) হ্য$ কিন্ত গবম জলে স্নান কবিলে ধমনী হইতে শোণিত কৈশিকা 
নাড়ীতে প্রবেশ কবতঃ ধামনিক টানভাবেব হম্বত। কবে এছন্য নাডী পূণ ও 
কোমল ( মা] ৪70 ১00) হইয়া থাকে | শবীবেব বিশেষ বিশেষ অবস্থায 
নাঁড়ীর তারতম্য হয যথ! 2--হত্তের উত্তোলন অবস্থা ধামনিক টানভাব কম 
হয় এজন্য নাঁডী উত্তমন্ধপে বোধগমা হয়, এবং হন্ত ঝুলাইযা উহার নাড়ী 
টিপিলে ধামনিক টান ভাব বদ্ধিত হয স্থৃতরাং ভাল নাডী জ্ঞান হমু না। 
এতৎ্যতীত, ত্রাইটস্‌ বোঁগে ধামনিক টানভাব বদ্ধিত হয় স্ৃতবাং ভাল নাভী 
ক্ষুদ্র ও কঠিন হ্য়, এবং রক্তন্্রীৰ হইলে ধামনিক টানভাবেব ত্বম্বতা হয স্থৃতবাং 
নাড়ী ক্ষীণ ও দুর্বল হইযা পড়ে ইত্যাদি । 

নাঁড়ী জ্ঞান দ্বারা হৃৎপিণ্ডের অবস্থা পরীক্ষা |_যে পরিমাণে 
হৃৎপিণ্ড কাধ্য কবিবে সেই পরিমাণে তাহা ধমনীর দ্বারা বোধগম্য হইবে । 
অর্খাৎ হৃংপিগ্ড যদি শীঘ্র কৃঞ্চিত হয় বা কাগিতে থাকে, তাহা হইলে নাডী 
অতান্ত চঞ্চল হইয়া উহার অবস্থা বুঝাইয়া দিবে । আবার, অদ্ধচন্দ্রবৎ ভাল্ভ- 
দিগের যদি কোন বিশঙ্খল। ঘটিয়া যায, তাহা হইলে নাডী ক্ষীণ ও ছুর্ববল হইয়। 


কট দাং৩, মি 





পড়ে, এবং তাহ! সেই স্থানের অঙ্গুলির প্রতি দমকে দমকে আঘাত করিতে 
*থাকে | এতদ্যতীত, ষ্রেথস্কোপ, দ্বারা বৃহৎ কোটরে রক্তের বিন্দু বিন্দু পতন 
শব্দ শ্রুতিগোচর হয় । 

ব্যক্কিবিশেষে নাড়ীর বেগ সংখ্যার তারতম্য (__ শিশুর 
নাীব যতবার বেগ হইয়! থাকে, যুবার তত হয় না, আবার যুবার যত হয়, 
বৃদ্ধের তত নহে । 

এক মিনিটে শিশুর নাভীতে ১৩০ হইতে ১৪০ বাব স্পন্দন হয় 
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১ রা বুদ্ধেব ১) ৫5১) ৬৫ ১ টি রঃ 

বিবিধ অবস্থায় নাঁড়ীর বেগের তারত্য ।-- 

১1" পেশীর অধিক সঞ্চালনে নাভীব বেগ-সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। 
শরন্বস্থায় এবছন ব্যক্তিৰ নাডীতে যতবার বেগ আইসে, তাহার উপবেশনে 
উহা অপেক্ষ। আব ছয়বাব স্পন্দিত হইয়। থাকে, আবাব সে যদি ঈষৎ পরিশ্রম 
করতঃ দগ্ডতা্মান হয় তাহ। হইলে পৃর্ববেব অপেক্ষা! পুনবায় দশবীর বেগ হইবে। 
এইরূপ বিশ্রাম ও পরিশ্রম উভগ্নকালে নান্ডা পৰীক্ষা করিলে উপবোত দৃষ্টান্তেব 
পোষকত। করিবে । 

২। মানসিক উৎসাহে নাড়ী চঞ্চল হয় 
ন্বগাজ্ঞা কলে তাহাব নাডী পরীক্ষ। কবিলে বৃঝ| খাইতে পাবে । অথবা কোন 
আনন্দস্থচক স্বাদে উহার পরীক্ষা হইয়। থাকে । নানীাপ্রকার মানসিক অব- 
স্বাব সহিত হ্বংপিগ্ডের কাষ্য ক্ষমতার ঘে আশ্চধ্য ঘোগ থাকে, তাহা চিকিৎসক 
মাত্রেই অতি স্ুন্দব বূপে অবগত আছেন । পাছে তাহার উপস্থিতিতে রোগীব 
নানাপ্রকাব উদ্বেগ বশতঃ তাহার নাভীর চাঞ্চল্য বা দৌর্বাল্য হয়, একারণ 
চিকিৎসক বোগীব বাসস্থান প্রবেশ্ন কবিয়াই তাহার নাড়ীরু অবস্থা পরীক্ষা 
কবেন না, তিনি ক্ষণকাল এরূপ ভাবে তাহার সহিত কথোপকথন কবেন 
যদ্দাবা তাহাব উপস্থিতিব কারণ স্বরূপ বোগীব মনোমধ্যে কোন প্রকার চাঞ্চল্য 
না থাকিতে পায়, এইবপে চিকিৎসক সাধ্যমত নান। প্রকারে বোগীকে নন্থষ্ট 
করিতে চেষ্টা পাইয়। তৎপরে তাহার নাভী পরীক্ষা করিয়! খাকেন। 


৩। মনশ্াপে নাঁড়ী ক্ষীণ'হইয়া পড়ে কোন শোক না 





১০৮ ফিজিয়োলজী 


দুঃখের সংবাদ শ্রতিগোচর হইলে এইকপ তইদ্লা থাকে ॥ মনস্তাপে কদাচ এব্প 
কুফল ফলিতে পারে বে, হৃৎপিগ্ডেব বন্য একেবাবে স্থগিত হইয়া যায় এবং 
হৃৎপিগ্ডেব ক্ষণকালেব জন্য পক্ষাঘাত হওঘাতে "ব্যক্তি অটৈতন্য হইয়া পড়ে। 
মনস্তাপে হৃৎপিওড ফাটিনা বার শুন। গিরা থাকে, এ প্রকার ঘটনা অতি বিবল। 

৪র্থ। রাত্রি অপেক্ষ। প্রত্যুমে নাভী চঞ্চল থাকে । 

৫ম। পুকুমাপেক্ষ। নাবার নাডী চঞ্চল হয় 

৬ষ্ঠ। আহারের পরক্ষণেই নাড়ী ঈষৎ চঞ্চল হয়। 

হৃৎপিণ্ড সমভাবে পবে পরে কুঞ্চিত ও স্কীত হইব! থাকে ।  ইহাব সকল 
অংখ একেবাবে কুঞ্চিত হয় না, কিন্ত উভম দিকেব কোটরদ্ধঘ পবস্পবে স্বাধীন 
ভাবে কাধ্য কবে বলির। তাহাদের ক্রিয়া এক সময়ে প্রকাশ পাইযা থাকে । 
অর্াৎ যে সময়ে বামপার্থেব ক্ষুদ্র কোটব পরিষ্কাব রক্ত গ্রভণ পূর্বক এ দিকেরই 
বৃহৎ কোটর দিম! উহাকে শবীরেব সমস্ত অর্ধ প্রত্যঙ্গে সধ্ালন কবে, সেই 
সময়ে দক্ষিণ পার্খের ক্ষুদ্র কোটর অপরিষাঁব বক্ত সংগ্রহ কবতঃ সেই দিকেবই 
বৃহৎ কোটর দিয়া উহাকে ফুসফুসে প্রবাহিত কবিঘ| দিযা থাকে । 

0... £ দক্ষিণ ক্ষুদ্র কোটব কু্ধিত। হয়, 7 
এবং ইহাব মধ্যস্থিত রক্ত দক্ষিণ 

বৃহৎ কোটবে প্রক্ষিপ্ত হয 

এবং এ সময়ে, ক্ষুপ্র বাম 
.কোটর কুঞ্চিত হর, এবং ইহাব 
মধ্যস্থিত রক্ত বৃহৎ বাম *কোটবে 1 কবচি প্রদে- 


নাডীর এক ১ম 








ভাগে + 
তিন ৭ ্র্গিপ্ত হয। , খন নাভীব 
বিভক্ত কর! | কি বৃহৎ কেটি কুক্ষিত হম... বীর 
পারে এবং বক্ত প্রেবণ করে 
যাইতে পারে। ফুসফুসে ণ করে, চোচেছে 
কালে এই 
[ বাম বৃহৎ কোটর কুঞ্চিত হয়, এবং 
৪ সকল ঘটনা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বক্ত প্রেবণ করে। 





| বিবামকাল। এই 'অবকাশে ক্ষ ] সংঘটিত 


0: নাও 
) কোটবদষ পূর্ণ হয । ) হহয়। থাকে,। 


এবং এ সমযে, 
| 
ৃ্‌ 


ঞটীািতাচএ, ১৩৪ 


এক পার্শেবই ক্ষু্র ও বৃহৎ কোটবে একত্রে কুষ্চিত হইতে পারে ন| 
ফাবণ প্রথমটার রক্ত দ্বিতীয়টিতে ঢালিয়া দিতে হইবে | 

হৃংপিত্ডের গঠন্‌ যদিও অন্ত জটিল, তথাপি উহার উপরোক্ত বিবিধ 
কার্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে। মন্যোর জন্ম হইতে মৃত্যু 
পথ্ান্ত ইহা ক্রিদ্না ক্রমাগত প্রকাশ পায়। স্বৃবিখ্যাত হাবভি বলিয়াছেন 
যে, গুলি 'ও বারদপূর্ণ 'বন্দুকেব টিপকল্‌ টিপিবামাত্র যেমন চকিতের ন্যায় 
ইহার ঘোটকের দ্রুত পতন জনিত নিয়স্থিত ইম্পাতের উপর অগ্ন্যৎপাদদন 
তইযা, তৎক্ষণাৎ তাহা সমস্ত নলীর ভিতরের বারুদকে প্রজ্জলিত কবিয়া 
মহা'শব উৎপাদন করে, এবং ভত্দগ্ডেই ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গুলিকে বহন করি! 
অভিলধিত পদার্থকে বিদ্বা কবিয়! ফেলে তেমনি হৃৎপিণ্ডের কাধ্য গুলি 
'পলকের মো সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

রক্ত সঞ্চালন কাঁল নিরূপণ (13101810106 010 001001066 
07001101076 190 )-ইহা দেখা গিয়াছে যে কুকুরেয় একটা যুগুলার 
শিবা মধ্যে ফেরে।-সায়োনাইড -পট]যু পিচকাবী করিলে ১৩ হইত ২০ মিনি- 
টেব মধো অপব দিকের যুগুলার শিরায় উঠা ঘুরিয়া আসে । হারম্যান বলেন 
মচষ্যেব পক্ষে একবাব বন্ত খুবি আসিতে ২৩ সেকেগু.লাগে। 

রক্তজোত গতি নিরূপণ (৬০1০০110106 109৬ ) কত সময়ে 
কত পরিমাণে শোণিত ধরণী মপো ভ্রমণ করে তাহা নিকপিত হইয়াছে । 
ভক্ম্যান হিমাড়োমোমিটাব €৮০০/108178 10100701)0109161) নামক 
যন্ত্রেব সাহাযো স্থির করিয়াছেন দে, অশ্বের কেরোটিড, ধমনীতে এক সেকেও 
রক্কের গতি ৩০০ মিলিমিটার, ম্যাগজিলাবী ধমনীতে এক সেকেন্ডে ১৬৫ 
মিলিমিটার, এবং মেটেটাসণল্‌ ধমনীতে এক সেকেও্ডে ৫৯ ঘিলিটার ॥ নির্দিষ্ট 
কালের মধ্যে রক্তের গতি নিষপণ জন্য লাঁভউইগ্‌ সাহেরের ষ্রোমার যন্ত্র 
(50০8)810) এবং ভিয়ারোডোট, সাহেবের হিমাটোকোমিটাৰ (75010460- 
01801)661 ) নামক যন্্দ্ধম আবিদ্ৃত হইয়াছে | 


১১০ ফিজিয়োলজী । 


কেপিলারী বিবরণ। 
081)1180৩৭, 


গঠন (3৮9০0519)ক্ষু্র ক্ষুদ্র ধমনী ক্রমে সুক্ম জালের আকারে 
পরিণত হইয়া পড়ে; এ জালবৎ নলাদিগকে কেপিলারী কহে।' ধমনী ও 
শির] (১16০5 810 ৮৩1০) দিগের মত ইহাদেব গাত্রে পেশীস্থত্র দৃষ্ট হয় না, 
কেবল এক পর্দা লগ্বাক্কতি এপিথিলিয়াম ইহাদের অভ্যন্তর গাত্রে দৃষ্ট হইয়! 
থাকে । কাষ্টকী দ্রাব?( ১০111.) 0€ ১115৫৮71108) পিচকারী করিলে 
উক্ত এপিথিলিয়াম কোষগুলি বাহির হইয়! পড়ে; লগউড. (1০8০০) 
ঘারা ফোষের কোষবর্ধনশীল মূলগুলি রং করা যাগ্র, বড় বড় কেপিলার 
গুলিতে অল্প অল্প পেশীস্থত্ দৃষ্ট হইয়। থাকে । 

আকৃতি (315০) মন্ত্য্য শবীবের 


কেপিলারী নলের ব্যাসরেখা এক ইঞ্চি রি 
৩০০০ অংশের এক অংশমাত্র। অস্থিমজ্জ।, ত্বক লু 
এবং শ্লৈশ্বিক ঝিলির কেপিলাবী গুলি কিছু টিভি 
বড় বড়; কিন্তু ফুসফুস, পেশী এবং মস্তিক্ষের 
কেপিলারী অতি সুশ্ম আকার ধাবণ কবিপ্। 5০ 
থাকে। ফুসফুসে এবং পেশীস্থ্জে জাল বি 
অত্যন্ত ঘন হইয়া থাকে'। তি 
টৈশিকা মব্যে রক্ত সঞ্চালন ই 
(০17০0186101) ঢা 08101117115- ধমনী ও 2 





শিরাপেক্ষা কৈশিকা মধ্যে রক্তশ্োত গতি 

যে মু তথ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কেপিলারী মধ্যে ৪. 27, 

এক সেকেণ্ডে শোণিত ৫ মিলিমিটার হইতে ১ মিলিমিটার স্থান অর্থাৎ এক 
ইঞ্চি পরিমাণ স্থানের ৫০ ভাগ হইতে ২৫ ভাগ পবিমাণ স্থান পর্যন্ত অগ্রসব 
হয অর্থাৎ ১1০ ইঞ্চি ভ্রমণ করে। কেপিলারী নলীর ভিতর রক্তকণার 
আধিক্য দেখিতে পাওযা যাঁধ, কারণ, কেপিলারীব অত্যল্প স্থান পবীক্ষা 


05171ঞা55, ১১১ 


করিলেও তাহাতে অন্ততঃ একটী রক্তকণাও দেখিতে পাওয়া! ঘাইবেক। 
ধমনীস্রোতের মত কেপিলারী নলীর ভিতর রক্তশ্রোতের বিরাম নাই (11 
গিট 15 0017518100১, 106 17/00170100606 85100701889 81097108 ) 
তবে হৃংপিণ্ের বাম ভেট্টি,কেলের বিবৃদ্ধি (17):9971701) ০1 [.. ৬৩৪- 
0101০) রোগে, এবং ধমনীব গাত্র কঠিন হইয়া গেলে (010 ০০/41097 ০৫ 
2766716১) পধ্যায়ক্রমে কেপিলারি রক্তশ্রোত বহিয়া থাকে স্থৃতরাং কেপি- 
লারীতেও তথন নাড়ী পাওয়া ঘা ' কপালের কেপিলারী নলী টিপিয়। ধরিলে 
সেই,স্থানের ধার একবার বিবর্ণ ও একবার লাল হইয়া থাকে । কেপিলারী 
নলের মধ্যস্থলে লাল বক্তকণ! এবং পার্খদেশে শ্বেত রক্তকণা ভ্রমণ করে। 
কেপিলাবী নুশীর মধাস্থলে বন্ধের শ্রোভ অধিক, পার্বদেশে কম, ধমনীর 
"রক্তচাপ অপেক্ষা কেপিলারীর রক্তচাপ কম, এমন কি ধমনী অপেক্ষা ৫ ভাগ 
হইতে ২ ভাগ কম হইয়া থাকে (09 0165১01606 0)৩ 0199৫ 10 0৩ 
98011125105 100176 0106-810 00 00671751106 06 0101081 16- 
2] 016530016) 5 কেপিলাবী নলীৰ*্পাতলা গাত্র দিয়া লাইকর সেম্গুয়িনিস্‌ 
(10 58৫.) চোয়াইয়। নিকট ও সম্মখস্থ তন্ধ (95১৪) দিগকে রক্ষা 
কবে, উপাস্থি (08৮0155 ) ও চক্ষুব কর্ণিরা ঝিলী যথায আদৌ কেপিলারী 
দূ হয় না, তথায় এীরূপে লাইকাঁব শ্যান্থুিনিস্‌ চোয়াইয়। ভাহাদিগকে রক্ষা 
করিয়া থাকে । প্রাদাহিক রোগে ঘখন কেপিল।পী নলী অত্যন্ত রক্তপৃর্ণ 
হইয়। বিস্তৃত হয়, তখন রক্কের শ্বেতকণ। উহার গাত্র* হইতে বাহির হইয়া 
পড়ে, এবং ইহারাই পুঁঘকণায় পরিণত হইয়। থাকে । এ্রব্ধপ রক্তকণা বাহির 
প্রণালীকে ডায়েপিভিসিস্‌ (1)187৫০১০০ ) কহে । অন্ুবীক্ষণ যুস্ত্রে ভেকের্‌ 
পদ অথব। ক্ষুত্র ক্ষুদ্র কাটেব মেসেটি, (19976675 ) পরীক্ষা করিলে 
কেপিলারী মধ্যে রক্তশ্ত্রোত দৃষ্ট হইয়া থাকে । ক্ষুত্রতম কেপিলারী গাত্রে 
পেশীঙ্ছত্র না থকিলেও উহ্ারা কুঞ্চনশীল (০004০010)1 .কেপিলাবা 
নলীগুলি রক্তশূন্ত হইলে উহারা কুঞ্চিতাবস্থায় থাকে, কেপিলারী নলীমধ্যে 
যে এগুথিলিয়াম্‌ কোষ দৃষ্ট হয় তদ্দাবাও কুঞ্চন কার্য হইয়া থাকে । 8 হৃ- 
পিগডেব ক্রিয়ান্থপারে কেপিলারী নলীমধ্যে রক্তন্নোভ নিয়মিত হইয়। 
থাকে। 


১১২ ফিজিযোলজী । 


শুর ক্ষুদ্র ধমনী ও কেপিলারীদিগের শ্বতঃ কুঞ্চন (8০৫০: 
[70010 00170206171) 06 67৩ 91091151 5655015 7110. 0201117115৭) 
কেপিলারী ক্ষণে ক্ষণে আপন ব্যাস বেখা (919776657) পরিবর্তন করে, অর্থবৎ 
ইহা কখন আপন আয়তন বৃদ্ধি কবিয়। রক্ত সঞ্চয় করে, কখন ব| কুঞ্চিত 
হইয়া রক্ত সরাইয়। দেয়, কেপিলারী নলীব এইব্দপ কাধ্য হৃৎপিগু ও শ্বীস- 
ক্রিয়ার সাহাধ্য ব্যতিরেকে সম্পাদিত হইয়া থাকে । বোধ হয় ইহাদের 
গাত্রের স্থানে স্কানে যে অটনক্জিক (1705০]0)-1 07 0114807597১ পেশী 
স্তর দৃষ্ট হয় তাহারই সাহাধ্যে পরন্ধপ স্বতঃ কুঞ্চন তইযা থাকে । আনাব, 
মাইট্রাল হ)ট71) ভাল্ভ আপন ছিদ্রের মুখ, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ কবিতে 
না পারিলে বাম ভেন্টিকেল হইতে শোণিত বাম অরিকেলে *পশ্চাদ্ধাবিত 
হইয়া থাকে, একারণ কতকট। ধমনীতে রক্তের চাঁপ কম হয়, কেনন। উহাতে 
একেবারে অধিক পরিমাণে বক্ত প্রবেশ করিতে পারে না, স্বতবাং এক্সপ 
অবস্থায় ধমনী 3৪ কেপিলারীর সর্বরে দ্মকে দমকে বন্ত চালিত হয় এবং 
তজ্জন্য কেপিলারী নলীতে নাডীর,মত বেগ বুঝা গিয়া থাকে । কপালে 
ছুইবার নখ ঘসিলে তথায় এক লাল দাগ হয, মাইট্রাল ভাল্ভের পূর্বোক্ত 
রোগের কালে কপাল প্রদেশে উক্ত লাল দাগের প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেই 
সেই দাগকে বিস্তৃত ও কুঞ্চিত এবং বিবর্ণ ও উজ্জ্বল হইতে দেখা যায় এবং 
এস্থানে হৃৎপিগু বা শ্বাস-ক্রিয়ার সাহাধ্য ব্যতীত এক মিনিটে তিনবার 
স্পন্দন বা ধুক্‌ ধুক করিতে দেখা গিয়া থাকে । স্থতরাং ব্রান্টন (88709) 
সাহেব বলিয়াছেন যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধামনিক ও কৈশিকা নাঁড়ীর বিথিম-স্পন্দন 
(89 ) ১ মিনিটে ৩ বার, শ্বাসক্রিয়ায় ১৮ বার, এবং হ্বংপিগ্ডের ৭২ 
বার হইয়া'থাকে। 





১০৫১০ ১১৩ 


শিরার বিবরণ। 
৬0115, 


»বিস্তৃতি (19157980%)-শিবা সকল কেপিলারী নলী হইতে রক্ত 
বহন কবিষা হৃংপিগ্ডে লঈযা যায়। ইহাব! ধমনীর মৃত সর্ব শরীরে ব্যাপ্ত 
হইব! থাকে, উারা ধমনী অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক, ইহারা পরস্পর শাখাপ্রশাখা 

'্বারা ঘোগ বাখিয। থাকে (২78১1000055 0:01) এবং ধমনী অপেক্ষা ইহা- 
দের আযতন বড । ইহাব| ধমনীর পাশে পাশে অবস্থিতি করে, কেবল হিপা- 
টিক শিরা, মন্তক গহবরেব শিবা ও পৃষ্ট-মজ্জার শিরাব সহিত ধুমনী দৃষ্ট হয 
না। দেহের উপবিস্থিত (+10916৩%1) শিরাগুলি ত্বকের মধ্যে এবং পেশী- 
দিগের বাহদিকে অবস্থিতি করে । দেহের গভীর প্রদেশের শিরাগুলি (4৩৫ 
5৩17৬) সাধাবণতঃ ধমনীর ছুইপার্থে থাকে এই জন্য উহ্তাদিগকে ভিনি-কমিটিস 
কহে। ধমনীদিগের নামান্তনাবে ইহাদের ও নামকরণ হইয়া থাকে । 


গঠন ( ১৩ )--ধমনী অপেক্ষা শিবার গান্ধ পাতলা, ইহাদের 
নিম্নলিখিত কঘেকটী আবরণ আছে £- 


১ । আভ্যজ্তরিক আবরণ ( [016777100 )--এউ আবরণ 
ধমনীর আভ্যন্তরিক আবরণের সহিত সাদৃশ্য রাখিয়া থাকে । | 


২। খধ্যের আবরণ (81111 ০০৪:)--এই আবরণ পাতলা 
ও ইহাতে পেশী হুত্র কম, কিন্ত হাতে ধমনী অপেক্ষা অধিক শ্বেত হত্রবৎ 
তন্ক (17116 70700505586) দৃষট হইয়া থাকে । ম্পীনিক ও পোর্টাল 
(5757710 40৫ ০11) শিরার মধ্যের আবরণে পেশী-ন্বত্রের কিছু আধিক্য 
দুষ্ট হয়, এবং বরুতের নিকটবন্ভাঁ প্রদেশে নিষ্বদেশেব গ্রধান শিরায় এ 


১৫ 


১১৪ ফিজিয়োলজী 


(17067000৮৮0 06 006176007৮7 6৮০৪) সাবরেভিযান শিরায় 
পেশী-সথত্র অত্যন্ত কম দৃষ্ট হইয়। থাঁকে। 


৩। বাহ্যিক আবরণ (5২791 ০৭81)--4ই আবরণ কেবল 
ংযোগ তন্ত ও স্থিতিস্ব'পক তন্ততে (0০977601155 000 2179%10 11587) 
নিশ্মিত। উদর গহ্বরস্থিত ভিনীকে ভ|, ইলিয়াক্‌ ও রিনাল্‌ (4১৭০0717971 
০৪৮৪১ 11117 2110 17051) শিরাদিগের বাহা আবরণে পেশী-স্থত্রেব ৪ আপিক্য 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । পাক্মোনারী (ফুসফুস সঙ্বদ্ধীর ) শিরাঘ ও ছুই ভিনাকেভাব 
গাত্রে হংপিগ্ডেব ডোরা ডোর| পেশী-স্থত্র (5078060 770০0177 076) 
বিস্তৃত হইয়া থাকে । 
মস্তিষ্ক, পায়ামেটার ( মস্তিষ্ষ আবরক ঝিল্রী ), বেটিন|, ডিউঁবেমেটাব এবং 
অস্থির কোমল ৭ ম্পরী অংপপ্তিত শিব। সমৃভে আদৌ পেশী-্থর দষ্ট 
হয় না। 


ভাঁল ভস ( ড৬না৮০৭) -শিবাদিগেব ভিতব -ভাল্ভ বা কবাট ব| 
আচ্ছাদ দৃষ্ট হয, শিকাগহববে যে ঝিন্ী (এম 910170:00) আছে ভাহাই 
স্থানে স্থানে ছুভাজ হইয়া পকেট ব| থালীব আকাব পাবণ কবিষ। থাকে । 
পাছে এই সক্ষম বিল্লী ছিডিযা যাষ এই জন্য ইহাতে সংযোগতন্ (0০7776০01৮6 
(15১০০) অবস্থিতি করিমা খাকে। এই ভাজ দুইটি পষ্ট/ীবে ঝুলিতে থাকে, 
এব* প্রয়োজন মত ছুই মুখ একক্রিত হইয। পথ বন্ধ করে যদ্দাব। শিবাস্থিত 
শোণিত কেপিলাবীব দিকে পশ্চাদ্ধাবিত্ব হইতে পাবে না| নিশ্নাঙ্গেব শিবাষ, 
গ্ীবা ও্মস্তকের শিবাসমূহে অনেক ভাল্ভ দৃষ্ট হয় কিন্তু উদরগহবব, বক্ষগহবব 
ও মন্তক গহ্বরেব গভীর প্রদেশে শিবাসমূহে ভাল্ভ দৃষ্ট হয না, এতদ্যতীত, 
ছুই ভিনাকেভা, পোর্টাল,হিপাটিক্‌, রিনাল, ইউটিবাইন, পাল্সোনারী এবং মস্থ- 
কের হাডেব খালের শিবাসমূহে আদৌ ভাল্ভ নাই | ইণ্টাব-কষ্টাল ও এজাই- 
গাস্‌ শিরায় অতি অল্পই ভাল্ভ দৃষ্ট হয়। 


শিরা মধ্যে রক্তশ্বোত গতি (১1০৮৪700706 01090 71) ৮০10১) 
_-সহম্ন সচক্স কেপিলাবী নলী হইতে বক্ত আনীত হইযা শিরাদ রক্তম্োত 
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চলিয়া থাকে । শিরা মধ্যে রক্ত কেপিলারী অপেক্ষা :বেগে চলিতে 
থাকে, কাবণ, হেথায় রক্তে আব ততণ্ঘর্ষণ হয না। এখানে. একজ্রোত 
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বহিযা থাকে। শিবাব বক্তক্মোতে নাভী পাওযা যায় না, কেবল দক্ষিণ 
অবিকেল্‌ কুঞ্চন কালে তন্মপাস্থিত রক্ত পশ্চাদ্ধাবিত হয় বলিয়। গ্রীবা- 
দেশস্থ বড বড শিবায় নাঁডী পাওয়া যায়। কেপিলারী নলীসমৃহ অতান্ত 
বক্তপূর্ণ হইলে শিবামধ্যে যদি প্রবল,ক্লাীত বহে তবে শিবাঘধ্যে নাডী অনুভূত 
তইযা থাকে । | 

শিরা মধ্যে রক্ততশ্োতের প্রবাহ রক্ষার কাঁরণ (7০7০3 
৬1710) 10901 0178 101009 17 078. 9০1118 1০) নিয়লিখিত কাবণে 
পিবাব রক্তত্রোত বক্ষা হইয়া থাকে যথা £5 

১। নিশ্বাস দ্বারা শিবায় শোণিত চালিত হইয়া থাকে (855778607০1 
(0০ 07০2৯) সভজ ভাবে নিশ্বাস টানিলে বিস্তৃত বক্ষঃ যে কেবল বাযূপূর্ণ 
হয় ভাহা নহে উহ দ্বারা বক্ষের বাহিরে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ শিরা দুষ্ট হয়, 
তন্নধ্যস্থিত শোণিত চালিত বা চ্ষিত হইয। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অরিকেলে 
পতিত হয (99001460 69৬৪14১ 76 11201 5071015 91 গভীর নিশ্বাস 
টানিলে এ কার্যোর আধিক্য হইঘা থাকে । সহজ প্রশ্বীসে (0747751 
৪301780101১) এরূপ শিরার শোণিত কিছুই চালিত হয় না, কিন্ত প্রবল নিশ্বাস 
ত্যাগ কাধ্য যথা জোরে ফুৎকার দেওমা, কাসি হওয়া! ইত্যাদি অবস্থায় শিরায় 
রক্তত্রোতের প্রতিকূলতা করিয়া সাধাবণ শিরাসমহে রক্ারধিক্য, (০০165$097) 
উৎপর কবিযা- থাকে | 


১১৬ ফিজিয়োলজী |" 








২। হৃদগহ্বরেয় বিষ্তারণ (1)159:9৩ )-_ অর্থাৎ হৃপিণ্ডে রক্ত- 
পূর্ণাবস্থায় শিরার রক্তন্মোত প্রবল থাকে । অর্থাৎ শিরা হইতে রক্ত চষিত 
হইয়। থাকে । 

৩। পরিশ্রম কালে এচ্ছিক পেশী কুঞ্চিত হইয়া শিরাদিগকে 
চাপিতে থাকে ; ইহাতে এই ফল হয় যে শিরার শে!ণিত হ্ৃৎপিগাভিমূখে গমন 
করে এবং ভাল্ভ্‌ থাকাতে শোণিত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া কেপিলারীর দিকে 
খাইতে পারে না। 

৪ | অঙ্গের অবস্থা বিশেষে (৮০516001. ০6 01৩ 1173) শিরায় 
শোণিত চালিত হইয়া থাকে যথা £__উরুদেশ (715) হঠাৎ বাহ্িরিদিকে 
ফিরাইলে পুপার্ট বন্ধনীর ( ০৪1৪:0+5 1159176118) নিম্পের শিরাগুলি 
চুপ্সিয়া যাঁয় এবং উরুদেশ ভিতর দিকে টানিয়া লইলে শিরা আবার রক্তপৃণ 
হইয়া থাকে । 

৫1 ভার ব| চাঁপে (0৮851 )- গৌণভাবে শিরাষ রক্তক্রোভ 
বহে। ১ 
.শিরাঁর রক্তত্োত গতি (৮51০০00 ০£ 1০০৫ 17. ৮6105 )-- 
ধমনী অপেক্ষা শিরা মধো রক্তক্রোীতের গতি কম, এমন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীতে 
যেরূপ রক্তত্রোত বহে শিরায় তেমন বহে না, কিন্তু হ্বংপিণ্ডের নিকটবর্তী, বড় 
বড় শিরা সমূহে অন্ত স্থানের ক্ুত্র ক্ষুদ্র শিরা অপেক্ষা রক্তের শ্োত অধিক । 
অশ্বের যুগডলার শিরা মধ্যে এক সেকেণ্ডে ১০০ মিলিমিটার অর্থাৎ ৪ ইঞ্চি 
পরিমাণ স্থানে রক্তআ্োত বহিয়া থাকে । 

শির! মধ্যে রক্তের চাপশক্তি (1990 0165396 ) বড়ই কম ছোট শির! 
হইতে শোণিত যতই বড় শিরা মধ্যে ভ্রমণ করে ততই রক্তের চাপশক্তির হ্ম্থতা 
হইয়া থাকে । 

শিরাদিগের ম্বতঃ কুঞ্চন (90000500007080607 06 09 
৬৩1০১ )-- হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার সাহাষ্য ব্যতিরেকে শিরা সকল এমন কি পাল্সো- 
নারী শিল্প এবং ভিনাফেভাঘক প্রভৃতি বড় শিরা সকলও নাড়ীর মত নিয়মিত- 
দ্ূপে ধুক ধুক করে ( £9158:৩ £/51)171611 ) ; লুসিনক্ার দেখাইক়্াছেন 
যে, বাছুড়ের মৃত্যুর ২০ ঘন্টা পবে ফন ন্সাফুমণ্লের ক্রিয়ার ধংশ হইয়াছে, 
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তখনও সেই, বাছুড়ের পক্ষে কৃত্রিম ভাবে রক্ত সঞ্চালন করিলে তাহার শিরা 
*ধুক ধুক করিয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় রক্তের চাঁপ ০ ডিগ্রিতে আসিলে 
ধুক ধক লোপ হয়_-কিন্তু ৪* ডিগ্রী সেট্টিমিটারে আবার শিরার স্পন্দন 
হইয়া থাকে। 

শিরার স্পন্দন (৮৪7০এ$ 6৫1৪৪)__-শিরামধ্যে একত্রোতে রক্ত বহে, 
ধমনীর মত দমকে দমকে শ্রোত বহে না, বড় শিরায় ঘখন নিশ্বাস কাধ্য দ্বার! 
রক্ত টানিয়া লওয়া হয়, তখন বড় বড় শিরায় দমকে দমকে রক্তত্রোত বহিয়া 
থাকে। ট্রাইকাসপিভ কবাট বা ভাল্ভ আপন ছিত্রের মুখ বন্ধ করিতে না 
পারায় যখন শোণিত দক্ষিণ ভেন্টিংকেল হইতে দক্ষিণ অরিকেলে পশ্চাদ্ধাবিত 
হয় তখন গ্রীবা দেশের শিরা, মধ্যে স্পনন (৬০০৪৪ ১0188010) ) অতি 
উত্তম ৰপে দৃষট হইয়া থাকে। 


যাবতীয় রক্তবহা পাড়ীদিগের যু বিবরণ। 
[বিবি ক্রাতভঞে 1098 ০0চ হন 319091) ৬7০5১15, 


রক্তবহানাড়ীদিগের ছুই প্রকারে ন্নাযু লাভ হইয়া থাকে £- 

১।) রক্তবহানাড়ীসঞ্চালক স্বাযুর আকর বিন্দু যথা :__অধঃম্তিষ্ষ, মজ্জা 
ও আাযুচাপ , অর্থাৎ ভেসোমোটার সেপ্টার যথা £__ফেডুলা; কর্ড, ও গ্যাংগ্রিয়া 
€( ৬55০০৪০6০% ০০1)069, [550011%) ০০70, 58182118 )। 

-২। রক্তবহা৷ নাড়ীর সঞ্চালক স্নায়ু যথা :_(ক) রক্তবহানাড্রীর সঙ্কোচক, 
(খ) রক্তবহানাড়ীর প্রসারক, অর্থাৎ ভোসোমোটর নার্ভস্‌ যথা :--ভোসো-কন্‌- 
্বীক্টার, ও ভেসো-ডাইলেটার (৬৯১০-০১০০০ 0৪155, 1. ও. (৭) ৮৪5০-০০০- 
5010601, 09) ৬৪৭০-11801, ৃ 

ভেসোমোটর স্নায়ুর আঁধারই (৬১০-০০০৫০৮ ০0৩) মেডুলা- 
অবলংগেটা। ৯ কারণ, ইহা দেখা গিয়াছে যে, ভেকের বা খরগোসের মেডুলায় 
তাড়িত-উত্তেজনা'( 17161101160 ০৪27906) লাগাইলে তৎক্ষণাৎ রক্তবহানাড়ী 
কুষ্চিত হইয়া থাঁকে । | 


১১৮ ফিজিযোলজী | 


মেডুলাব নীচে মজ্জা (021) কাটিয়া দিলে রক্তবহানাঁড়ী প্রদ্নারিত হয়, 
কারণ, সহজাবস্থায় ধমনী গাত্রে পেশীশ্ুত্র থাকাতে উহা! সর্বদাই কুঞ্চনশীল 
থাকে মজ্জার স্নায়ু দ্বারা উহাদের পেশীস্ুত্র রক্ষিত' হয়, স্থৃতবাং মজ্জ1 ও বিবিধ 
গ্যাংগ্রিয়া কাটিয়া দিলে ধমনী শিথিল হইয়া পড়ে। 

ধমনী কুঞ্চনকারী স্নায়ু ব্যতীত উহার এমন সকল স্নায়ু আছে, যাহাদিগের 
উত্তেজনায় ধমনী গাত্র শিথিল হইয়া থাকে, যথা £- 

কর্ড'টিম্পানাই স্ায়ু- এই স্বাযু উত্তেজিত করিলে স্যাবমেগজিলারী 

্রন্থিস্থিত রক্তবহানাড়ী প্রসারিত 'হয় এব- শিশ্ন 0১০৯) প্রসতি উত্তেজন শীল 
অঙ্গে যে সকল ন্নীযু (7911 ০718671৪২) দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের উত্তে- 
জনেও ধমনী গাত্র শিথিল হইয়া রক্তপূর্ণ হইয়। থাকে । 

নার্ভাই ইরিজেপ্টিস্‌ (6৬1 ০০:1)19১) নামক শিশ্বের (2101১) সাহুর 
উত্তেজনে শিশ্সের উত্তেজক তত্তর ধমনী রক্তপূর্ণ হইয়া থাকে । 

বিবিধ চৈতন্যোত্পাদক ন্সাযুর (&%1670 ০7৪১ ) উত্তেজনেও ভেঁসো- 
মোটর সায় উত্তেজিত হইতে পারে যেমন--হঠাৎ লজ্জা পাইলে মুখ লাল হইয়া 
উঠে ইত্যাদি । 

ভেগাস্‌ ্নীযুর স্থপিরিযার লেরিপ্সিয়াল শাখায় ছুইপ্রকার ন্সাযুন্ত্র আছে, 
একের উত্তেজনে ভেসোমোটার ন্নীষুব কুঞ্চন এবং অপরের উত্তেজনে ভেসো-. 
মোটারের বিস্তারণ হইয়া থাকে । 

ধমনী মধ্যে পেশী এবং স্মিতিস্থাপক সুত্র থাকার ফল ৪_- 

১ম। শরীরের নানা স্থানে শোণিত সঞ্চালিক ও বিতরিত হয় । 

২য়। সর্বস্থানে রক্তশ্রোত সমান থাকে, এবং বৃহৎ কোটর হইতে যে রক্ত 
দমকে দ্মকে বহিগত হয় তাহাকে একসমান ভাবে প্রবাহিত করিয়) 
দেয়। | 

৩। প্রত্যেক অংশে আবশ্যক মত ও নিয়মিতরূপে রক্ত যোগাইয়া 
থাকে। 

' রক্ত জআ্রোতের প্রবাহ রক্ষা করিবার জন্য কোন্‌ শক্তির 
আবশ্যক হয় ?__ পুর্বে লিখিত হইয়াছে ফে, ধমনী আপন পেশীর সুত্র 


যবে ত৫]10 8 0৮ গাছ 8০009) ৮ ৮৭১৮০১, 


্বার। কুঞ্ধিত হওতঃ রক্তশ্নোত রক্ষা করে, কিন্তু এই রক্ত খন কেপিলারী 
* নলীর ভিতর আসিয়া পড়ে, তখন ইহাদের ছিদ্রের সব্ধীর্ণতা বশতঃ প্রকৃত রক্তে ' 

রক্তে খধণ হইস্া থাকে, এবং সমস্ত প্রবাহ শক্তির হ্বাস হইযা পড়ে। এস্থলে 
যদি কোন নৃতন শক্তির প্রকাশ ন| পাষ তাহা হইলে রক্ত সধালন ক্রিয়া! বন্ধ 
হইয়া যাইবে । এতন্নিবারণ জন্য এখানে এক সন্বন্ধ উথিত হয়, যন্বার! রক্তের 
সম্মুখ অংশের সার ভাগ ভন্ত দ্বার! গৃহীত হইয়। থাকে, এবং পশ্চাদ্র্তী রক্তের 
প্রবাহিত হইবার পথ হইয়া যায, পরে ইহ। অপহৃত সাম গ্রীকে ধাক্ক। দিতে দিতে 
ক্রমাগত চলিতে থাকে । 

এইরূপ রক্ত ক্রমাগত সঞ্চালিত ও পরিবন্ঠিত হইতে হইতে, অবশেষে 
স্বয়ং পোষণান্থুপযুক্ত হইখা৷ পড়ে, এবং ইহাতে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দূষিত পদার্থ 
সকল আসিয়া উপস্থিত হয। এই অবস্থায় ইহা ক্ষত ক্ষুদ্র শিরা মধ্যে 
প্রবেশ করে। 

এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শিরা মধ্যে ভাল্ভ থাকাতে রক্ত সঞ্চালনের বিলক্ষণ 
সুবিধা হইয়া! থাকে । ইহাদের গুমুত্র অত্যন্ত পাতলা, এবং তষ্জন্য ঈষৎ চাপে 
ইহাদের মধ্যস্থ রক্ত চালিত হয়। পেশী ও ত্বকের ব্যবধানে ইহার! অবস্থিতি 
করে, একারণ আন্দের সধশলনে পেশী সকল সহজেই তাহাদের উপর চাপিয়া 
থাকে ।, এই চাপনে শিরা মধ্যস্থিত রক্ত অনায়াসে উপর ও নিক্নদিকে বহিতে 

* পারিত, কিন্তু তাহ। ন। হইমা! হৃংপিগডাভিমুখেই বহিয়া যায়, যেহেতু এ দিকেই 

শিরার ভাল্ভ বা কবাটের মুখ মুক্ত থাকে, এবং রক্ত বিপরীত দিকে বহিতে 
গেলে তাহার পথবন্ধ করিয়া দেয় । 
* শিরা সমূহে অল্প পেশীস্থত্র থাকাতেও রক্ত সঞ্চালনের সহায়ত! করে। 
কেপিলারী নলী সমুহের ভিতর হইতে শিরায় রক্ত উপনীত হইলে তাহার 
প্রবাহের আর বড় বিদ্ব থাকে না; এস্থলে ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, শারীরিক 
অঙ্গ প্রত্যন্দের কতকগুলি শিরায় আচ্ছাদ বা ভাল্ভ নাই, এমন কি 
ভিনাকেভাদ্বয়েও ভাহা নাই । 

শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারাও রক্তসঞ্চুলনের সহায়তা হয়, অর্থাৎ নিশ্বাস ত্যাগ প্রণালী 
দ্বার! ধমনী এরং কিয়ৎ পরিমাণে শিরা মধ্যস্থিত শোণিতের বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে, কিন্তু বঘন প্রভৃতি ক্রিমায়, ক্রমাগত সজোরে নিশ্বাস বাহির হইলে শির! 


১২৩ ফিজিয়োলজী 1 


স্থিত রক্তত্রোত বন্ধ হইয়া! যায়, একারণ মস্তক ও গ্রীৰা প্রদেশের শিরা সকল 
" স্ফীত হয় ও বদনমণ্ডল নীল বর্ণ ধারণ করিয়া থাকে । আবার, নিশ্বাস গ্রহণ 

প্রণালী দ্বার! কেবল শিরাস্থিত রক্তের প্রবাহ বুদ্ধি পাইয়া থাকে। 

অতএব রক্ত সঞ্চীলনের জন্য যে সকল প্রধান শক্তির প্রয়োজন পূর্বে 
লিখিত হইল তাহার সার সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে £ 

১ম। হৃংপিও এবং ধমনীর কাধ্য ক্ষমতা । 

২য়। কেপিলারী নলীসমূহের শক্তি। 

৩়। শিবাসমূহের পেশীর কুঞ্চন ও তাহাদের ভাল্ভের সহায়তা | 

৪র্ঘ। শ্বাস ক্রিয়ার কর্তৃত্ব । 

ধমনী, কৈশিকানলী ও শিরার বর্ণনা সমাপ্ত হইল, এক্ষণে প্রতোকের দ্বারা 
রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ীর কি কি স্থবিধা হইয়া থাকে তাহা দেখা যাউক। 


রক্ঞ্জালন প্রত্রি)ার উপর বিষক্রিয়ার বিবরণ । 
50710 ০0ছ 70150 ০ 011২001৮710, 


১। নাইকোটিন্‌, কুরারী, এবং কোনারা €( 1০০0077, 00171) 8170 
০9018 ) এই কয়েকটি পদার্থ সেবন করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ করে। 
ইন্হিবিটারী বা গ্যাংগ্লিয়া (01010701075 8৪818) ও ভেগাস (৬৪৪০৪) 
স্নায়ুর সন্ধিস্থান সমূহ অবসাঁদন হইয়া থাকে স্ৃতরাং এরূপ অবস্থায় ভেগাস 
আয়ু উত্তেজিত করিলেও আর তাহ হৃৎপিণ্ডের দ্রতক্রিয়াকে সাম্য করিতে পারে 
না। এবপ অবস্থায় সাইনাস্-ভিনোসাস্‌ উত্তেজিত করিতে পারিলে হৃৎপিণ্ডের 
'অতিরিক্ত ক্রিয়ার দমন হইয়া থাকে । যাবতীয় স্বাযুমণ্ডলের অবসাদক ওধধগুলি 
ভেগাস স্বাযুর ক্রিয়াকে দমন করিতে পারে বলিয়া অস্ত্রচিকিৎসার কালে বেদন। 
ও যন্ত্রণায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া রোধ হইতে পায়'ন1। 

২। মাস্কেরিন এবং জেবোরাণ্ডি (7)05021008 2170 1878001 ) হৃৎ- 
পিগ্ডের স্বায়ুদিগকেই উত্তেজিত করে (56107012655 0035 ৩1019 17071010 
81081508) এমতে উহাদের দ্বারা হৃৎপিণ্ডের রক্তপূর্ণাবস্থায় (10185019 ) 

«কাধ্য স্থগিত হয় । এট্রোপিয়ার কার্য উহাদের বিপরীত। 


৮০00 ০8৪15015088 ০৮ 01820018110, ১২১ 





৩। কেলেবারবিন্‌ (091১৪৮৮০৪০) উন্ধপে স্বৎপিপ্ডের আমূক্িগকে উত্রে- 
জিত করে, কিন্ত ই! ঘংপিত্ডের রকরপূর্াবসথায উহার জিয়া রোধ করে না। 
০৪1 এট্রোপিক়, হাকোসাক্েমারিন্‌ ড্যাট্রাক্সিন্‌ (0০01৭, চ998০/8- 
10015, 0৪ ১আ10৫$ ১ষ্রৎপিগন্থিত শাছুনিগকে একেবারে অবসাদন করি! 
থাকে । এন্সপ অবস্থায় ভেগাস ও সাইনাস.ডিনোসাসেব উত্তেজনায় কিছুই 
উপকার হয় না। 

৫) তিরেটিয়া, ডিজিটেলজিন্‌ ডেলফিনিয়! এবং আ্যান্টিয়ার প্রভৃতি পদার্থ 
€(ডিপা071৭) 01215] 10001015800 87671) এরূপ ভাবে হৃৎপিগ্ডেব 
পেশীর কুঞ্চন রূরে যে, সেই কুঞ্ণনাবস্থারই (5৮৪.০15) হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার 
রোধ হইয়। খাকেণ 


রক্তের যোগান প্রণালী (70150108500, 91 0১৩ 019০৭)-- 
জীবদ্দশায় ও বিশ্রামাবস্থায় সমস্ত রক্তবহানাড়ীর রক্তকে ৪ প্রধান ভাগে বিভক্ত 


করিতে পারা, ধায় যথা ১ম ভাগ পেশীতে, ২য় ভাগ যন্ধতে, ওয় ভাগ 
হৃংপিওড ও রক্তবহানাক্ষীতে এবং ৪র্ঘ ভাগ সব্শিষ্ট যন্ত্রসমূহে যোগাইয়৷ থাকে, 
কিন্তু শান্ীবিক যন্ত্রসমূহ কার্ধ্য করিতে আরম্ভ করিলে (1086108 09100010181 
৪০01) গ্রতোক স্থানেই রক্তের আধিক্য হইয়। থাকে । এমন কি বিশ্রামা- 
বস্থা অপেক্ষ! কার্যাকালে শতকরা? ৪ ভাগ রত্ত বেশী হইল! থাকে । অন্থস্থান 
হইতে রক্ত, যোগাইয়া থাকে, যেমন পরিশ্রম কালে পেশীতে রক্তাধিক্য হয় কিন্তু 
মস্তিষ্কে ও পরিপাক হস্তে শোণিতের হ্রাস হয়, সুতরাং আহারের অব্যবহিত পরে 
অত্যন্ত শারীপ্রিক বা মানসিক পরিশ্রীম কর অবিধেয় |. 
রক্তত্রাব জনিত মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার উপায় 0০ 

চ৮০1৬০প৫ 0৮019590602 5 06860 টি: 0165017£ )- যাবতীয় 
রক্তবহান্ধ়্ী পরম্পর সংযুক্ত, হথতরাং কোন একটা ধমনী, কৈশিকা বা শিরা 
কাটিয়া দিলে ঞ্মাগত রক্ততাব হইয়া মৃত্যু চইবার সম্ভাবনা, কিন্তু আমরা 
দেখিতে পাই ধেকান স্থান পরিস্কাররণপে কাটিয়া. কিম্বা ধেঁতলাইয়। অথব!' 
বিদ্ধ হইয়া অনেক রক্তপাত হইলেও সহজে মানুষ মরে না, কারণ বিবিধ স্বাভা- 
ধিক উপায়ে সেই রক্ততাধ বন্ধ হা থাকে। 

রক্তবহানাড়ী দিক হইলেই উহার ব্যাবসা (0০905) কু হয় ও 
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. পশ্চার্দিক গুটাইয়! যায় (০০010505204 | 78985065), রক্ত জমাট বাধে, 
এবং হৃংপিপ্ডের ক্রিয়ার হ্রাস হয়। এই ত্রিবিধ উপায় একত্রিত হইয়া রঞ্তজ্রাব 
বন্ধ করিয়! থাকে । ধমনীর গোলাকার পেশী কুঞ্চিত হটক্ব। ধমনীকে 'কুঞ্চির 
করে, লব্বপেশী স্তর ও স্থিতিস্থাপক স্ুত্রগুলি কুঞ্চিত হইয়া ধর্মনীকে পশ্চান্দিকে 
গুটাইরা € চ২৩০৪০০ ) দেয়,. টিউনিক! ইন্টিমা (007108. 10005 ) পশ্চা. 
দিকে গুটাইয়। বিশেষরূপে ধমনীর মুখ বন্ধ করে, ক্ষত বা আহত স্থান হইতে . 
বিভক্ত রক্তবহানাড়ী গুটাইয়। সংযোগতত্তর (€ 0091760619৩ 05586) সহিত 
সংলগ্ন হইলেই রক্তচাপ (01০£) প্রস্বত হইরা রক্তআঁব বন্ধ করে। পরিশেষে 
বেদনায়, ভয়ে, এবং এমন কি রক্তস্রাব দৃষ্টিদাত্রও কোন কোন. ব্যক্তির হৃৎ- 
পিগ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ € ঢা7100)555: 06 0) 16810580010) ) হইয়া পড়ে 
এমতে সন্ত ধমনীমগ্ডলীতে রক্তশ্োত কম হইয়! উহাদ্িগের কুঞ্চন কার্ধ্যের ও 
রক্তচাপ প্রস্তুত হইবার ন্থুবিধা হইয়া থাকে । ট্ররূপ হইলে সেই রোগীর বা 
ব্যক্তির সমস্ত শরীর বিবর্ণ হইয়। পড়ে । 

ভাল্ দ্বার শিরার রক্ত বন্ধ হইরা থাকে । মোচ়ানি অথবা! কত্ত কষুত 
রক্তবহানাড়ী ফাঁটিয়া গিয়া ত্বকের নিয়ে (501১0186903) রক্তত্রাব হইলে 
মেই চোয়ান রক্তের ও রক্তবহানাঁড়ীর চাপে এবং কখন বা স্থানিক তত্তর চাপে 
রক্তআাব বন্ধ হইয়া যায়। এতত্যতীত, বিবিধ বাহক উপারে রক্তআাব বন্ধ 
হইতে পারে যথা :__-অঙ্গ উত্তোলন করিয়! রাখা, বিভক্ত ধমনী চাপিয়া ধরা, 
বন্ধনী প্রয়োগ করা, সঙ্কোচক বা ধারক ওঁষধ গ্রায়োগ বা সেবন করা যথা_- 
শৈত্য, উত্তাপ, লৌহঘটিত আরোক, আর্গট উত্যাদি ; আবার টার্টার-এমেটিক 
| প্রভৃতি প্রয়োগ জনিত স্থৃতরাং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার অবসন্নত1 হেতু রক্তশোত বন্ধ 
হইয়া থাকে (001,178, 061০9101105. 91110), 21০9৮ ৪0 0০ ৪৩- 


রা শি ভি শো শে ত 
[01015015000 06101560165) 11156 69/057-20090105 10৪1 005 80000 


06 03510521801 
একের রক্ত অন্ভের শরীরে, জবর প্রণালী (01805- 


(9০0 ০1 81০০৫ )__দেহ হইতে অনেক পরিমাণে রক্ত নষ্ট হইলে হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়। অত্যন্ত দ্রুত ও ক্ষীণ হয়। রক্তের চাপ-শক্তির হাস হয় (01001000100 
011০9ণ 0£653915 ) বণিয় হৃৎপিণ্ডের করিনা! ত্রুত হয় অর্থাৎ হৃৎপিণ্ড ঘন 
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ধনম্পন্দিত হইতে ' থাকে, এবং আ্াধুমণ্ডলে ও মাংসপেশীতে রক্তারতা হেতু 

"সেই ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া থাকে। শরীর হইতে অত্যন্ত শোপিঙপাত হইলে 
আক্ষেপ বা খেঁচুনি, (0০7৮915107) উপস্থিত হয়? এরূপ আক্ষেপ মৃত্যুর পূর্য্ব- 
লক্ষণ হইয়া পড়ে সুতরাং রন্ধপ অবস্থায় স্বস্থ দেহের রক্ত লইয়া পিচকারী দ্বার! 
আঁক্ষিগড দেহে প্রবেশ করাইতে পারিলে (8050507 ০6 ৮1০০৫ ) রোগীর 
প্রাণ রক্ষা কর! যাইতে পারে। পিচকারীর জন্ত একজাতীয় জীবের রক্ত সংগ্রহ 
চাই, নিশ্ললিখিত গ্রণালীতে একের রক্ত অন্যের দেহে প্রবেশ করান যাইতে 
পারে যথা সুস্থ দেহ হইতে ১০ ওন্স পর্যাস্ত রক্ত বাহির করা যাইতে পারে, 
সেই রক্ত হইতে ফাইব্রিণ বাহির করিয়া লইয়া অল্প গরম করিতে হয়, পরে 
রোগীর একুটা শিরা চিরিয়া তন্মধ্যে এরূপ সাবধানে পিচকারী করিতে হয় ফেন 
এক বিন্দু বায়ু প্রবেশ করিতে ন! পারে, জল দ্বার! কৃত্রিম সিরাম.নিশ্শীণ করির! 
ও তাহাতে অল্প লবণ সংযোগ করিয়া ক্রোনেকার সাহেব অনেক রক্তশ্রাবী কুকু- 
রের ও ভেকের প্রাপ রক্ষা করিরাছেন। ভেকের জন্য কেবল স্বাভাবিক লবণ 
দ্রাবই (5৭111) ৪০100102) যথেষ্ট হয়। 

শরীরের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে রক্ত নঞ্চালনের জন বিশেষ 

বিশেষ কৌশল বর্ণন। (5০০91121105 07 07৩ 01708180101) 15 
01051010 18010105 ) £-- 

১1 ফুসফুন (70179 10025 ) £ নিশ্বাসে [05017850107 ) বঙ্গ গহ্ঘর 
হ্বংপিণ্ড ও এই প্রদেশের যাবতীয় বড় ঝড় রক্তবহানাড়ীর মধ্যে রক্তের চাপ- 
শক্তির হাস হয়, স্থৃতরাং শোণিত সহজে ' ইহা ভিনাকেভা, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
ও বৃহৎ কোটরে সঞ্চালিত হইয়া! থাকে । কিন্তু নিশ্বাস বার! বাম, বৃহৎ কোটর 
হইতে শোণিত এয়োট য় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে না। এয়োট? অপেক্ষ। ভিনা- 
কেভার গাত্র প্রসারণশীল € 75657916) ) সুতরাং মিশ্বাসে শিরার রক্তক্োত 
গতির সহায়ত! হইয়। থাকে । প্রশ্বাসে (1580174709 ) রিপরীত ক্রিয়! 

। প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ্রশ্থাসে শিরা ও ধমনীতে রক্তের চাগশক্তি বৃদ্ধি পায়, বক্ষ 
গহবরস্থিত বড় বড় রক্রবহানাড়ীর আয়তন ক্ষুপ্্র হয় এমতে ধামনিক রক্তঝোত 
গতির সহায়তা হইয়া থাকে ও শিরার রক্তজোত মন্ীতুত হইয়া পড়ে এবং হত 
পিণডে কম রঞ্ত আলিয়। উপস্থিত হয়। 


2২৪ ফিজিয়োলজী 


২ অন্কিক্ক (7076 ৮50) ছুই ইন্টারগ্তাল কেরোটিভ' এবং ছুই ভাটে- 
:ক্রাল্‌ এই ঘটা ধমনী ছার মস্তিষ্কে রক্তপঞ্চালন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়? উহার! পর- 
স্পর শাখা প্রশাখায়ি এমনি সংযুক্ত যে কোন গ্র্টী ধমনীকে বন্ধন করিলেও 
রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার সুতরাং সেই ধমনীর পোষনোপযুক্ত স্থানের পোষনের জন্তা 
কোন বিদ্ব ঘটে না) মস্তিষ্কে কেপিগারীগুলি অতি লুক হুঙ্ষ, ইহণাদিগের 
ভিতর অধিক পি বল সঞ্চিত তইয়া থাকে এমন কি রক্তত্াব জনিত শরী- 
রের অন্যস্থান রক্তশৃন্য হইলেও মণ্তিক্ষে অনেক পবিমাণে রক্ত থাকে । 

৩।. বত (79 17০97)_-ঘকতে রক্তদঞ্চালন ক্রিয়ার বিশেষ কথা এই 
যে, হিপটিক ধমনীর দ্রাবা প্রধানতঃ ইহার রক্তসঞ্চালন কার্যা সম্পন্ন হয় না, 
ভিমাপোর্ট নামে এক বৃহৎ শিরার দ্বারা ইভার, পোষণ হইয়া থাকে। ভিন- 
পো দ্বারা ভক্ষাত্রব্যের সাবাংশ রক্তরূপে চালিত হইয়া ষরুতে গ্রবেশ করে । 
ভিনাপোর্ট”যকৃতের অংশে অসংখ্য কেপিলারী নলীতে বিভক্ত হয় সেই কেপি-, 
লারীগুলি হিপাটিক ধমনীর্র কেপিলারী গুপির সহিত মিলিত হইয়া থাকে। 
পোর্টাল কেপিলাঁরী হইতে হিপাটিক শিরা, (176156০ ৮90 ) উৎপন্ন হয়, 
এবং এই হিপাটিক শিরা দ্বারা যকতের দুষিত শোণিত ঈন্‌ফিরিক্লার' তিনাকৈভায় 
€10701101 95178035 ) উপনীত হইয়! থাকে 1 গ্যান্রীক, স্পীনিক্‌ ও মেসে- 
শ্টিক্‌ প্রতৃতি শিরা দ্বার পোর্টাল শির নির্মিত হইয়! থাকে । এ সকল- শির! 
একবার অস্ত্রে ও শ্লীহায় কেপিলারী নির্মাণ করিয়া তৎপরে আবার পোর্টাল ' 
শির! দ্বার! যরুতে কেপিলানী নির্মাণ করে ন্থৃতরাং যরুত মধ্যে ধীরে সক্তসঞ্চালন 
ক্রিয়া সম্পাদিত হুইয়৷ থাকে । যঞ্কতের রক্তবহানাভীতে ( বিশেষ পোর্টাল 
শিরাতে ) যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাহাতে ভক্ষ্যদ্রব্যের অনেক সার পদার্থ থাকে, 
সেই.লার পদার্থ বার! যকতের অনেক ক্রিয়! সম্পাদিত হইয়া থাকে। 

.. ৪1 উত্তে্রনশীল তত্ত (015০01 £135469)-_-এই সকল তন্ততে অনেক 
পরিমাণে রক্ত ধরে, সুতরাং রক্তপূর্ণ হইলে ইহাদের আয়তন অত্যান্ত বৃদ্ধি হয়া 
থ্বকে। ..ঁ সকল তন্তর ধমনীর পেশী-সথত্র অতান্ত্ শিথিল এবং উহাদের কেত্তার ূ 

'লাস্‌, (0898170০88 5100855 ) .অংশের গৃহ্বরগুলি. বিস্তারণশাল, তজ্জন্ত 
উহার রক্পূর্ণ হইলে উহাদের আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়া থাকে 1 
রক্ত, রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া, এবং হঃপিক্দের কার্য] :বিবরণ “যাহা, সংক্ষেপে 
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বর্ধিত হইল তাহাতে 'এট দৃষ্ট হইতেছে যে, কেবল শরীর তব্ববিংদ্বিগের এ সকল 
জ্ঞান লাভ কর! কর্তব্য তাহ! নহে, কিন্তু চিকিৎসককে চিকিৎসা করিবার জন্ত 
এই,সকল স্মরণ রাখা অতীব, কর্ডবা। কারণ, তাহা হইলে তিনি হৃৎপিণ্ডের 
সর্বপ্রকার অবস্থ! নিমেষের মধ্যে জানিতে পারেন । যদি হৃৎপিণ্ডের শ্বীভীবিক 
শব্দদ্বয়ের কোন পরিবর্তন ঘটে, তাহ হইলে তিনি উপরোক্ত জ্ঞান দ্বারা তাহার 
কোন্‌ স্থান নষ্ট ব1 ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে অক্রেশে জানিতে পারেন, এবং প্রত্যেক 
শব্দের কারণ পূর্বে জ্ঞাত থাকিয়া তিনি উপযুক্ত ওষধ ব্যবস্থা করতঃ উহার 
সংস্কার করিতে পারেন। দৈববশতঃ আরোগ্য লাভ ব্যতিরেকে, কোন চিকিৎ- 
সক শারীরবিধানে অনভিজ্ঞ থাকিয়া হৃৎপিণ্ডের রোগ মুক্ত করিতে সক্ষম 
হয়েন না। 

কোন্‌ ব্যক্তি সর্বাগ্রে এই রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া আবিফার করিয়াছেন ভাহা 
নিশ্চয়রূপে বলা বড়ই কঠিন ব্যাপার। স্মুবিখ্যাত হারভী সম্পূর্নদপে এই 
প্রক্রিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন বিয়া! যে পরিমাণে স্বখ্যাতি লাভ করিয়াছেন; 
বোধ হয় তাহার একাকী এত পাওয়া,উরচিত ছিল না, যদিও তাহার পূর্বে এই 
্রক্তিয়া প্রমাণীরুত হয় নাই তথাপি তিনিও"ইহার সমুদ্বায় তত্ব প্রথমে প্রকাশ 
করিতে পারেন নাই। 

গ্যালেন্‌ প্রথমে সিদ্ধান্ত করেন যে ধমনীর ভিতর বায়ু প্রবাহিত না হয 
শোণিত প্রবাহিত হইয়! থাকে। তৎপরে ভেসেলিয়াস্‌ ষোড়শ শতাব্দীর মধা- 

কালে প্রচার করেন যে. দক্ষিণ ও বামদিকের হৃৎপিণ্ডের সাক্ষাৎসম্বন্ধে রক্ত 

চলাচলের কোন পথ নাই। তিনি একজন অত্যন্ত উৎসাহী ও চিন্তাশীল 
বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তাহার কালে কুসংস্কারের অতিশয় প্রাহুর্ভাব ছিল। 
তিনি একদা এক মহাত্মাকে মৃত মনে করিয়া তাহার দেহে পরীক্ষা করিতে গিয়া- 
ছিলেন এবং বক্ষো প্রাচীর বিভক্ত করিয়া দেখেন যে তখনও সেই.ব্যক্তির হৃৎপিও 
স্পন্দিত হইতেছে, এই ব্যাপার নগরে রাষ্ট্র হওয়ায়,তীহাকে দপ্তাজ্ঞা গ্রহণ পূর্বক 
অপমানের সহিত কিছুকালের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে ,হ্ইয়াছিল। তৎপরে' 
সারভিটার প্রচার করেন যে,- শৌঁণিউ হংপিও হইতে ফুসফুসে গদন করিয়া: 
আবার তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিতেছে। : করেক বস্র পরে সিসালপিনাস্‌ 
দেখান যে শিরাসমূহ কর্তৃক-হ্বংপিণ্ডে রক্ত আনীত হয়, এবং ভাহ। ধনীর ভিতর 
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দিয়া অঙ্গ গ্রত্য্গে প্রবাহিত হয়। এক্ন্ত তিনি এই প্রক্রিয়াকে রক্ত সঞ্চালন 
নাম দিয়াছেন। তৎপরে ১৫৭৪ থ্রীঃ অব্ধে হারভীর শিক্ষক ফেব্রিকাস্‌ শিরা 
মধে/ ভাল্ত দেখিতে পান। ূ 

অবশেষে ১৬১৯ খ্রীঃ অব হারভী পুনর্ধার নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রমাণ 
গার! প্রচার কয়েন :-_ | 

'ঠম।  ধমনীর দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গে শোণিত প্রবাহিত হয়। 

২য়। ছুই পার্থর হৃৎপিণ্ডের সহিত কোন সংযোগ নাই। 

ওয় । শোণিত হৃৎপিগু হইতে ফুসফুসে গমন করে, আবার তথা হইতে 
প্রত্যাবর্তন করিয় হৃৎপিণ্ডে উপনীত হয়। 

গর্থ। ভক্ষাদ্রব্যের সারাংশ শিরাধারা হ্ৃংপিণ্ডে আনীত হইয়া, থাকে । 

৫ম। এই প্রক্রিয়ার নাম রক্তসধশলন। 

এই গ্রক্রিয়! সম্বন্ধে ধত বিষয় অনিশ্চিত ছিল প্রায় সমুদায়ই তিনি পরিষ্কার 
করিয়াছেন, তজ্জন্ট ঘথেষ্ট পরিমাণে তীহারই খ্যাতি লাভ করিবার 
কখা। | দ ও 

কিন্তু কি প্রকারে ধমনী হইতৈ শোণিত শিরা মধ্যে গমন করে, 'সে বিষয়ে 
তাহার অনেক সন্দেহ ছিল, অবশেষে ১৬৬১ শ্রীঃ অন্দে মেলফিজাই অণুবীক্ষণ 
ধর খায় কেপিলারী নলীর আবিষ্কার করেন, এমতে রক্ত সথশালন তত্ব সম্পূর্ণরূপে 
পরিষ্কৃত হইয়াছে, এবং সেই অবধি অণুবীক্ষণ দার! শারীর (বিধানের অনেক 
উন্নতি হইয়াছে।  ' | 
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বিস্তৃতি (075:756০9 ) শরীরের যে ষে প্রদেশে রক্তবহানাড়ী 
দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সেই প্রদেশে লিম্ফাটিক্‌ নামে এক শ্রেণীর নলী দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। ইহারা রক্ের অতিরিক্ত ও অনাবশ্তক প্লাজমা পুনর্বার রক্ত- 
বহানাড়ীর মধ্য লইয়া যায়। অর্থাৎ পূর্বে লিখিত হইয়াছে যে, কৈপিকা বা 
কেপিলারী নলীর ভিতব দিয়! প্লাজ আ নামক রক্-রস চোয়াইয়া কেপিলারী 
নলীর চতুর্দিকস্থ তন্ত বাঁ বিধানোপাদানের (77858৩ ) পোষণ প্রক্রিয়া নির্বাহ 
করে। তন্ত'মধ্যে অতিরিক্ত পরিমাণে প্লাজ মা বা রন্ত-রস সঞ্চিত হইলে এবং 
তাহ! পোষণের জন্য অনাবশ্তক. হইলে লিম্ফাটিক্‌ নলীগুলি সেই. অতিরিক্ত 
্ুতরাং,অনাবশ্ক প্লাজ মা বা রক্তের জলীয়াংশকে পুনর্ব্বার রক্তবহানাড়ীর 
ভিতর লইয়া গিয়। থাকে । অন্নবহানলীর (201005) 1 ০5871) শ্লৈষ্মিক 
বিল্লী ( [০০০৪ 76100780৩ ) হইতে যে সকল লিম্ফাটিক ন্গী উখিত হয়, 
উহ্ার্দিগকে ল্যাকৃটিয়েল নলী বা লোসিকা (1,০৮৪) 558] ) ক্‌হে। 
এই ল্যাকৃটিয়েল্‌ নলীগুলি পরিপাক ক্রিয়ার কতক সারাংশ মেসেণ্টেরিক 
(0406550-65716 81039) গ্রাগ্ডস্‌ বা অন্ত্রস্বন্ধীয় গ্রস্থি সমুহের ভিতর 
দিয়া রক্তবহানাভ়ীর্‌ মধ্যে লইয়া গ্রিয়া থাকে; সুতরাং ,ল্যাক্টিাল নাড়ী' ব! 
লোসিকাগুলি পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ কার্যে নিযুক্ত থাকে। ল্যাক্টিকাল 
নলীর বিশেষ বিবরণ পারপাক রিয়ার আলোচনাকালে পুনর্ধার লিখিত 
হইবে। 

শারীরিক তন্ত মধ্যে নান। রূপে *কেশের মত ক্ষুদ্র ক্ষুন্র, লিস্ফাটিক' নলী 
উথিত হইয়া থাকে ) উহার! পরম্পরে সংযুক্ত হইয়৷ বড় বড় লিম্কাটিক নলী 
প্স্তত করেঞ্জ ইহার! আবার অবশেষে বাম ও দক্ষিণ দিকের থোরাসিক্‌ 
ডাক্ট (710915016 4০৮ ) নামক, বৃহৎ নলীর ভিতরে আপনাপন পৃদার্থ ঢালিয় 
দেয়; থোরাসিক্‌ ভাট অবশেষে স্তাব ক্ে(তয়ান্‌ শিরার ভিতরে আপন অত্যত্ত- 
রস্থ পদার্থ লইয়! গিয়! থাকে । 


১২৮ ফিজিয়োলজী । 


| উৎপত্তি প্রণালী € 81০৫০ ০৫ ০7870)-_নিয়লিখিত কয়েকটি স্থান 
হইতে লিম্কাটিক দলী উদিত ইইয়! থাকে £-_ | 
১। শারীরিক প্রার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব তত্ত ও যন্ত্রহইতে ইহারা অতি 
বুস্ জালের আকারে উৎপন্ন হইয়া থাকে (10016056501 1086-৮/০৮15 2 
৩8010121165 ) 7 ত্বক্‌, পাকাশয় ও শ্লৈশ্মিক বিল্লীর নীচে এরূপ জালবৎ গঠন 
ষ্ঠ হয়; ভিলাই নামক অস্ত্রের কোমল ও উচ্চ উচ্চ শ্রিখর প্রদেশেও প্ররূপ 
জালবৎ গঠন অবস্থিতি করিয়। থাকে । 
২। সংযোগ তত্র মধ্যবর্তী স্থানে অথবা উহার মুখ হইতে উঠিরা থাকে 
(10715011180 01 01510 00. ০0010190055 6155806 )1 
৩। লিক্স্থান বা গহবব (7,101 80৪০6$ ০৮ ০৪1৮5) হইতে 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । ত্বক্‌ ও শ্লৈম্মিক বিল্লীর নীচে, ভাক়্াফ্রাম নামক বক্ষ ও 
উদর গহ্বরের ব্যবচ্ছেদক পেশী, ফুসফুল ও যক্কৃতে প্র্ূপ লিম্ফ গহবব দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । সিরাস্‌ গহবর যখ] গ্লুরা) পেরিকার্ডিয়াম্‌ ও পেরিটোনিয়াম্‌ গহ্বর, 
সাইনোতিয়াল্‌ গহ্বর, শ্তাব.ডিউর্যাল্‌ ও, ডাব এরাকেনয়েড, গহ্বরগুলি উক্ত 
লিম্ষ গহবরের আক্কৃতির সমতুল্য কিন্তু ইহারা লিম্ফগহবরের অপেক্ষা বৃহৎ। 
লিম্ফাটিক নলী অতি ক্ষুদ্র ছি্র দ্বারা উক্ত লিম্ফ গহ্বরের সহিত “যোগ রাখিয়া 
থাকে । & ছিদ্রের মুখে বু কোণবিশিষ্ট কোষ থাকে এবং ছিত্র দিয়া লিম্ফ- 
গহ্বরের তরল বা কঠিন পদার্থ লিক্ফাঁটিক নলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে।' 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লিক্ষ'টিক্‌ কেপিলা'রীদিগের গঠন (1-/18875 
০87111165 )-ইহারা রক্ত'বহানাড়ীদিগের . কেপিলারী অপেক্ষা বড় বড়, 
ইহাদের গাত্ কেবল চ্যাপ টা নিউক্লিয়েটেড. এপিথিলিয়াম্‌ ছারা নির্টিতি "হয়, . 
ইহার! বক্রগতিতে চলিয়া থাকে, ইহারা কথন কখন এক একটি ক্ষুত্র ধমনীকে 
সর্তৌভাবে বেষ্টন করে তখন সেই ধমনীর চতুর্দিকন্থ স্থানকে . সেি্যাস্‌- 
কলার 'লিচ্ষ স্থান (09775830012 15011) 5০৪৫৩ ) কহে। 
২ বড় বড় লিক্ষাটিক্‌ কেপিলারী নলীদিগের গঠন ফ্-১০১০৮৭- 
ঢ৫ ম৩550২৪)- ইতাদের আকার শিরাদিগের 'মত, ইহাঁদিগের' মধ্যে উক্ত 
শুর কষ বলপ্কাচিক কেপিলারী শুলি আপন আপন অভান্তরস্থ পদ্বার্ঘ- ঢালিয়া 
খাকে। শিরার্িগৈর মত ইহাদিগের। 'ভিতরেও: ভাল্ত' বা কবাট দ্ষ্ট হয়? 
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ইহার্দিগের ভ্যন্তর গীত্রে ল্বাক্কতি অথচ চ্যাপ্টা নিউক্লিক্েটেড, অপিখিলি- 
স্নেল ফোধ নির্পিত এক প্রকার পর্দা অবস্থিতি করিয়া থাকে।  ইহারাও 
ক্রগৃতিতে ভ্রমণ করে; এপিধিলিয়াল্‌ আবরণের সহিত পাঁতলা ্বতিস্থাপক 
আবরণও দৃষ্ট হয়। মধ্যের আবরণ কেবল পেশী তত্বতে নির্শিতি এবং র্ক- 
বাহিরের আবরণে সংঘোগ ও পেশী তন্ত দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
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শরীরের যাবতীর লিক্ফাটিক্‌ নলী প্রধানতঃ বাম থোরাসিক..ডাক্টের ভিতর 
অপনাপন অত্যন্তরস্থ পদার্থ ঢালিয় দিয়! খাকে; কেরল মৃস্তকের ক্ষিগ, 
দিকের, দক্ষিণ বক্ষের, দক্ষিণ হত্তের ও দক্ষিণ *্ৎপিণ্ডের লিক্ষাটির্‌, ন্লীগ্জলি 
দক্ষিণ দিকের ক্ষুদ্র খোরাসিক্‌ ডানে সংযুক্ত হইয়া থাক্ষে।, খোরামিক্‌ ডাক্ট 
দ্বিতীয় লান্খার ভার্টেব্রার পশ্চ।ৎ হইতে উৎপন্ন হয় ও এই স্থানে রিস্থৃত -চইয়! 
একটি গহ্বর নির্মাণ করে) প্রা গহ্ববকে রিসেপটিকিউলাম্‌ কাইলী 
(16০62০01000 01511) কছে। থোরাসিক্‌ ডাক্ট গ্রীবা দেশে সাব ক্লেভিয়ান্‌ 
ও যুগ্ুলার শিরা দ্দিগের সন্ধিস্থলে যোগ রাখিয়া থাকে। 
লিক্ষাটিক্‌ নলীদিগের ক্রিয়া ( £97০০79 )_-কেপিলারী নলী 
হইতে, রক্রের জলীয়াংশ চোয়াইলে চতুর্দিকস্থ তন্তর পোষণ প্রক্রিয়া সম্পাদিত 
হয়; কোন কারণে সেই রক্ত-রস. অধিক পরিমাণে চোয়াইয়! তর্ত' মধ্যে সঞ্চিত 
হইলে লিন্ফাঁটিক নলীর ভিতর প্রবিষ্ট হয় এবং তথ! হইতে লিন্ফ নামের গ্রস্থির 
ভিতর দিয়। থোরা সিক্‌ ডাক্টে এবং তথা হইতে আবার শিরার রক্তআোতে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । কেপিলারী নলী হইতে যে অতিরিক্ত রস বাহির হয় 
তাহা সংযোগ তস্তর মধাবর্তী গহ্বর সমূহে সঞ্চিত হয়; এই +হ্বরগুলি ছইতে 
লিন্ফাটিক্‌ নলী সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে । লিক্কাটিক্‌ নলী মঞ্চে যে রক্ত-রস 
থাকে তাহাকে লিক্ফ বলা যায়; ক্ষুদ্র অন্ত্রের (37211 1765901) ) ভিলাই 
নামক (51111) উচ্চ স্থান হইতে যে সকল লিশ্ফা্িক্‌ উখিত হয় তাহাদিগকে 
ল্যাক্টিযাল (1,৭05৪] ) নলী বলে। ল্যাক্টিয়াল নলীপিগের মধ্যে যে রস থাকে 
তাহাকে কাইল (011৩ ) বলা ষায়। পরিপাক ক্রিয়ার কালে প্যাক্টিয়াল ম্সী 
অন্তর হইতে প্রধানতঃ চর্বিজাতীয় পদার্থ এবং অল্প পরিমাণে আাগুলাল গ্রভৃতি 
অন্ত অস্ত তরল পদার্থ পোষণ করিয়া থাকে । ভক্ষাপ্রবোর পরিপাক কালে 
ভিলাইদিগ্রের স্তস্তাকার এপিথিলিক্া'ম্‌ চর্বিবিদ্দুতে পুর্ণ থাকে, এই' চর্বিবিদ্দু * 
এপিথিলিয়াম্‌ হইতে রেটিফরম্‌ তন্ততে গমন করে এবং তথা হইতে ভিলাইয়ের 
ভিতর দিয়! ল্যাকৃটিয়াল নলীর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে ।, 
_ লিক্ (17029 )-ইহাকে লাল রক্তকণ। ব্লহিত রক্ত বল! বার, অর্থাৎ 
ইছাতে রক্তের যাবতীয় রাসায়নিক পদার্থ টয় 'কেবল, উহাতে, ল্যল' রক্তকণ। 
/থাকে না'। ইহা পীতবর্ণের ও ক্ষারসংযু্ত তরল: পদার্থ; ইহার আপেক্ষিক 








7.6 557109, ১৩১ 


ভার (99৩০180 8:৮1 ) ১০৪৫ এবং ইহার মধ্যে শতকরা ৬1৭ অংশ কঠিন 
পদার্থ দৃষ্ট হইয়! থাকে । 


লিক্ষের রালায়নিক উপাদান | 


১। শ্বেত রক্তকণা ( ড/1106 ০০195০1৩ )। 

। ফাহব্রিনোপযোগী পদার্থ (61610910601 7007 )। 

৩। এল্বুমেন €( 21900769 )। 

৪৯ বহির্গমনশীল পদার্থ (7৮12005০5 )। 

€| লবণ (5218 ) 1 

৬। জলণ্ ৬৭707) । 

উপবাস কালে থোরাপিক্‌ ডাক্ট হইতে অথবা! কৌন বৃহৎ লিম্ফাটিক নলীর 
উপাদ্দান পরীক্ষ! করিলে উপরোক্ত পদার্থগুলি দৃষ্ট হইয়! থাকে । লিদ্ফ গ্রন্থির 
ভিতর দিয় যে যে লিম্ষ চলিয়! গিয়াছে তাহাতে অধিক পরিমঃণে শ্বেতকণা 
থাকে ; ইখ্ুদের আকার ভিন্ন ভিন্ন। "খড় বড় শ্বেতকণার মধ্যে ২টী করিয়া 
নিউক্লিয়া বা কোরবর্ধনপীল মুল দৃষ্ট হয়, এবং ইহাদের এমিবয়েড. গতিশক্তির 
আধিক্য হইয়। থাকে। 

, কাঁইল (01১)19 )-ইহাকে চর্বিঞধাতীয় পদার্থপূর্ণ লিক্ফ বল! যায় (78 
5০ 053077৩0 ৪9107071317 010১ 90691780615 )) পরিপাক ক্রিয়া কালে 
থোরাসিক্‌ ভাক্টের ভিতর'হইতে কাইল ব্যবহার করিয়! পরীক্ষা করিলে দেখ! 
যায় য়ে ইহা ছুগ্ধ+ৎ শ্বেতবর্ণের তরল পদার্থ। রক্তের মত ইহাকেও আপন 
নলী হইতে বাহির করিলে জমিয়া যাইতে দেখা যায়। এই: জমাট চীঁপ +ঈযং 
গোলাপি বর্ণের হুইল থাকে। ইহাতে,শতকর| ৮৯ ভাগ কঠিন পদার্থ .দৃষ্ট 
হইন্বা থাকে। | | 


কাইলের রাঁসায়ণিক উপাদান। 


১। শ্বেত রক্ত কণ। € ৬৮1166 ০০10003016.)1 
২। অল্প অল্প লাল রক্তকণ| (17777706010 16৫ )। 
৩। চর্ধি ( 86 23৪৮৮৩৪5 )। 


৯৩২ ,. ফিজ্িরোলদ্বী। 





শা শী শ্রী শীিীীশীটী 


৪1 ফাইব্রিনোপযোগী পদার্থ (5160)৩005 ০ নান )। 

৫। এলবুমেন (51105810617 0০1 

৬। বহির্গমনশীল পদার্থ (12%08০11968)। 

৭ জাবণ (১০15 )। | 

৮। জল। (ড৮/907)1 

থোরানিক্‌ ডাক্টেব উপরিভাগ হষ্টতৈে অগুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বার কাইল পরীক্ষা 
করিলে উহাতে প্রচুর পরিমাণে শ্বেতরক্তকণ! দেখিতে পাওয়া যার়। এই 
সকল শেঁতরত্তকথার মধ্যে অনেক গুলির বর্ণ ঈষৎ লাল কেননা সম্ভবতঃ ইহারা 
শীত্তই লাল রক্তকণায় পরিবর্তিত হইয়া! থাকে। 

কাইলের চর্কিজাতীয় পদার্থ তৈল বিন্দুব মত, ইহাদের আকার নানাবূপ, 
এবং ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানার মত পদার্থ দৃষ্ট হইয়। থাকে, কাইল ভিলাই হইতে 
থোরাসিক্‌ ডাক্টে যাইবার কালে নানারূপে পরিবর্তিত হয়, মেসেণ্টেরিক্‌ গ্রস্থি 
ছারা ্রব্ধপ পরিবর্তন সংঘটিত হয় অর্থাৎ ইহার দ্বারা শ্বেতকণা ও -ফাইব্রিনে- 
পো পদার্থের বৃদ্ধি হয়! থাকে,কো'ন কোন শ্বেতকণ। লাল রক্তকণায় পরিণত 
হইয়া পড়ে। 


লিক্ষের গতি-বিবরণ। 
07215 ০0০ 1721. 


নিন্ললিথিত প্রণালীতে লিম্ফ পরিচালিত হইয়। থাকে ষথাঃ__ 

৯) রক্তবহানাড়ীতে রক্তের চাপশক্তি ( 10158908501 01000 17) 010৪ 
০০০ 55556] )। 

২। লিম্ফাটিক্‌ নলীর গাত্র এবং ভিলাইদিগের কুর্চন (00767208017 

91 008500121 11059 10 [0617 উ৪]1 81017 075 ভাটি )। 

৩।. এ্চ্ছিক পেশীদ্দিগের চাপ ( 0০1015৩1012 05 00856019% ৪0010 
০1 010062 20096193 )1 | 

৪1 বক্ষ কর্তৃক শোষণ (29071800006 0108 )1 


০0৬৮ 5িবন5 ০৮ 2ঘছ গর্ত, ১৩৩ 





১। ধোরাদিক ভাক্ট সু! দিয়া বাধিলে সেই বন্ধনীর পশ্চাতে কাইল 
জঙমিয়। ফা, অথবা কোন অর্ব,দ দ্বার থোরাসিক ডাক্ট চাপ প্রাপ্ত হইলে 
ক্যাকটিয়াল নলীগুর্িও পূর্ণ শু বক্র হইয়া থাকে। কেপিলারী নলীর মধ্যে 
রক্ত-চাপশক্তির আধিক্য হইলে সেই নলীর যধ্যস্থিত রক্তের জলীয়াংশ শীঘ্র 
চোয়াইক়! তন্ত মধ্যে পতিত হয় এবং তথা হঈতে লিম্ফাঁটিক নলীতে প্রবেশ 
করে, অতএব ধমনীর ভিতর রক্তের চাপ-শক্কির বৃদ্ধি হইলে লিম্ফাটিক 'নলীর 
টানভাব বৃদ্ধি হয় সুতরাং লিন্ফ শোতের আধিক্য হইয়! থাকে । 

২। লিশ্ফাটিক নলীদ্দিগের পেশীকুত্রের ক্লুঞ্চনে লিক্ফ, আোত চালিত 
হয় এবং ভিলাইদ্দিগের পেশী সুত্রের কুঞ্চনে কাই আোত প্রবাহিত হইয়! 
থাকে। 

৩। শিরাদিগের মত এচ্ছিক পেশী-ন্ত্রের, দ্বারাও লিম্ষাটিক নলী চাপ 
প্রাপ্ত হয়, তাহাতে নিন্ফ সম্মুখদিকেই অগ্রসর হইতে থাকে, লিচ্ফাটিক নলীর 
ভিতর শিরার মত কবাট বা ভাল্ভ থাকাতে সেই লিম্ফষ স্রোত পশ্চান্ধাধিত 
হইতে পারে না । ৰ 

৪1 নিশ্বাসকালে বক্ষগহবর বিস্তৃত হইয়। বৃহৎ বৃহৎ পিরাদিগের রক্ত 
টানিয়। হংপিণ্ডের দিকে লইয়া যায়; সাবক্লেভিয়ান শির! ও থোরাসিক. 
ডাক্টের সন্ধিস্থলের নিকট উক্ত শিরার রক্তোত এত প্রবল যে খোরাসিক ডাষ্ট,. 
'মধ্যস্থিত পদার্থ উক্ত শিরার মধ্যে পরিচালিত না হইয্! থাকিতে পারে না 
অর্থাং সাব ক্লেভিয়ান শিরায় রক্তক্রোতের প্রাবল্য "হেতু থোরািক্‌. ডাবের 
পদার্থ আকর্ষণ করে। 

“লিল্ফাটিক গরস্থিদিগের বিবরণ--(1) র্যা 81800) রিম্ফয়েড, 
নামক তত্ত জিদ্-গ্রস্থিদিগের ভিত্তি ভূমি ১ অর্থাৎ উহা রেটিফুর্ম্‌ বা এদিনয়েজ, 
অথবা গ্রন্থীপ ও জালবৎ-তন্থতে নির্শিত। এ জালরৎ গঠনের ভিতর, লিক্ষকগ্ঠ 
দৃষ্ট হইয়। থাকে । অতএব লি্ফয়েড তন্ত তিন প্রকার; পদার্থে:নির্দিত..হইয়! 
থাকে 1 ষথা_-১। সুক্ষ জালবৎ সুত্র) ২। এ্রত্কালের ব্যবধানে চু জু 

নিউক্লিয়েটেড. কোষ ব! সেল্‌ দৃষ্ট হয়, এই কোষদিগকে পাল হইতে পুথরু, ক্লু! 
যায়। লিশ্ককণ! সকলও জালের ভিতর ছুট হইয়া.থারে,. কোন কোন, ববিধেক 
নূতন লিস্রকণ! অতি ক্ষুদ্র এবং তন্মধ্যে. বড় একটি নিউক্লিয়াস্‌ থাকে ।.. পুরাতন, 


১৩৪ ফিজিয়োলজী ৷ 


লিক্ষকণাগুলি বড় বড় এবং তন্মধ্যে ২1৩ নিউক্রিয় দুষ্ট হয়, এবং ইহাদের নৃতন , 
ফণ! অপেক্ষা গতি-শক্তি দৃষ্ট হয়। 
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লিক্ষয়েড, তস্ত (170001৭ 0540৩) 2 
১ ট্রেকিয়া, কোমল তালু: টনমিল্‌ জিহ্বার মূলদেশ, ফেরিংদ, এবং 
ছু ও বৃহৎ অন্স্থিত শলৈশ্মিক বিল্ীর নিয়ে লিক্ষয়েড, টিঙ্গ বিস্তৃতভাবে অবস্থিতি 


করে। | 
২। ফুসফুপ আবরণ ও গ্লীহণর মেল্ফিগিয়ান্‌ থালীতে লিদ্ফয়েড, টিসু ল্! 
লক্ষ থামের;আকারে অবস্থিতি করে|: | 

৩। টন্সিল্‌, জিহ্বার মূলদেশ, ফেরিংসের উপরিভাগ, পাকাশয় ও অস্ত্রের 
নির্জনগ্রস্থি এবনাপিক! ও ট্রেকিয়ার গ্লৈম্মিক বিল্লীতে লিশ্ফয়েড্‌ টিস্থ' ডিঘবা- 
কার অথবা গোলাকার চাপের মত (0%৪1 0. 81218611081 09553 ) অব. 
স্থিতি করে। “এই চাঁপদিগকেঃলিম্ক ফলিকেল্‌ কছে। 

" কম্পাউণ্ড লিক্ষফেটিক গ্রন্থি (0০779০80৫ [,/20000800 218005) 
এই গ্রন্থি সফল নৃম্ম আবরণে ঢাক।, কত্ত ইহাদের মধ্যস্থল অত্যন্ত ঘন, 
ইহার কতক গোলাকার গ্রস্থি বিশেষ। * লিদ্ঠ ও কাইল এই গ্রস্থিদিগের 
ভিতর দিয়া ধোরাসিফ্‌ ডাক্টে উপনীত “হর? মেসেন্টেরিক্‌, পোর্টাল, বরবিয়াল, 
.স্পীনিক, লামা এবং “ইচরি্গাল এহিলদুহ এস শাক থর শ্রেণীরুক | 


[খারা 00809, ১৩৫ 


এক শ্রেণীর লিক্ফ্টিক নলী আপন মধ্যস্থিত পদার্থ এই [গ্রন্থির ভিতর আনয়ন 

* করে, উহাদিগকে প্রবেশকারী বা আস্তেরেন্ট (81450) লিম্ফাটিক নলী. 
কহে? অপর কতকগুলি নল গ্র্থির মধ্যবর্তী ঘন অংশ হইতে সেই পদার্থ লইয়া 
বায়, ইহাদিগকে বহিগমনকারী বা এফারেপ্ট (667৩7) লিক্কাটিক নলী 
কহে। প্রত্যেক গ্রস্থি এবং সত্রবৎ থালীর দ্বারা আবৃত, এই থালীর কিয়দং 
গ্রন্থির ভিতরে প্রবেশ করিয়া গ্রস্থিকে নানা অংশে বিভক্ত করে, এ বিশুক্তকানী 
পর্দাকে ট্রেবিকিউলা বা সেপ্টা কছে। এই ট্রবিকিউলি গ্রন্থির উ বাট অংশ 
পরাস্ত প্রবেশ করিয়া বিবিধ ডি্বাকার ঘর স্যঞ্ন করে, গ্্থির এ অংশ পর্যযস্তুকে 
কর্টিক্যাল অংশ কহে। ট্বিকিউলি এখান হইতে গ্রস্থির মধ্যস্থলপর্যাস্ত গমন: 
করে, এবং উহারা পরস্পরে সংযুক্ত হইয়৷ কত্ত ক্ষুদ্র ও সমান ঘর নির্দাপ করে, 
উহাদিগের' সমষ্টিকে গ্রন্থির মেডুলারী অংশ (115901197 ) কছে। 


»শশীতি শটি পাশ শা ১২১৭ 
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১৩৬ ফিজিয়োলি্ী 


পূর্বোক্ত ক্যাপসুল ও ট্রেবিকিউলি কুত্রবৎ ও অনৈচ্ছিক পেশী তগ্ততে 

 নির্শিত। ইছাদের ভিতর দিয়! রক্তবহীনাড়ীগুলি গ্রন্থির ভিতরে প্রবেশ করে | 
গ্রন্থির বহির্দেশ বা (কর্টিকেল অংশে.যে অনেকগুলি ধরের কথা উল্লিখিত হই, 
য়াছে তাহাতে ডিম্বাকার লি্ফয়েড তত্ দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে লিঙ্ক ফলিকেল 
কছে। লিস্ফ ফলিকেল দ্বার! উক্ত ঘর উত্তমরূপে পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ঘরের 
তু ফাক থাকে, মেডুলারি অংশে স্তস্তাকার অথবা! লম্বাকৃতি সংযোগ তন্ত 
দৃষ্ট হয়। ট্রেবিকিউলি ও লিম্ফ ফলিকেল্‌, এবং মেডুলারি সিলিগার ও ট্রেবি- 
কিউলির ব্যবধানে যে সমস্ত গর্ত দৃষ্ট হয় তাহাদিগকে লিম্কসাইনস্‌ বা গহ্বর 
কছে। এই লিম্ফ গহ্বরে মোটা মোট! রেটিফরম্‌ তত্ত অবস্থিতি করে । 

[. আফেরেপ্ট (৪611) লিন্কাটিক নলীগুলি গ্রন্থির কর্টিকেল অংশে প্রবেশ 
করিয়! উহারই লিম্ফসীইনস্‌ বা গহ্বরে আপন লিম্ফ ঢালিয়! দেয়, এখান হইতে 
লিক্ষ মেডুলারি অংশের জিম্ফ-গরহবরে উপনীত হয় এবং এই স্থান হইতে এফা- 
রেন্ট লিম্ফাটিক নলীর ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া গ্রন্থি হইতে বহির্গত হইয়া যায়। 
বল। বাহুপ্য.যে, যে স্থান হইতে এফারেপ্ট "লিম্ফাটিক নলী উথিত হয়ু তথায় 
; একটা খাঁজ দৃষ্ট হয় তাহাকে হাইলাম্‌ কহে। লিম্ফ গহ্বরে রেটাফরম্‌ তন্ত থাক! 
প্রযুক্ত লিম্ফ বহির্গত হইতে বিলম্ব হয়, কোন বাহিরের পদার্থ অথব! কোন 
প্রাদাহিক' স্থানের পদার্থ হেথায় আসিয়া উপস্থিত হইলে ৫রটাফরম্‌ নামক 
জালবৎ তত্ততে আটকা ইয়া যায়, আর তাহা গ্রন্থি হইতে বহির্গত হইতৈ পারে 
না। 


স্থাসুক্রিয়। 
[5৮] 57101য, 


শ্বাস ক্রিয়ার উদ্দেশ্য (০১1০০: ০1 79501185007 ১ শোণিত 
শরীরাত্যন্তরে প্রবাহিত হইয়া আপন কার্ধা নির্বাহ পূর্বক পোষণানুপযুক্ক হইয়া 
পড়ে এবং নান! অপরিষ্কার পদার্থ ইহাতে আপিয়া উপস্থিত হয়। এই সকল 
অপরিষ্কার পদার্থের মধ্যে কাঁ্বনিক-এসিড নামক বায়ু অধিক পরিমাণে ঢু 
হইয়া থাকে; ইহাকে বহির্গত কর! ও অক্সিজেন বাযু শোণিত মধ্যে আনয়ন 
করাই শ্বাসক্রিয়ার একমাত্র উদেশ্য। 


শ্বাস ক্রিয়ার দ্বারা রক্ত পরিষ্কার হণ্ডন প্রণালী (৪৪15 ০৫ 
[01160800106 1090৫ (70051 1690178007)--রজ্ সঞ্চালন ক্রি] বর্ণস 


কালে বল হইয়াছে যে, কষুপত কত্ত কেপিলারী নলী সকল শারীরিক নানাবিধ 
তস্র রসে সর্বদা অভিষিক্ত থাকে, এমতে উহার তত্র কার্বনিক-এসিড 
বায়ু সহজে গ্রহণ পূর্বক লোহিত শোণিতকে ঈষৎ নীলিমা বর্ণে পরিণত করিকা 
শিরায় ঢালিয়া দেয়; কিন্তু এই দূষিত শোণিত ফুসফুস মধ্যেই প্রধাণতঃ শোধিত . 
হইয়া থাকে। নিশ্বাস টানিলে ফুসফুসে ভূবায়ু প্রবিষ্ট হয়, সেই অন্মিজেন 
বিশিষ্ট ভূবায়ু (৪17) এবং ফুসফুসের কেপিলারী মধ্যস্থিত দূষিত শোণিত অতি 
সুঙ্ম বিল্লীর ব্যবধানে থাকিয়া পরম্পরের উপর কাঁধ্য. করিয়!, থাকে । সেই 
কার্ধা এইরূপে সম্পন্ন হয় যথা :-প্রশ্থীসে (8:0115000) ফুমফুসের ফেপিলারী 
হইতে কার্বনিক এসিড বায়ু বহির্গত ও.নিষ্বীসে ভূবাযুর অক্িজেন গ্যাস সহজে: 
কেপিলারীতে শৌধিত হয়। | 
সমস্ত ফুসফুসের ১৫৭ বর্গ মিটার (9৭816 1081৩৮) পরিমাণ স্থানে কেপি- 
লারী নলী দৃষ্ট হয়; এবং ফুমফুমে মকল মুহূর্তেই ২ লিটার (1718) পরিমাণ 
রক্ত থাকে সুতরাং ২৪' ঘণ্টায় ফুসফুসের কেপিলারী 'মধ্যে ২*,০৮* লিটার 
পরিষ্াণ রক্ত ভ্রমণ করিয়া থাকে । কেপিলারী মলীর' হুই' পার্থেই ফুলের 
বাযুকৃপ বা. বায়ুকোয দৃষ্ট হয় সুতরাং সহজেই রা ও ভূষাযুর সংস্পর্শ হয়। 


১৮ 


১৩৮ ফিজিয়োলজী | 


অক্সিজেন শোষণ প্রণালী (29509090 ০7 ০%2০)-_ছুই 
প্রণালীতে ফুসফুসে অক্সিজেন শোষিত 'হয় (১) ভূবায়ুদ্িত অক্িজেন গ্যাস আপন 
চাপে (159301৩:) কেপিলারীস্থিত রক্তের উপয় পতিত, হয়, স্থৃতরাং রক্ত 
দ্বারা কিয়দংশ অক্সিজেন শোষিত হয়, এবং (২) রক্তস্থিত হিমোগ্রবিন্‌ বিশেষ 
রূপে অক্সিজেন গ্যাস আকর্ষণ করে কেনন! ইহারাই অক্সিজেন বাহক বলিয়া 
স্থিরীকৃত হইয়াছে । | 

কার্বনিক এসিড বহির্গমন প্রণালী (21110779007 01 ০৭৮৮০৭ 
1০ ৪014) রক্তমধ্যে বিবিধ ক্ষারসংযুক্ত লবণ (১1৭117৩ 9810১) দুষ্ট হয়, 
&ঁ লবণ পদার্থে কার্বনিক এসিড. গ্যাস মিশ্রিত হইয়া পড়ে, ক্রমে এরূপ অবস্থা 
উপস্থিত হয় যন্ধারা লবণ সংযুক্ত কার্কনিক এসিড. বিস্তৃত ও ব্যাণ্ড হয় (1317- 
9100 0£ ০৪/1১০7%০ %০10 0001 9০0018015 র51757558 এবং 
লাবণিক পদার্থগুলিও আর উহাকে ধরিয়া রাখে না স্থতরাং কার্ধনিক এসিডেব 
বহির্থমনের স্থবিধা হইয়! থাকে । 

শারীবিক যাবতীয় তন্তর অপচয়ে কার্বনিক এসিড, উৎপন্ন হয়, অঙ্গ প্রত্য- 
জের কেপিলারীস্থিত রক্তের চাপে কার্বনিক এসিড. গ্যাস্‌ শিরার রক্তে 
উপনীত হয়, কিন্তু ফুসফুসে কার্ধনিক এসিড আসিয়া উপস্থিত্ত হইলে আর তত 
চাঁপ প্রাণ্থ হয় ন! সুতরাং ইহ! সহজেই বহির্গত হইয়া পড়ে ।' যে প্রক্রিয়াতে 
রক্তকণ। দ্বারা অক্সিজেন শোষিত হইয়! তন্ত বাঁ টিম্থ মধ্যে আনীত হয় সেই 
প্রণালীতেই অক্সিজেন 'গ্যাস্‌ তন্তর যাবতীয় পদার্থের সহিত মিলিত হয়, স্থতবাং 
তন্তর মধ্যে যে কার্বনিক এসিড. সঞ্চিত হইয়াছিল তাহ! তত্তমধ্যে আব স্থান 
ন! পাইস়া শিরার শোণিত মধ্যে প্রবেশ করে, এই প্রক্রিয়াকে আভ্যপ্তরিক 
শ্বাসক্রিয়া ([00511041 168101051020) কছে। আর, যে প্রক্রিয়৷ দ্বার ফুসফুস- 
স্থিত শোণিত ভূবাযুব অক্সিজেন শোষণপূর্ধক আপন অভ্যন্তরস্থ কার্ধনিক 
এসিড. প্রশ্বাস দ্বার বাহির করে, তাহাকে বাহিক শ্বাস- ক্রিয়া (7:১651741 
295101686107 ) কছে। 
, কিন্ত রক্তমধ্যে এত অধিক পরিমাণে 'কার্বনিক এসিড. জমিয়া থাকে, 
এবং ফুসফুদ মধ্যে এত অক্সিজেন বায়ুব, আবশ্তক হয় যে কোন বিশেষ কৌশল 
(01900901508 ) না থাকিলে কেবল উপরোক্ত ফুসফুল-কোষ ও তাহার 


হ9া২ঠ10ব, ১৩৯ 


চতুষ্পার্বস্থ কেপিলারী নলীস্থিত পদার্থ সমূহের পরম্পর বিনিময়ে রক্তের সমস্ত 
কার্কনিক এসিড. বহির্গত হয়'না, এবং আধশ্তকমন্ত অক্সিজেন বাঁধুও ফুসফুসে 
অঠ$নীত হয় না। অতএব যে ৫কীশলে ফুসফুসের ক্যাঁপিলারী মধ্যস্থিত কার্বনিক 
এসিড, বাষু বহির্গত হয় এবং ভূবায়ুব অক্সিজেন তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, অগ্রে 
তাহার আন্মোচনা কর! যাউক । 


শ্বাসনলী, ফুসফুস এবং প্রয়োজন হইলে সমস্ত বক্ষ ও উদর প্রদেশ, একত্রে 
কার্ষা করিয়া শ্বাসক্রিয় সম্পন্ন করিয়া থাকে । ইহাদেব প্রত্যেকের সংক্ষেপ 
বর্ণনা'আবশ্তক | 


শ্বঈসনলীদেগের বিবরণ (068,870 10197010 )- শ্বাসনলীব 
সম্মুখ প্রদেশ উপাস্থি দ্বারা নির্মিত কিন্তু ইভার পশ্চার্দেশে পেশী ও বিল্লীর 
আববণ লক্ষিত হয়, এই নলী বক্ষগহ্বরের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছুই প্রধান 
শাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে । প্রত্যেক শাখা আপন আপন পার্খের ফুসফুসে 
প্রবেশ করিয়া অসংখ্য কষুত্র প্রশাখায় *দিভক্ত হইয়৷ পড়ে এবং 'অবশেষে এত 
কক্ষ হইয়া যায় বে তখন উচ্ঠাদের গাত্রে কেবল ইঈীযং পেশী ও বিল্লীর আবরণ 
লক্ষিত হয়, অবশেষে ইহারা স্ফীত হইয়া! বাযুকৃপ বা বাযুুকোষ (217 ০119) 
নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । ইহার! এত ক্ষুদ্র যে ইহাদের ব্যাস-রেখা এক 
টাঁঞ্চিব চল্লিশ ভাগেব এক ভাগ মাত্র । ইচাবা' আপন পেশীস্ত্রের কুঞ্চনে বদ্ধ 
হইতে পারে । 


'বাযুকোষের এইরূপ কুঞ্চন-গতি ব্যতীত দিলিয়৷ নামক অতি হৃল্ষ সুঙ্গ 
পদার্থ শ্বাসনলীর শাখা প্রশীখায় ক্রমাগত সঞ্চালিত হইতে দেখা যায়। শ্বাস- 
প্রশ্বানকালে যে সকল পদার্থের রেণু গু ধুলিকণ! ফুসফুসে প্রবেশ করে, তাহা- 
দ্বিগকে বহির্গত করাই সিলিয়ার্দিগের একমাত্র উদ্দোশ্া। যাহ! হউক এই সকল 
বাধু-কোধ ঝাঁকে ঝাঁকে একত্রিত হলে এক একটা লবিউল বা ক্ষুদ্র ক্ষত 

ংশ হইয়া থাকে, ইহারাই ফুসফুস্রে গঠন প্রস্তুত করে। 

নিয্লিধিত কয়েকটা উপাদান দার! স্বীসনলী অর্থাৎ ট্রেকিয়া ও দই বরক্কাই 
(0180169 ৪00 010200)01) নির্শিত হইয়। থাকে £__ 


3১৪৯ ফিজিয়োলজী 


১। সংযোগ তত্ত। 

২। উপাস্থি (03+601182৩)। 
ও। পেশী 05016) । 
8। সাঁবমিউকাস তস্থ। 
৫। শ্লৈচ্মিক'বিল্লী। 
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১। সৎযোগ তন্তু (০০০০০০/1৮৪ ঢ550০)--ইহ টেকিয়ার বাহ্য 
আবরণ (চ:৮:617781 51686) নির্মাণ করে এবং ইহ! সমস্ত উপাস্থিগুলিকে 
(08:0188০) সংযুক্ত ও বে্টন করিয়া থাকে । 

২ | উপাস্থি (0৮76178০)_-ইহাদের আকাব অঙ্গুলির মত কিন্ত 
পশ্চাদ্দিক চাপ্ট! এবং উপাস্থি শূন্ত। এই পশ্চান্ধেশে কেবল পেশী ও বিল্লীব 
আবরণ দৃষ্ট হয়। টে.কিয়াতে এীন্বপ ১৬ হইতে ২০ খান্ন উপাস্ছি দৃষ্ট হয়, এ 
উপাস্থি হায়েলাইন (5) জাতীয়, এইং উহাদের দ্বারা টে কিয়ার ঢুগাত্রের কাঠিন্ 
রক্ষা হইয়৷ থাকে । 

৩। পেশীর পর্দা (029509197)195৩7)-উপাস্থির পশ্চাতে পেশী- 
সুত্র থাকিয়া উহ্াদিগকে আবদ্ধ রাখে এবং ছুই.উপাস্থির ব্যবধানে প্রৰপ পেশী- 
তর দুষ্ট হইয়া থাকে, এই পেশী নন্ষটায়েটেড বা অনৈচ্ছিক পেশী হর জাতীর, 
ইহারা কুঞ্চিত হই ট্রেকিয়ার ব্যাস রেখা কুত্র করিয়া ফেলে । 


[511 হিঠা0োর, ১৪১ 


৪1 সাব মিউকাঁস পর্দি। (58৮-0৩০০৪৪ ০০৪)--এই পর্দা (উ) 
পাতল! সংঘোগ তত্ততে নির্শিতি, ইহাতে গ্রৈশ্মিক গ্রন্থি, রক্তবহানাড়ী এবং, 
চর্ঘ্বজাতীয় তস্ত দৃষ্ট কয়, ইহা" বিন্তী ও উপাস্থির সহিত যোগ রক্ষা করিয়া 
থাকে । ্ 
& | শ্লৈক্ষসিক বিল্লী (1 0০০38-1761778176)ইহীতে (ক) এক 
পর্দা স্তস্তাকাব সিলিয্লেটেড, এপিথিলিয়াম কোধ, (খ) বেসমেপ্ট বিল্লী, (গ) 
ক্যাঁপিলারী সম্বলিত “লিম্ষয়েড তন্ত এবং (উ) এক পর্দা লম্বা স্থিতিস্থাপক স্বত্র 
অবঙ্ঠিতি করিরা থাকে। 

দক্ষিণ ব্রঙ্কাসে ৬ হইতে ৮ খানি এবং বাম ব্রষ্কাসে ৯ হইতে ১২ খানি উপাস্থি 
দৃষ্ট হয়। * 

ফুনফুন (15718৭ )-_ফুসফুসেব গঠন ছুই জলশোষক সামুদ্রিক বস্তু 
বা স্পঞ্জেব ন্যায়, মনুষ্যের জীবদ্দশায় ইহার হৃৎপিণ্ড ও ত্বহার ধমনী গুলিকে 
আপন মধ্যস্থলে, এবং অন্নবহাঁনলীকে পশ্চাঁতে রাখিয়া সমস্ত বক্ষু গহ্বরকে পূর্ণ 
করিয়! অবস্থিতি করে.। ইহার! প্রত্যকে এক একটি বিল্লীবৎ খালী দ্বারা 
আবৃত থাঁকিলেও উহাদের ভিতরে অবস্থিতি করে না; অর্থাৎ দোহারা- 
“রাত্রিকালেব টুপি (71876 ০9 ) মন্তকে পরিলে উহ যেমন মন্তককে আবৃত 
করিয়া রাখে, মস্তক তাহাব ছুই পুরু আববণের ভিতর অবস্থিতি করে না, 
ফুসফুস ও তাহা বিল্লীবৎ থালির সহিত সেইরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইয়া! থাকে । 
এই থালিব ভিতব একপ্রকার তৈলবৎ পদার্থ দৃষ্ট হয়'এবং এই তৈলবৎ পদার্থ 
অবন্থিতি করাতে উন্তাদেব গাত্রে গাত্রে ঘর্ষণ হইলেও কোন হানি হয় না। 
. এই থালীদ্দিগকে প্বী (চ16042) )কহে। যদি কোন কারণে এ তৈলবৎ 
পদার্থে হাস হয় তাহ! হইলে প্ুরিষি রোগ উৎপর হইয। শ্বাস গ্রহণ .কালে 
অত্যন্ত ক্রেশ দিয়া থাকে। £ পু 

ষতক্ষণ বক্ষগহ্বর অনাহত থাকে ততক্ষণ বহির্দেশস্ত বাযুব চাপে জীবিত ও 
মৃত ব্যক্তির ফুসফুস ক্ফীত থাকে কিন্ত কোন প্রকারে ভিতর ও বাহিরে 
যোগ উপস্থিত হইলে ফুসফুস শকেবারে কুঞ্চিত হইয়া পড়ে এবং ইহার 
থালীর ছুই আবরণ পৃথক হইয়া যায় ফুসফুস ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাঁয়ুকোষে 
নির্শিত। এই কোঁধ সকল ঝকে ঝণকে একত্রিত হইয়া থাকে এবং পরস্পরের 


১৪২ ফিছিয়োলছী 


সন্ঠিত যোগ বাখিরা দেয়। এইট এক একটি ঝাঁককে ফুসফুসের লবিউল্‌ বা 
ক্ষুদ্র অংশ কছে। এই সকল বাযুকোধের গান্র স্থিতিস্থাপক। ৃ 

প্রত্যেক বাযুকোষের প্রাচীবে এক একটা ক্যাঁপিলারী দুষ্ট হয়। এই সক 
ক্যাপিলারী ও বাযুকোষের আবরণ এত ক্ষ, যে অতি সহল্পে তাহাদের অভ্য- 
স্তরস্থ পদার্থ মিচয়ের গমনাগমন হয়। কিন্তু কেবল বারুকোষ ও ক্যাপিলারী 
এইরূপে অবস্থিতি করিলে বায়ুর সমস্ত অকৃসিজেন হ্রাস হইয়া কার্বনিক-এসিড, 
বায়ু ফুসফুসে বৃদ্ধি পাইবে ; এ কারণ স্বাসগ্রহণ ও শ্বাস ত্যাগের বিশেষ প্রয়োজন । 

দক্ষিণ ফুনফুন ওজনে ২৪ ওঁন্স এবং বাম ফুসফুস ওজনে ২২ ওন্স হ্ইরা 
থাকে। ফুসফুস প্লবা নামক আববণ দ্বার! আবৃত প্রঃরাব গাত্র চোস্ত সুতরাং 
শ্বাসঃগ্রশ্বাসকালে উহার দুই পর্দদ ব ধর্ষণে বিশেষ সম্ভাবনা থাকে না । হুম 
ফুসের“উত্তর সীমা গ্রীবার মূলদেশ, নিয়নীমা ডায়াফ্রাম, অর্থাৎ ভায়াফামের 
খিলানে ফুপফুসের নিয়দিক ঠেকিয় থাকে, উহার অভ্যস্তর প্রদেশ চ্যাপ্ট। যথায় 
বস্কাস ও রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে। ফুসফুসে নিয়্লিখিত কয়েকটি অংশ 
দুষ্ট হয় যথা :-- 

১। লোব_ অর্থাৎ বৃহৎ খণ্ড (1,069 )। 

২। লবিউলস্‌ অর্থাৎ ক্ষুদ্রথণ্ড ( 1-০7১9159 )। 

৩। ব্রঙ্কাই অর্থাৎ টে.কিয়া নামক শ্বাসনালীর প্রধান শাখাদ্বর (70701) 

৪। টার্নিস্ঠাল ব্রস্িয়ৌোলস্‌, এল্ভিয়োলার পথ এবং ইন্ফাগ্ডিবিউলা । 


৫ বাধুথালী ( ঠা 5905), 
৬। রক্তবহানাড়ী ও ন্নাযু। 

১। লোব.স (1-০৯)_ 
ফুসফুস প্রথমে বৃহৎ বৃহৎ খণ্ডে বিভক্ত 
হইয়া থাকে, উহাদের এক এক থণ্ডকে 
লোব, কে, দক্ষিণ ফুদফ,দে ৩টি এবং 
বাম ফসফ,সে ৩টি পোব, দৃষ্ট হইর ও 
থাকে। 5, 23. 


91১0108 , 01021 01070000165 
918010 0855985 210 09100119012, 
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২। লবিউল_( [০১০1৪ )-_পৃর্ববোক্ত লোব গুলি ক্ষুপ ক্ষুদ্র লবিউল 
খণ্ডে বিভক্ত হইয়া থাকে, উহাব1 সংযোগ শুস্তর ব্যবধানে পৃথকভাবে অবস্থিতি 
কুরে। ইহার! এক.একটা ক্ষু্ ফুসফুস বশেষ; কারণ, ইহাদের মধ্যে শ্বাপ- 
নলীর একটা ক্ষুদ্র শাখ! ( [6:007)5) 07000101016) এবং ফুসফুল সন্বন্ধীয় ধমনী 
ও শিরা দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

৩। ব্রঙ্কাই (81০7০) )- ইহারা ফুসফুসের ভিতর প্রবেশ করিয়৷ 
অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এবং অবশেষে এত হুশ হইয়া যায় যে 
তখন উহার্দের সমস্ত গাত্রে কেবল পেশী ও স্থিতি স্থাপক স্থত্রের বিভ্লীরা আবরণ 
লক্ষিত হয়। অবশেষে ইহারা ঈষৎ স্ফীত হইয়! ইন্ফপ্ডিবিউলার নামক গহবরের 
প্রাচীর নিম্মাণ কবে) হেথায় আর সিলিয়েটেড এপিথিলিয়াম দুষ্ট 
হয় না। রর 

৪ । টারমিনীলব্রস্কিয়োল,_ এবং ইনফাপ্ডিবিউলা(75771781 
:০7০1015 ৪0 10107419৩18 )- শ্বাসনলী ক্রমাগত বিভক্তু হইলে উহার 
শেষ ও ক্ষুদ্রতম অংশকে টার মিনাল,*ধবিউলাব বা রেসপিরেটরী ( 751171021 
1০১1৮, 75300181975, 0707710101৩) ব্রহ্কিয়োল কহে ; প্রত্যেক ক্ষুদ্র ব্রহ্থিয়োল 
বিস্তৃত হইয়া এক ব1 ততোধিক পথ প্রস্তুত করে, সেই পথকে এলভিয়োলার 
(2150147 085588০ ০7 0০৮ ) অর্থাৎ বায়ুকোষের পথ কহে। এই এল্‌- 
ভিয়োলার নলীগুলি আবাব প্রত্যেকে কতকগুলি এক-ছিত্রযুক্ত থালীতে 
(31000 )180191 ) পরিণত হয়, সেই থালীদিগকে ইন্ফাণ্ডিবিউলা বাঁ এগ 
স্তাকু অর্থাৎ শেষথালী (11010010010018 01200 98০) কহে। ক্ষুদ্রতর 
্রষ্থিয়োলের গাত্রের স্থানে স্কানে এবং এলভিয়োলার নলীর ও ইন্ফাপ্ডিবিউ- 
লামের সমুদবায় গাত্রে বাযুকোষ বা এলভিরোলাই €£11০6115 9৫ ৪1৮৫011.) দৃষ্ট 
হইয়। থাকে । ইন্ফা্ডিবিউলামের' ভিতর ধ্ বায়ুকোষগুলির ছিদ্রের মুখ 
কিছু বড় বড়। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্রষ্কিয়োল নলীগুলিতে আব উপাস্থি দৃষ্ট হয় না, ইহাদের তিতর 
পুর্বে যে স্তস্তাকার সিলিয়েটেড. এুপিথিলিয়াম দৃষ্ট হইত এখন তাহার স্থানে 
এক পর্দা ক্ষুদ্র দানাদার ও বহুকোণবিশিষ্ট কোষ € 2োহ00171 90151060151 
০৩11১ ) দেখা বায় অতএব উহ্াদিগের গঠনে (১) এক পর্দা দানাদার কোষ, 


১৪৪ ফিজিয়োলজী । 





(২) ননৃষ্রায়েটেড পেশীস্ত্র এবং (৩) পাতলা রকমের এক পর্দা স্থিতিস্থাপক 
সুত্র দৃষ্ট হইয়া! থাকে । দানাদার কে?ষগচলি ক্রমে চ্যাপ্টা স্বচ্ছ ও নিউক্রিয়ে- 
টেড কোষে পরিবর্তিত হয়, এবং এইব্প কোষ বায়ুকোষ .(47£.515) মধ্যে 
দৃষ্ট হইয়া থাকে ; এলভিয়োলার পথ ও ইন্ফাপ্ডিবিউলার গহ্বর পর্য্যন্ত 
পেশীসথত্র দৃষ্ট হয়, কিন্ত বায়ুকোষের চতুর্দিকে পেশীসথত্র দৃষ্ট হয় না, বায়ুকোষের 
চতুর্দিকে কেবল স্কিতিস্থাপক স্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে | 

৫1 বায়ুকোষ (৮/7৮০811৯)--পূর্বের আলো5না দ্বারা আমরা দেখিতে 
পাই যে প্রত্যেক বাঘুকোষের ভিতর দিকে চ্যাপ্টা, স্বচ্ছ ও নিউক্লিয়েটেড 
কোষ এবং বহির্দিকে স্থিতিস্থাপক তন্ত অবস্থিতি করিয়া থাকে । ক্লিন্‌ (41617) 
সাহেব বলেন যে বাযুকোষের গাত্রে সংযোগ তস্তর কোষ থাকে । এই সংযোগ 
তত্তর সহিত লিম্ক1টিক নলীদিগের যোগ দৃষ্ট হয়। 

ফুসফুপের ধমনী ও লিশ্কাটিক নলীদিগের বিবরণ (৮- 
10)017919 529$618 8100 1)10917৮৮1০.--পাল্সোনাবী ধমনীর শাখা প্রশাখা 
সকল ত্রস্থিয়েল নলীর শখ প্রশাখাব সহিত, ভ্রমণ কবে কিন্তু কেহ কাহারও 
সহিত যোগ রাখে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাল্সোনারা ধনমীর ব্যাস রেখা (10151)9691) 
হল ইঞ্চি মাত্র,উহ্থার বাযুকোষের ব্যবধানে অবস্থিতি করিয়া সেই কোষদিগেব 
চতুর্দিকে ক্যাপিলারী নলী বলিয়া! পরিগণিত হয়। ব্রঙ্কিয়েল ধমনী সংখ্যায় ছুই 
কিন্বা তিন; ইঠাঁর! এয়োর্ট। হইতে উথ্থিত হইয়া, ব্রঙ্কাট, লিক্ফাটিক গ্রন্থি, 
সংযোগ তন্ত এনং শ্রৈশ্মিক বিল্লীতে বিস্তৃত হয়। দক্ষিণ দিকের ব্রস্িয়েল- 
শির! ভিনাএজাইগস (৬০০৭-৭25*) নামক শিরা মধ্যে প্রবেশ করে, এবং 
বামদিকের ব্রষ্কিয়েল শরা ইন্টার-কষ্টাল-শিরার সহিত যোগ করিয়৷ থাকে। 
ফুসফুসের গভীরতম প্রদেশের লিম্ফাটিক নলীগুলি বাযুকোষের চতুর্দিকস্থ 
যোগ তত্ধর কোন মধ্যবর্তী স্থান হইতে উাঁথত হয়। ইহারা রক্তবহানাড়ীর 
বহির্দিকের লিষ্ফাটিক নলীদিগের সহিত যোগ রাখিয়া থাকে । উপরিস্থিত 
নলীগুলি (99০০770771 1751155) পলা আবরণের নিয়স্থিত লিম্ফা(টিক- 
দিগের ভিতর প্রবেশ করে এবং অবশেষে ব্রহ্কিয়েল নামক লিক্গ্রস্থির মধ্যে 
উপস্থিভ হয়। | 

শ্বাসক্রিয়ার কৌশল (04501088150. ০175321190190)- _ফুসফুসত্ধর 


০৮0, ১৪৫ 


স্থিতিস্থাপক থালী 'বিশেষ | ইহার! বাহিরের ভূবাযুর সহিত ধোগ রাখিয়া 
'খাকে এবং ইহারা চতুর্দিক বদ্ধ (4170270) বক্ষগহ্রের নমসীয় প্রাচীর 
মুধ্যে অর্ধপূর্ণবস্থায় ঝুলিয়া থাকে । কতকগুলি .পেশীর কুঞ্চনে যখন বক্ষগহ্বর 
বিস্তৃত হয়, তখন ফুসফুসও বাযুপূর্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত পেশী সবল 
শিথিল হইলে, ফুসফুস কুষ্চিজ্জহুইয়া পড়ে অর্থাৎ চুপ-সিয়া যায় এবং ফুসফুস 
মধ্যস্থিত বাফু বহির্গত হইয়া পড়ে। ফুসফুসের স্থিতিস্থাপক তন্ত এবং স্থিতি- 
স্থাপক পঞ্জরোপাস্থিদিগের কুঞ্চনে এরূপ বায়ু বহিগত হইয়া 'যায়। 

বক্ষপ্রাচীরের প্র সকল পশ্চাতে মেরুদণ্ডে সংযুক্ত থাকিমা নতমুখে 
ঈষৎ বক্র হইয়া সম্মুখ প্রদেশে ষ্টার্ণাম অস্থিতে আসিয়া! উপস্থিত হইয়া থাকে । 

উভয় পার্থর পঞ্জরাস্থিদিগের মধ্যবর্তী স্থানে পেশী সকল ছুই শ্রেণীতে 
বিভক্ত হইয়া অবস্থিতি করে। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পেশী বাহাদেশ দিয়া নত- 
মুখে শরীরের অভ্যন্তর দিকে উপরের পঞ্জর হইতে নীচের পঞ্জরে উপনীত হয়, 
ইহাদিগকে এক্সটারন্যাল্‌ ইপ্টার কষ্ট্যাল পেশী কহে। অপর শ্রেণীর পেশী ছুই 
পঞ্জরের মধো উপরোক্ত শ্রেণীর কিএরীতদিকে গমন করে, ইহাদিগকে ইন্টার- 
স্াল ইন্টার-কষ্ট্যাল পেশী কহে। ইহাদের এরূপ প্রকার ভাবে অবস্থিতি 
করাতে এই ফল হয় যে, প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ এক্সটার্ণাল ইণ্টার-কষ্টাল পেশী' 
সমূহের কুঞ্চনে পঞ্জর সকল উথিত হয়, এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ ইণ্টারন্যাল ইপ্টার- 
কষ্ট্যাল দ্বার তদ্ধিপরীত কাধ্য হইয়। থাকে । এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে, 
পঞ্জর মধ্যবর্তী বাহাদেশের পেশী সকল শ্বাস গ্রহণের সহীয়তা করে; এবং ভিতর 
দিগের এরূপ পেশী সকল শ্বাস ত্যাগের সহযোগী হইয়া থাকে । 

উদর ও বক্ষগহ্বরের মধ্যভাগে যে পেশীর আবরণ দৃষ্ট হয় তাহাকে 
ডায়ক্রাম্‌কহে। ইহা যেমন শ্বাসক্রিয়ার সহায়তা করে পঞ্জর মধ্যবর্তী পেশী 
সকল তৈমন করে না । ইহার কুঞ্চনে বক্ষগহ্বরের লহ্ববান আয়তন'দীর্ঘ হয়, 
এৰং তক্জম্য ইহা! প্লুরীকে আপন সঙ্গে টানিয়া লইবার চেষ্টা রুরে, কিন্ত 
তৎক্ষণাৎ বহির্দেশ হইতে শ্থাসনলীতে বায়ু প্রবেশ করিয়! ফুসফুসকে স্ফীত 
করিয়া ফেলে, একারণ গ্লুরীর .ছুই পুরু আবরণকে পৃথক করিয়া দত্ত 
গারে-না। পরে ইহার কুঞ্চন কাধ্য শিথিল হইয়া পড়ে, এবং পূর্ব্বের কুশনের 
সময় ফুসফুসের ষে স্থিতিস্থাপকতার উপর ইহা কর্তৃত্ব করিদ্াছিল, তাহা অদপন 


১৯ 





৯৪৮ ক্ষিজিয়োলজী 


গভীর ঝা সজোর নিশ্বাসের পেশীদিগের নাম | 

81050105402 700069 1ব581110 : 
. .কক। ধড়ের পেশী (1105০195০10) (0101) 2. 

১। সেরেটাস্‌ পোষ্টাইকাস্‌ স্থপিরিয়ার( 59115003110991100৭  501১6- 
11০1 )--ইহা! ২য়, ৩য়, ৪র্থ এবং ৫ম পঞ্জরদিগকে উত্তোলন করে। 

২। ্রার্পোম্যাইয়েড, (96970০-07836910 )-_-ইহ1 ক্লাভিকেল অস্থিকে 
উত্তোলন করে । 
৩। সেরেটাস্‌ ম্যাগনাস (56%8- 
10৪ 11861705, ) ইহারা পঞ্জরকে উত্তোলন করে এবং 
৪। পেক্টোরেলিস মেজর এবং মাইমর স্ক্যাপুল। ও বাহুকে দৃঢ় রাখে। 
(26০6019)9 11900) 8100 [11007 ) 

৫। ল্যার্টিসিমাস ডরসাই । 

৬। রশ্বইডিয়াই ( [২1০2021961) 

৭। ট্াপিজিয়াস্‌ (718065105. ) 

৮। সেরেটাস পোষ্টাইকাস ইন্ফিরিয়ার 
(98৩ 0০0৪801০05 110127101 ) 

৯। কোয়াড্রেটাস লাঙ্বোরাম ( 09৭- 
79003 1017)10010000, ) 

থ। লেরিংশ পেশী £-- 

১। ট্টার্ো-হাইঅয়েড (51977)০ 10014) 

২। ষ্রার্ে থাইরয়েড, (505170 020- 
1010, ) ইহারা জোর নিশ্বাস কালে 

৩। পশ্চাদ্দিকের কিকো-এরিটীনগ্বেড. লড়িয়া থাকে | 


(0৮০০-81969817910 ) 


| ইহার! স্ক্যাপুলাকে দৃঢ় রাখে । 


ইহারা শেষের ৪টী পঞ্জরকে 
দৃঢ় রাখিয়া ভায়াফ্রামের 
সাহায্য করে । 


85৮1 8৮010ব, ১৪৯ 
গ। যুখের পেশী : 
১। ডাইলেটোরিস্‌ নেরিস্‌ (012:%৩5] 
বটাও ) 
২। জেভেটার এলি-নেজি (6€-০56০৭ নিশ্বাস কালে ইহারাও 
819 0851) কুঞ্িত হইয়া খাকে। 
৩। মুখ ও নাসিক গহ্বরের বিস্তারণ- 


কারী পেশী সকল। 
ঘ। ফেরিংসের পেশী ২ 
১। €লভেটর প্যালেটি (15500 1 


6৪1৭6) ইহারও নিশ্বাস কালে কৃত 
২। এজাইগাস ইউভুলি (4)- হইয়া থাকে । 
£05 ৩৪1০ ) 


সহজ প্রশ্বাস 1-_ (2০5 €৮1118000 ) ৫ 
ফুসফুস এবং পঞ্জরোপাস্থিদিগের স্থিতিস্থাপকতা হাস হইলে প্রশ্বাস হইয়া 
থাকে) কাষণ, নিশ্বাস গ্রহণ কালে ফ.নফ,সের স্থিতিস্থাপক তন্ত বিস্তৃত হয় 
এবং পঞ্নরোপাস্থিগুলি অত্যন্ত বক্রভাব ধারণ করে। উদর গাত্ত্রের পেশী- 
নুত্রের স্থিতিস্থাপকতাঁও শ্বীসত্যাগের সহায়তা করে । * বক্ষপ্রাণীয়ের তারেও 
অনেকটা শ্বাস ত্যাগ হয়। 


জোর প্রশ্বীনের পেশীদিগের নাম । 


১। উদর গাত্রের পেশী € %00০711081 0705616 )- হারে! : উদরস্থিত: 
য্ছদিগকে .চাপিস্বা শ্বাস ত্যাগের সহাফতা কনে । 

২। ইন্টারন্যাল ইন্টাৰকষ্টাল (16577281,170700551 ) : অর্থ সুই 
পঞ্চর্ের মধ্যস্কিত অথচ আহ্যন্তরিক পেশীদিগের খ্যরা. গঞজরদিগঞ্ষে নয়া ই 
খাকে। 


১৫, ফিজিছ্োলজী : 


সস পারি 


৩। ট্রীয়াঙ্গুলারিষ, ্টার্ণি চিনিিহধছও 58501) ইহা পানিকে 
চাপিয়! থাকে । 
৪। সেরেটাস্‌ পোষ্টাইকাস ইলফিরিার ইহারা নীচের চারি- 





(তান 005 00-৮০08 10611) | খানি পঞ্জরকে .চাপিয়! 
৫। কোয়াড্রেটাস্‌ লাঙ্বোরাম্‌ (04591813 থাকে। 
10177010017) | 


সংক্ষিপ্ত সার (581717715)- ভায়াফাম এবং বাহ্দিকের পঞ্জর 
মধ্যস্থিত পেশী দ্বারা বক্ষগহ্বর বিস্তৃত হইয়! ফুসফুদ মধ্যে ভূবাযু প্রবিষ্ট হয়। 
তৎক্ষণাৎ ফুপফুসের এবং পঞ্জরের স্থিতিস্থাপক শক্তির হাস প্রযুক্ত সেই নিশ্বাস 
বাযুবহির্গত হয়। এইরূপ কাধ্যকে শ্বা্ প্রশ্বাস ক্রিয়া কহে। কিন্ত 
শরীর মধ্যে শিরার দূষিত রক্ত অতিরিক্ত পরিমাণে সঞ্চিত হইলে, ফুসফুসে 
অক্সিজেন বামু লইয়া যাইবার জন্য পূর্বের সামান্য কৌশলাপেক্ষা আরও অন্থান্ত 
পেশীর কুঞ্চনের, সহায়তা আবশ্তক করে যথা £__এঙ্ুুলি-স্ক্যাপুলি এবং রম- 
বোইডিয়াই বাহু এবং স্ব্যাপুলাকে দৃঢ় করিলে ট্র্যাপিজিয়াস, লেডেটার এবং 
ল্যাটসিমাস পেশী কর্তৃক পঞ্জর উত্তোলিত হইয়া থাকে । সেইরূপ. গভীর 
নিশ্বাস ত্যাগ করিতে গেলে অর্থাৎ জোর করিয়া ফুসফুসের বাঘ বাহির করিতে 
গেলে .অলেক, অনেক পেশীর সাহায্য লইতে হয়। কষ্টকর শ্বাস প্রশ্বাসে 
(২5৯৯17০৭) ভাইলেটোরিস-নেরিস স্বারা নিশ্বান কালে নাসারন্ধ, বিস্তৃত 
হয় এবং গ্রশ্থীস কালে-উহা! আবার সহজ অবস্থা ধারণ করে। নিশ্বীন কালে 
মলটিস ছিদ্রের মূখ খুলিয়া যায় কিন্ধপ্রশ্থাসে উহা! কৃষঞ্চিত হইয়! থাকে । 

শ্বান'গ্রশ্বাসের সংখ্যা ও নিয়ম প্রণালী (২7৮৮৮) 57৫ 
0007851 0৫ 1531150০1 )--গ্রত্যেক স্বাসক্রিয়াকে তিনভাগে বিভক্ত কুয়া 
যাইতে পারে । ধথা (১) নিশ্বাস (0750178607) (2) প্রশ্বীস (25৮৮- 
8০০).(৩) বিরাষকাল (8৪৫৪০) : প্রশ্বীস অপেক্ষা নিশ্বাসের কাল কষ, 
নিশ্বাসে সহজেই বায়ু ফুসফুমে প্রবেশ করে) প্রশ্বাস ক্রিয়ার কার অর্ধিক, 
কারণ এই লময়ে মটিস ছিত্ ক্ষপ্র হয়, এবং স্বরয়জ্ছ্র (৬০৫৪1 0০:৫3) মিকট- 
বর্ী হই! থাকে । এক. মিনিটে সহঙ্জাবস্থাক্স ১৬ হইতে ২৪.বার শ্বাস প্রশ্বাস 
হয়! থাকে, একবার শ্বাস প্রশ্বাস জ্িন্বার জত ৪ সেকেও সময় জাগে? 


5৮18৬ শাতেত ১৫১ 


শিশুর ভূমিষ্ঠ কালে ১ মিনিটে ৪৭ বিন 'তংগরে বৎসর বৎসর 
ফমিতে থাকে । 

স্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার সহিত. হৃৎপিণ্ডের সম্বন্ধ (2০2০৮ 
11017) 06 76810117005 803 10 012 ০80170 06813)--সুস্থাবস্থায় এক 
মিনিটে যদি একবার শ্বাস প্রশ্বাস হয়, তবে সেই কালে ৪২ হইতে ৫ বার 
স্ৃদম্পন্দন হইয়া থাকে । ও 

বিবিধ প্রকার শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া € 1693 ০6 সচিন 
1101৯): 

১-। উদর স্বন্ধীয় (41১10101791) শ্বাস প্রশ্বাস-_যুবা বয়সে এবং 
শিশুর তিনু বৎসর বয়ক্রম পর্যন্ত ভায়াফ্রাম পেশীর সাহাযো নিশ্বাস কার্ধয 
সম্পাদিত হয়; স্থতরাং প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কালে উদর গাত্রকে 
ক্রমাগত উঠিতে ও নামিতে দেখা যায়! 

নিষ্ন প্র সম্বন্ধীয় (10510 ০০9181) শ্বাস প্রশ্বাসু--অনেক যুব 
ব্যক্তির বিশেষত: শিশুর ৩ বৎসর বমক্রমুরে পর নিম্ন পঞ্জরের সাহাধ্যে শ্বাস 
প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ ভামাফ্রাম-পেশী ক্রিয়া, প্রকাশ 
করিলেও উদর গাত্রকে তত উঠিতে ও নামিতে দেখা যায় না কিন্তু সপ্তম 
পঞ্জার হইতে উপরের কয়েকখানি পঞ্গর উখিত হইয়। বক্ষগহ্বরকে বিস্তৃত করে । 

৩। উপরের পঞ্ভর সম্বন্ধীয় (581607০০8৪1) শ্বাস- 

প্রাস_-্ল্যাভিকেল ( কণার হাড়) ষ্টার্থাম এবং উপরৈর পঞ্চরগুলির ক্রিয়! 
হবার! বক্ষগহ্বর বিস্তৃত হয, কিস্ধু উদর গাত্র প্রায় নিশ্চল থাকে । নারীদিগের 
গর্ভাবস্থায় জরায়ু বৃদ্ধি পাইয়া ভায়াফ্রাম ও নিম্ন পঞ্নরদিগের ক্রিয়া রোধ করিলে 
উক্ত প্রণালী মতে উহাদের শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে । . 

৪। শিশু যখন স্তনপান, করে 'তখন উহার নাক দিয়া নিশ্বাস, প্রশ্বাস 
কার্য নির্বাহ হয়, স্থতরাং জদ্দি দ্বারা নাক বুজিয়! গেলে অথবা নাকের ঠৈম্মিক 
ঝিলী ফুলিয়৷ উঠিলে শিশু, স্বাদ অবরোধে এবং অনাহারে (কারণ বেদনা প্রযুক্ত 
গিলিতে চায় না) মরিয়া হাইতে পারে । 

'সকুলফুসে বায়ুর আয়তন পরিষাণ (৮1) ০71১70169 ০18%৩ 
18,085 )-_-একজন সুস্থ যুবক প্রাণপণে নিশ্বাস টানিলে উহার, ফুসফুস মধধে£, 


১৫২ ফিন্সিয়োলজী | 


৫৬০০ ঘন সেন্টিমিটার অথবা ২২৫ হইতে ২৩ ঘন.ইক্ পরিমাণ বায়ু থাকে। 
ফ,সফসস্থিত বামুকে ৪ ভাগে বিভর্তকরা যাইতে পারে যথা £₹ 

১। সহজ শ্বাস প্রশ্বান বা অস্থির বায়ু (ঘাথজ। ৩৫ ৮5৪- 
£17100 71)-২৫ হইতে ৩০ ঘন ইঞ্চি অর্থাৎ ৫০০ ঘন .সে্টিমিটার পরিমাণ 
বাযু স্থির মুহূর্তে ফ,লফ,স মধ্যে গৃহীত ও তথা হইতে বহির্গত হয়। এই বায়ুকে 
সহজ শ্বীস বা অস্থির বায়ু অথবা শ্রোত-বায়ু বা টাইড্যাল এয়ার কছে। 

২ । ফুসফুস পূর্ণকারী বায়ু (০০670107707081 »1£)- নিশ্বাস দ্বারা 
ফ.সফ.সে যত পরিমাণ বায়ু গ্রহণ করা যায় তত পরিমাণ বাযুকে ফ,সফ,স. পূর্ণ 
কারী ব্মমু বা কস্প্রিমেন্টাল এয়ার কহে। এরূপ বাষুর পরিমাণ ১** ঘন 
ইঞ্চি অথবা প্রায় ১৬৭০ ঘন সে্টিমিটার হইবে। 

৩। অতিরিক্ত বায়ু (২০১৪1৮০ 01" :০110010177017071] 71) শ্বাস 
প্রশ্বাস সহজ ভাবে বহিলেও ফ,.সফ,সে যে বামু থাকে তাহাকে অতিরিক্ত বায়ু 
বা রিজার্ভ বা সপ্রিমেপ্ট্যাল্‌ এয়ার কহে। এরূপ বায়ুর পরিমাণ ১৬০* ঘন 
সেট্টিমিটার হইবে । এ বাযুকে জোর করিয়া বাহির করা যায়। 

৪1 : অবশিষ্ট বায়ু (২০৭৭%৭1 থ)-_অতি প্রবলভাবে শ্বাস তাাগ 
করিলেও ফুফ.সস্থিত সমস্ত বাস বহির্গত হয় না, কিন্ত অনেক পরিমাণে উহা 
ফ.সফ,সে রহিয়া যায়, এই বাযুকে অবশিষ্ট বামু বাঁ রেসিডুয়াল্‌ এয়ার কহে। 
এক্ষপ বাযুর পরিমাণ ১৮৮* ঘন সেক্টিমিটার হইবে । 

উল্লিখিত বিবিধ নামধারী বায়ুর আম্তন পরিমাণের ভালিকা (10776 
০৫ ৪1) একস্থানে সন্নিবেশিত হইল £_- 





১।* অস্থির বামু **৮:£*০ ঘন সেটটিমিটার | 
২। ফুসফুস পূর্ণকারী বাছু :.. ১৬৭* এ এ 
ত। অতিরিক্ত বায়ু ,৮১৬৯০ এ এ 
৪. অবশিষ্ট বাম ১১৮৮০ এ ঞঁ 


ক্োভবায়,, পূর্ণবান্ু ও অতিরিজ্ঞ বায়ু (যাণুনা, ০০017181060651 510 
18৪০7৮৫ ৪17) এই তিন প্রকার বায়ুর আয়তনের সমষ্টি করিলে ফ.সফ-সস্থিত 
বাঘুর আয়তন' পরিমাণ স্ধথিতবীক্কত হয়) অর্থাৎ মোটের উপর সহজ. অবস্থায় 
ধ্িতে গেলে একজন ৫ ফিট ৮ - ইঞ্চি পরিমাণ মন্থুয্যের ফুসফ,সের' আয়তান- 
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পরিমাপ ( ৮1051 ০৪০4০70 ) ৩৭৮* ঘন সেন্টিমিটার হয়, আর সমস্ত বায়ুর 
'্মায়তন পরিমাণ ধরিলে তাহা ৫৬৫০ ঘন সেন্টিমিটার হইয়া! থাকে ।, 

ফুসফুসের আয়তন পরিমাণের নিম্নলিখিত কারণে তারতম্য হইতে 
পারে | | 
১। উচ্চতা (75181) অর্থাৎ ৫ হইতে » ফিটের প্রত্যেক এক 
ইঞ্চি উচ্চতায় মনুষ্য সহজ অবস্থার অপেক্ষা ৮ ইঞ্চি পরিমাণ অধিক বাযু জোর 
প্রশ্বাস দ্বারা ত্যাগ করিতে পারে। 

*২।  প্িসন্‌ বাঁ অঙ্গের স্থাপনা (1১১৯1000960 11785) 
শয়নাপেক্ষা ধীড়াইয়। খাকিলে অনেক পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ করা যায় । 





৩৯ ওজন বৃদ্ধি € 11107597580 ৮/০1017) সম্ভবত শরীর যত 
ওজনে ভারি হইবে ততই ফুসফুসেব বাষুর আয়তন বৃদ্ধি পাইবে । 

৪)  বয়ংক্রেম (8০)--১৫ হইতে ৩৫ বহ্সর পথ্যন্ত ফ.সফ.সের বায়ুর 
আয়ত্ডনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং ৩৫ হইতে ৬৫ বংসর পধ্যন্ত তাহা কমিয় 
থাকে ! 

৫1 উদর ও বক্ষ গহ্বরের যাবতীয় রোগ (4৮৫০০7108] 
8100 01018010 0158৭585 ) যথা-_অর্ববদ (17000701)1), ম্ফোটক  &%23০85৪) 
ক্ষয়কাশ (1210017151১) বাষুনলী ভুজপ্রদাহ (17০701780১ ), ফুনফুসাবরণ প্রদ্ধাহ 
€৮19015% ) প্রস্তুতি দ্বারা ফ,সক,সের বাযুব আরতন কমিয়া থাকে । আবার 
এম্ফিসিমা রোগে অধিক পরিমাণে ফ.সক,সে বায়ু সঞ্চিত হইয়া থাকে । 

শ্বাসতক্ত বায়ুর পরিবর্তন (01)97706১ 1) 00৮ ০01160,817) 272 

১। সহজ বামুর অপেক্ষা শ্বাসত্যক্ত বামুতে শতকরা ৪৩ ভাগ অধিক 
কার্বন ভাই-অক্সাইড. দৃষ্ট হয় ; অর্থাৎ যদি ১০,০০০ অংশ পরিমাণ বামুতে 
যদ্দি ৪ ভাগ কার্কনিক ডাই-অক্সাইড ( কার্ধনিক এপি গ্যাস) থাকে, তবে 
এ পরিমাণ শ্বাসত্যক্ত বামুতে ৪৩০ ভাগ কার্বনিক এলি গ্যাস জমিবে। 
€ 12009700106 05192010010 19 18701848৭00 ক. চি 65000 

২। শতকরা ৪৮ ভ্রীগ অক্সিজেন গ্যান কম পড়ে, অর্থাৎ সহঙ্জ বনযুতে 
শতকরা ২১"ভাগ অক্সিজেন থাকে কিন্তু শ্বাসত্যক্ত বায়তে ১১২ ভাগ অক্সিজেন 
ব্যাক (085 8660.655 15 0115)101১1750 ০৭ 50 59131650০৮৮ 4.৪ 1০০ 

৪ 
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287) । শৌণিত হারা &ঁ আরিজেন গৃহীত হই! উহার কতকাঁখ কাঁকারিক 
এসিড গ্যাস প্রন্থত ইয় এবং কতক অংশ শরীরের ফর্টরীস ৩ সীলফারৈর' 
সহিত যৌগ হইয়া খাঁকে। 

৩। শ্থাসত্যক্ত বাযুতে কিয়ৎ পরিমাণে নাইট্রোজন দৃষ্ট হয় (১ পা 
98801 ০6 0160ঘতাঃ 15 8616৮৭11550 6 1), 

৪। ইছান্ডে জলীয় বাম্প সঞ্চিত হইয়া থাকে (1615 ৪৮0 ছা 
%/567 ৮90০7) । ১ ঘন মিটার পরিমাণ শ্বাসত্যাক্ত বাধুতে ৩৭৪ ভিগ্রি 
সেন্ট উত্তাপ লাগাইলে প্রায় ৪০ গ্র্যাম্‌ জলীয় বাষ্প সঞ্চিত হইয়া থাকে! 

৫1 ইহা ভূবায়ু অপেক্ষা উষ্ণ হইয়া থাকে (163 17). 15 17068580) ; 
অর্থাৎ যে দেশ গরমও নয শীতলও নয় সেই দেশের মন্ৃষ্যের স্বাসতাক্ত বায়ুতে 
৩৬০ সেণ্ট উত্তাপের বৃদ্ধি দেখ। ষায়। অত্যন্ত শীতল বাষু নিশ্বাস দ্বারা গ্রহণ 
করিলে সেই বাযু বহির্গমন কালে আনেক উত্তাপের হাস হয়, এবং গরম বাজ্ধু 
নিশ্বাস টানিলে উহার প্রশ্বাসও ১ বা ২ ডিগ্রি গরম হইয়া! থাকে । 

৬। ইহার আয়তন বুদ্ধি হয় (10 ৬০২/)৩ 18 17075580 ), যদি অধিক 
অক্সিজেন শোধিত-বা ফ,সফ,স মধ্যে গৃহীত হয়, তবে শ্বাসত্যক্ত বায়ুর আয়তন 
কিঞ্চিৎ কম হয় বটে তবে তাহা! উত্তাপে বিস্তৃত হইয়া ও জলীক়-বাম্পে পূর্ণ 
হইয়া সে ক্ষতি পূরণ করিয়া করিয়া থাকে । 

৭। ইহাতে অল্প পরিমাণে এমোনিয়া , হাইড জেন ও মাস” গ্যাস্‌ 
জমিয়া থাকে (০01)6৭10৭ 30991] 00181006068 ০6 210001175750708ত7) 
৪0 হাটি) ৪5.) 

৮। ইহাতে কোন ক্ষুত্রতম কীট বা কোন প্রকাধ খুলা ও য়] 
দৃষ্ট হয় না। (1 9১ 76৩0 ছিটা লা। £8100১ টি 087010168 
01 005.) 

সমস্ত দিনের ফুসফ,স মধ্যে ৭৫০ গ্র্যাম্‌ অক্সিজেন গৃহীত হত, »** শ্রম 
কার্কনিক এসিড গ্যাস এবং ৪৫, গ্র্যাম্‌ জলীয় বাম্প ফ.লফুস হইতে বহি 
হইয়া থাকে । 

নিশ্বাস বা সহজ বাজতে (1730170. ৪11) ২১ ভাগ অক্সিজেন ৯ সাগ 
নাইট্রোঙ্জেন এবং .১৪ ভাগ কার্বনিক এলিড গ্যাস থাকে, কিন্ত প্রশ্থসি বাহুতে 
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(০০775 ৯৮ )১৬,২ ভাগ অকিজ্বেন ৭৯.৫ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৪.৩ ভাগ 
কার্ধনিক এসিড গ্যাস দৃষ্ট হইয়া! থাকে ।* 

বাষুতে শতকয়া. ১৭৮ ভাগ কীর্ব্নিক এসিড জন্মিলেই সেই বায়ু অস্থথকর 
হয় এবং বাুতে শতৃকরা ১ ভাগ কার্বানিক এসিড সঞ্চিত হইলে সেই বাস 
বিষময় হইয়া পড়ে 


ফলফুসে রক্তের পরিবর্তন (0795691101১ 01900 10 08৫ 
8001505 ) 

৯। ইহা শীতল হয় ( [61৪ ০০০1৪ )। 

২। ইহার জলীয় বাপ্পের হাস হয় (16 19588 561) ৮০০০] )। 

৩। স্রহাতে সহজ ভলুম পিছু শতকরা ৮ হইতে ১২ ভাগ অক্সিজেন গ্যাস 
লাভ হয় স্থতরাং রক্তের প্রত্যেক ভলুম বা ভাগ শতকরা ১২ হইতে ২০ ভাগ 
বৃদ্ধি পায় (10 817১ 98867) 8০ 12101 01) 081 01006, (1১৩ 
20200010096 04586010079 019০0 7181116 01220090612 60 20 ০৩৮ 
০৪০৫ 7961 ৮০181708 .) 

৪। ইহার কার্বনিক এপিভ, গ্যাস ভলুম পিছু শতকরা ৭ ভাগ কিয়! 
ায স্তরাং রক্তে শতকরা ৪৬ হইতে ৩৯ ভাগ কার্কনিক এসিড গ্যাস রুম 
পড়ে €(161958৪ ০৪:9০710 4০10 7 091 ০6০৮ 0066 ৮০1802৩ ), 19 
61০০৫ 11106 00146 6০ 39 0০1 ০606, 


টরুশিকা মধ্যে রক্কের.পরিবর্থবন (01707851718 0 
১117765). ফুসফুসের ভিতর দিয়া শিরার রক্ত.স্ঞালিত হইবার কালে দই 
অক্সিজেন রহিত হিমোগ্নবিন্‌ ভুবায়, হইতে 'অক্িজেন ।গ্রহণ-করিয়া গ্রাকে। 
এই অক্িম্বেন সুছলিত-হিমোমূবিন্‌ ফুসফ.স,হইতে-বাহির.হইয়া সর্বাঙ্গে ভ্রমণ 
কালে যাবতীয় তন্কতে.অকিজেন বিতরণ কঢের এরং , মৎপনির্তে: পড়ন্ধ-হইতে 
কার্বনিক এসিড গ্যাস গ্রহণ করে। রক্তের মধ্যস্থিত কার্বনিক গুসিভ.গ্নাস 
স্ছপ্ক্ষা-দেন্কর কার্কনিক ;এস্তি,গ্যাসের টান্ভাব (.1253199) রা.চাপ. অধিকু | 


প্াপপো্পপপসট 
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২... (0106011508১ এ চোটি 177 
১0০10 07*081২700 5017) ), 


কার্ধবনিক এসিড গ্যাস বৃদ্ধি পাহবার কারণ । 


১। পেশী প্রিয়া । ৩। বস (৯5৪01 ৫1 শাতলতা । 

১। ভঙ্গাদ্রবা 1177) 1 বোগ (1045) 1 ৬ দিবাভ গ। 

১। পেনীন অপিক সপলন হইলে কার্নিধ এসিড. বদ্ধি পাম যথা 
এক মিনিটে 


নিদ্।কানে ৪ ৪৯ গ্রেণ 
শঘনাণস্থাযু "৫০১৯ 
ঘ+্টাষ ছুই মাইল চলিলে ১০১০ ৯ 
সর রর ১) 5 ২৫৮৩” 
জাত থুধাভলে ৪৭.৯৬ ” 


২। শ্বেতসারজাচীম পদার্থ অপিক এাবিমাণে আহাব করিলে প্রশ্বাসে 
কার্কনিক এপিড, গাাসের রদ্ধি তইয়। থাকে । 

৩। ৩০ বহ্পৰ বয়রুম পমান্ গ্রাসে কার্বনিক এসিড বাষু বৃদ্ধি হয 
কিন্ত ৪৫ বংসর বঘসেব পর উাব হাস হইবা থাকে । 

৪। জব প্রভৃতি রেগের কালে প্রশ্বাস কার্কনিক এসিড, গ্যাস অধিক 
পরিমাণে বহির্গত হইয়। থাকে । 

৫ | শীতলতীয় অধিক পরিমাণে শ্বাস গ্রহণ অন্সিজেন বাহ্‌ শোষণ, এবং 
কার্বনিক এপিড. বহির্গমন হইয়া থাকে । শিশ্তব শ্বাস ক্রিয়ার শক্তি বৃদ্ধি পাইয়া 
থাকে, এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা কমিয়া যায়। 

৬। দিবাভাগে প্রত পরিমাণে কার্ধীনিক এসিড, বাহিব হয়, যত বাতি 

' হইতে থাকে, তত ইহার হাস হয়, এবং অবশেষে দ্বিগ্রহব রাত্রে একেবারে 
কমিয়া যায়। 

২৪ ঘণ্টার মধো যতবার শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ত্যাগ হয়, তীহীর "সমানটুর 
হিসাব করিলে দেখা যাইবে বে উভগ় ক্রিয়ার অক্সিজেন গ্যাসের আগমন ও 
বহিরিফন প্রায় সমান, কিন্তু দিবন ও রাত্রির পরিষাণ পৃথক করিয়া হিসাব 
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করিলে অনেক তারতম্য লক্ষিত হইবে । অর্থাৎ দ্িবাভাগে এ গ্যাস্‌ যে পরি- 
শ্াণে অঙ্গ প্রত্যঙ্গে শোষিত হয়, তাহার কআনপেক্ষা অনেক গুণে ইহা অঙ্গারের 
সহিত রাসায়নিক যোগে কার্বঙ্গিক এসিড রূপে বহির্গত হইয়া থাকে ॥ আকার, 
রাত্রিকালে এ গ্যাস যত শোষিত হয় তক কার্ববনিক এসিড, কূপে বহিগত হয় 
না। সমন্ত দিন পরিশ্রমেব পর সন্ধ্যাকালে যে শ্রান্তি বোধ হইয়া 
থাকে, শরীরাভ্যন্তবে অক্সিজেন বাযুব হ্রাস হওয়াই তাহার একমাত্র 
কারণ । 

, ফুসফুল মাধো ভূবায়ুর শোধন (867৯8101106 81717 79 
177-)- প্রতোক নিশ্বাসে ফুসফুস মধো ৫০০ ঘন সেন্টিমিটার পরিমাণ বাম 
ফুসফুস মধ্যে থাকিঘ| উত্তান দূরিত বাষুব সহিত মিশ্রিত হয়। প্রশ্বাসের বাষুর 
প্রথম কিযদংশ ফুসফুপেব ভিতব প্রবেশ কবে না, প্রত্যেকবারেধ নিশ্ব।সে বাস্ধু 
ফুসফুস মধ্যস্থিত অপরিষ্কৃত বাশুর দশ ভাগের ১ ভাগের সহিত মিশ্রিত হয় 
হতর।ং ৮ হইতে ১০ ঝার শ্বাস প্রথ্থাস ক্রিরার দ্বারা সমস্ত ফুসফুসের অপরিষ্কার 
বাষুর শোপন হয়। 
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১। | স্বাভাবিক সহজ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিরাকে ইউপ নিয়া (2.010108৭) 
কহে। 

২। শোণিত-মধ্যে নহক্গ অবস্থা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে অক্সিজেন 
্যাস্‌ আসিয়া উপস্থিত হউলে অর্থাৎ দ্রুত ও গভীর নিশ্বাসের দ্বারা ফ.সফ,সে 
অক্সিজেন সঞ্চিত হইলে কিছুকালের জন্য জীবের আর শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার 
চেষ্টা থাকে না এরূপ অবস্থাকে আযাপনিয়া [ 21%১০5৭ ) কহে।, 

: ৩) ফুসফ,সে অক্সিজেন কম এবং কার্বনিক এসিড, গ্যাস অধিক পরি- 
যাণে সঞ্চিত হলে অথব। শারীরিক শোণিত শিরার অপরিষ্কার, শোণিতের মত 
হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া দ্রুত হইয়া পেশীদিগের ক্রিয়ার বৃদ্ধি করে এইরূপ 
অবস্থাকে ডিস্পনিয়৷ (13১১০) ) শ্বাসকষ্ট কহে। ও 

৪.। -শোপিতে অক্গিজেনু অত্যন্ত কম হইলে প্রবল শ্বাস কষ্ট হয়, নিশ্বীস 
অপেক্ষা মনেকবার প্রশ্বাস হইয়া থাকে। সমস্ত পেশীক্রিয়ার দ্বারা অথবা 
পেলী সকলের আক্ষেপ রশক:স্বাসক্রিঘ় সম্পাদিত হইয়া থাকে... অবশেষে 
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পেসীসফল শিথিল হইলে পর আক্ষেপ চলিয়া যায়, সংজা লোপ হয়, কনীনিকা 
গ্রসারিত হয় ফঞ্জাংটাইভা৷ অসাড় হইয়া পড়ে এবং মধ্যে মধ্যে (কষল দীর্ঘ- 
নিশ্বাস বহিতে থাকে, এইরূপ অবস্থাকে এসক্ষিক্দিয়া .( 4১80৮%$৪) বা 
স্কাস-অবরোধ কহে । | 

অতএব 'আমরা দেখিলাম'তিন প্রকার অবস্থায় 'ক্সিজেন্‌ গ্যাসের .ত্বা্স 
হুইয়া থাকে বথ। :-_ | 

€১) ডিস্পনিয়া বা শ্বাসকষ্টের অবস্থা যাহাতে নিশ্বাস ও প্রশ্বাস সজোবে 
বহিয়া থাকে, (২) আক্ষেপিক “অবস্থা (0০17৮0181৮6 51889 ) খায় কেবল 
প্রশ্বাস ঘৃদ্ধি পাইম্বা থাকে, (৩) অচেতন অবস্থায় ধীর.ও গভীর নিশ্বাস বহিয়া 
থাকে । কোন কুকুরের ট্রেকিয়া বা শ্বাস নলী হঠাৎ বন্ধ হইয়। গেলে পর্নো 
ম্্রথমাবস্থাক় ১-ঘিমিট, দ্বিতীয়াবস্থা ১ মিনিট এবং তৃতীস্বাবস্থা ২৩ মিন্দিট 
স্থায়ী হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইয়া থাকে । 

শ্বানরোথধ বা এন্ফিকৃমিয়ার অবস্থায় রক্সঞ্চালন 

(017০0190107 0785017551৭) শ্বাসরোধে ১ম ও ২য় অবস্থায় ষে ন্িশ্ব টস 
ও প্রশ্থীস বহে তাহাতে রক্তের চাপশক্তির (31900 1১1৪-৪০6).আধিকা হয়, 
(কিন্ত উহার ওয়' অবস্থায় রোগী অবপন্ন হয় ও মৃত্যুমুখে -পতিত হইয়া থাকে । 
পর ক্ষুদ্র ধমনীর ভিতর শিরার অপরিষ্কার রক্ত চালিত হইলে, উহারা 'কুষ্চিত 
'হয় স্থাতরাং রক্কের' চাপশক্ির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । শ্বীসরোগের প্রথমে হৃৎ» 
'পিপ্ডের বাধদিক 'রক্তপূর্ণণহয়, ক্রমে জোর শ্বীসপ্রশ্বাস দ্বারা সেই -শোপিতক্ে 
হৃংপিত্ডের' দক্ষিণদিকে' লইয়া বায়'স্থতবাং আমরা হৃৎপিণ্ডের ছইদিকেই রক্ত- 
পূর্ণ অবস্থা ছেখিতে পাই,এইরূপ অবস্থায় হৃৎপিও- শীত শীত্র স্পন্দিত-হয় তথ্ধধ্র 
ধীরে ধীরে ও সজোরে ক্ষিয়! গ্রকাশ করে এবং অবশেষে 'হৃংপিও অপরিষ্কার 
রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া আপন-কার্ধ্য করিতে ক্ষান্ত হইয়া থাকে । প্রথমে স্থল 
প্রশ্বাস বন্ধ হয়, তৎপরে স্ৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া লোপ -হয়। মৃত্যুর পর শবদেহ 
পরীক্ষা করিলে হৃৎপিণ্ডের - কেবল দক্ষিপদিক রক্তপূর্ণ দেখা ফাঁর, ' ৰামদিক 
'শৃন্ত থাকে। - পেশী কাঠিস্ত বশতঃ (২18০7 10008) স্ৃৎখশিত্ের বাষদিক 
'কুফিত হইয়া এদ্ধপ-রকতশূল্ত হইয়া! থাকে । 
ৃ অকৃসিঞ্জেন 'অভাবে শ্বাসয়োধ (২2০10 ৯5 ৫৬৩ ৫০-০%/৪০ 
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উ্লোন্চ80০1)-__কেবল নাইক্রোজেন্‌ আজাণ করিলেও ফুসফুস হইতে কার্ধবনিক 
এসিড, বহির্গমনের কিছুই বিশ্ব ঘুটে না তথাপি ডিম্পনিয়া ও এক্ফিকৃসিয়া 
( শ্বাসকষ্ট ও শ্বাসরোধ ) উপস্থিত হয়, কারণ, রক্তযধ্যে অক্সিজেন গ্যাসের 
অভাব হইয়া থাকে ।'যদি প্রচুর পরিমাণে ক্বার্বনিক এসিড গ্যাস ও অক্সিজেন 
গ্যাস আত্াণ কর] যায় তাহা হইলৈ শ্বাসপ্রশ্বাস প্রথমে ঘন বহে, কিন্ত এই 
অবস্থা স্থায়ী হয় না, ও কোন প্রকার আক্ষেপিক লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, তথে পরী- 
ক্ষিত জন্ত অচেতন হইয়া পড়ে, কারণ, কার্বনিক এসিভ, গ্যাস চৈতন্তহারক 
বিষবিশেষ । 
শ্বাস প্রশ্বাস শক, (3০308 01 1890178807)--বক্ষ প্রাচীরের যে 
কোন অংশ ঞুসফুদকে আবৃত করিয়া রাখে, তথা্ম কর্ণপাত করিলে শ্বাস 
্রশ্থীস শখ শ্রবণ কর! যায়, মুখ বন্ধ করিয়া ওষ্ঠে ওষ্ঠে একত্র করতঃ ফুৎকার 
দিলে এঁ শব্দের অস্থকরণ করা যাইতে পারে। শ্বাসনালীর প্রধান প্রধান 
শাখার মিকট যেমন এই শব্দ শ্রবণ করা যায় তেমন অস্ত্র শুসা যায় না। 
ইহারা শ্বাসনালীতে বাসর সঞ্চালনে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
শ্বাস প্রশ্বাসের চাপশক্তির তারতম্য ( ৬%17010।) 01 (8850018172৪ 
৪17 855793 )- শ্বাস গ্রহণ এবং শ্বাস ড্যাগ করিলে এ শ্বাসনলী মম্পূর্পে 
মুক্ত থাকে, কিন্ত ফুসফুলকে, বাযুপূর্ণ করিয়া মুখ ও নালিকা বন্ধ করতঃ যন্দি 
প্রবলভাবে মিশ্বাস ত্যাগ করা যায় তাহা হইলে বক্ষমধ্যে বৃহৎ শিরাঙ্দিগের 
রক্তত্রোতত বহে মা, শারীরিক যাবতীয় রক্তবহা নাড়ীও বক্তপূর্ণ হয়, সুতরাং ফস- 
ফুস রক্তশূন্ত হয়, এবং হৃৎপিণ্ডের বামদিকে রক্তের অভাব 'বশতঃ নাড়ী লুষ্ত- 
প্রান্স হয়, এইব্ধপ পরীক্ষা দ্বারা ভন্ের আশঙ্কা আছে, কারণ ইচ্ছা করিয়া হৃৎ- 
পিণ্ডের কার্ধ্য স্থগিত করা খাইতে পারে। ফুসফুপকে বাযুশূন্ রুরিয়া মুখ' * 
নামিকা বন্ধ করত: প্রবলভাবে নিশ্বাস গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিলেও এরুপ ফল 
ফলে, অর্থাৎ, এই থিয়া রা ফপিত্ডের দক্ষিণদিকে অতিরিক্ত অন্ধ্র আসিয়া 
উপস্থিত হয় সুত্তরাং ফুসযুসে রজ্জাধিফ্য হয় কিন্ত হৃৎপিত্ডের বামদিকে ও, 
শারীরিক যাবতীয় খমঘদী ক্বক্তপৃচ্ত ইয়, প্রবং এইন্ধপে ক্রমে ক্রমে হাৎপিশ্ের 
কার্য বন্ধ -হইম্া পড়ে অর্থাৎ সহজ গ্বাস গ্রশ্থাপ কালে ক্ষোন ব্যাতির 'অনানৃত 
খ্বক্ষে কর্ণ পাতিলে অথবা আকন ফা (56661050055 ) প্রক্ষস্পর্দীক্ষা 
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াশিশীতিি লী ০ শিিশীশীশিতিশশী শশী? রিট 


করিলে ফুসফুলে বাস্কুবহন জনিত এক মু কোমল শব শুনা: যায় এ; পন্কে 
ভেসিকিউলার শষ €৬১৪০১1৪ ইজ) কছে।' 
শকের কারণ (0৭৮০১ ০6 গারানি 0100110৮)-ুসফ,সের বায়ু 
কো (দা? %৫৭101৬১') ও ক্ষ ক্ষুদ্র সুড়ঙ্ষের নাস শ্বাস -পথগুলি কুঞ্চিত হইয়া 
থাকে, নিশ্বাস টানিলে উহার বাধুপূর্ণ হইয়া বিস্তৃত হয় এবং সেই শ্বাস পথের 
অসংখ্য শ্বীখ! প্রশাখার গাত্রে সেই বায়ুর ঘর্ষণ হইয়া থাকে, স্থতরাং ঝাউগাছে 
হাওয়া লাগার মত ফ.সফ,স মধ্যে এক প্রকার মে সে 'শব হইয়া, থাকে” 
ট্রেকিয়া নামক প্রধান শ্বাসনলী অথবা উহার প্রধান প্রধান শাখার স্থানে 
কর্ণ পাতিলে উক্ত শব কিছু উচ্চ ও কর্কশ বলিয়া! 'বোঁধ হয়, এই-*শব্দকে 
্র্িয়াল্‌ মাব্মারু বা শব (1391২01)7] [010777)1) কহে শ্বাস প্রশ্বাস শব্ধ 
যেরূপই হউক না কেন তাহা নিশ্বীস প্রশ্বাস এই উভয় কালেই শ্রুত হইঝা। 
খাকে। এ 
বক্ষে ঠোকর মারার, শব্দ বা নদ সাউণ্ড ( চ৮০৭৭*- 
101 9001705 0£ (0৫ 0). পা ).- বক্ষে *আস্তে আস্তে ঠোকর মারিলে ফুস- 
ফুলের স্থানে ফাপা (৮০110 ৭111 188078116 80810) অথচ এক শ্রাকার 
সুরবিশিষ্ট শব হয়, তৃলাভরা বালিসে ঠোকর মপ্পিলে যেরূপ শব্দ হয় ফুসফুসের 
স্থানে সেইন্ধপ শব্দ হইয়া থাকে, অর্থাৎ ফুলফ,সে বাঘু থাকিলে এরূপ শব হইয়া 
থাকে । ফ,সফ,সের,ষে স্থানে হৎপিও্ড থাকে তথায় ঠৌকর মারিলে নিরেট 
বা মোটা-শব্ব হইয়া থাকে, এ শব্ধ কাষ্ঠে ঠোকর মারার মত কঠিন ও "খাট 
বা নিরেট বোধ হুয়। 
ক্যাডিকেল বা কঠার অস্থির প্রায় এক ইঞ্চি বা ইহার কিকিৎ উপরে 
ফু সফ,সের চুড়া অবস্থিতি, করে, অথবা ..পম সারভাইকেল্‌ ভার্টেব্রা বা কশ্রে- 
কুকার স্পাইনাদ্‌ প্রোসেসের লাইন ধরিয়া গেলে ফ.সফ.সের চূড়ায় ঠিক ঠেকে”। 
'সহজ প্রশ্থাস : 2000০৮ন16 9১171015%- দক্ষিণ দিকের ফ,সফ,সেয় নিয়ধার 
(10./$1-77957 ) সন্থুখে ট্টার্ণীম ৬ষ্ঠ পঞ্তরে সন্ধিশ্থল হইতে আবস্ত হইয়া 
ষ্ঠ পঞ্জরের উপরের ধার দ্দিয়ক্রমে আযাগজিলারী প্রদেশের নিকট ৭ম পঞ্ররেশ 
নিকট উপস্থিক্ক-হয়, তৎপরে পশ্চাতে ৬*ম পঞ্জর পর্য্যন্ত নামিত্া ধাকে'। বাহ- 
(দিকের ক্ুসফ,সের নিক্ধার সম্মুখে সটার্দিম, ওর্ঘ) ৫ম ও ৬ষ” পঞ্জরের * সন্ধিস্থলের 
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( এই স্থানের নিয়ে '্ংপিণ্ডের দক্ষিণ ভের্টিকেল থাকে ) একটু অস্ত হইতে, 
আর্ত হই! পশ্চাতে ১*ম পঞ্জর পর্যন্ত নাময়া থাকে । পূর্ণ নিশ্বাম € এ) 
1080115610, ) টানিলে ফুলফুলের" নিয় ধার সন্ুখে ও পার্থে ৭ম পঞ্জর়ের নিয় 
পর্যন্ত নামিয়৷ থাকে এবং পশ্চাতে ও নিয়ে একাদশ পঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় 
বামদিকের ফুসফুস বাূপূর্ণ হইলে হৃৎপিণ্ডের অনেক অংশ ঢাঁকিয়! ফেলে কিন্ত 
জোর প্রশ্বীসকালে (011 60715001 ) ফুসফুসের নিয়ধার এক টা কষ্টাল পরি- 
মাণ স্থান উর্ধে উঠিয়া পড়ে অবং কালে হৃৎপিণ্ডের বামদিক ফুসফুস দ্বার! 'তত 
আবৃত হয় না। 
রক্তমধ্যে কার্ধনিক এসিড গ্যাসের সংযোগ প্রর্ধালী” 
€ 01০০০ ঠ ০০৮07081101 92081 870৯7051005 ৮1০০)-_-কার্ব- 
নিক এসিভ গ্যাস্‌ লাল রক্তকপা এবং রক্তের প্লাজমা বা জলীয়াংশের সহিত 
মিশ্রিত হইযু। অবস্থিতি করে। প্লীজমা মধ্যে কার্বনিক এসিড গাধীন ভাবে 
না থাকিয়া সম্ভবতঃ সোডা-কার্বনেট রূপে অবস্থিতি করে । গ্রাজমার সহিত 
কার্ববনিক-এসিডের সংযোগ কিছু দূ , 
শ্বাস-ক্রিয়ার উপর ভূবায়ুর অপ্প বা অধিক চাপশক্তির ফল 
(206০ ০6 ৮৪715610171) 075 055501৩0605 81600 18501180190) 
»_বামুরূপ মহাসমুদ্রের গ্রায় ২৫ ক্রোশ নীচে মন্ুধা বাস করিয়া থাকে 1 থকের 
প্রত্যেক বর্গ ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে ভৃবাঘুর %* সের পরিম্ণ চাপ পতিত হয় 
(10165550125 9116 6০৪০0 ০ 0195 50815 1709), স্থতরাং সমস্ত শরীরের 
উপর ভূবাযুর প্রায় ৩, হইতে ৪* হাজার পৌণ্ডের চাপ পড়ে। শরীরের উপর 
ভৃবাযুর এরূপ চাপ চতুদ্দিকে সমান, স্থতরাং সেই চাপে মহ্থযোর “কোন কষ্ট 
হয়ন1। প্রার ৩০ হাজার ফিট উচ্ে উঠিলে ভূবায়ুর এ ঢাপশপ্জির হদ্থতা 
অনুভূত হয় এবং সেই ভূবায়ুর অক্সিজেন গ্যাসের পরিমাণ ফম' হইয়া ' থাকে । 
পর্বত শিখরে অথব1 বেলুন যন্ত্রে ঠা ধাহাদিগের অভ্যাস আছে, তীহাদিগের 
শরীয়ে ভূবার,র এরূপ পরিবর্তনে সহগ্গে অন্থথ বোধ হয় না কিন্তু কোন 
অনত্যন্ত ব্যক্তির ট্রক্ূপ ঘটিলে তাহার শত্বীরে নানারপ অনুখকর অবস্থা 
আনীত হইয়া থাকে খা £_ 
১1 -ভূবাস্ুর চাপশক্কির হ্বতা। প্রধূক ত্বকের যাবতীয় ক্যাপিলারী এবং, 
ও হ১ 
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শ্লৈগ্মিক বিল্লীর গাত্র মধ্যে অত্যপ্ত রক্তাধধিকা হইয়া থাকে স্থতরাং রক্তত্রাব 
অতি ঘর্ম এবং অধিক শ্র্েম্মা শ্রাব হইতে পারে । 

২। ক্যাপিলারী নলীদিগের শিথিলতা বর্দতঃ হৃৎপিণ্ড ঘন ঘন স্পন্দিত 
হয়, এবং শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন বহিয়া থাকে ও ক্রমে শ্বাস কষ্ট হইয়া থাকে । 

৩। ফুসফুসে অক্সিজেন কম প্রবেশ কবে স্থৃতরাং ভালরূপে কার্কানিক 
এসিড গ্যাস বাহির হয় না বলিয়৷ অল্প পরিশ্রমে অতান্ত ক্লান্তি বোধ হইয়। থাকে 
এবং এ কারণেই প্রবণ শ্বাস কষ্ট উপস্থিত হয়। 

৪। অক্সিজেন কম হওয়াতে ভেগাস স্নাধুব আকর বিন্দু উত্তেজিত হয় 
ও বমন উপস্থিত হইয়া! থাকে । 

৫। শারীরিক যাবতীয় আত্ন্তরিক যন্ত্র হইতে শোণিত শরীরের ববি 
আকর্ষিত হয় সুতরাং মস্তিষ্কে রক্ত কম হয় এবং তজ্জন্ত রা, কর্ণে শব, 
চক্ষুতে ক্ষীণ দৃষ্টি ও স্বল্প মুত্র প্রভৃতি লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে। 

উদ্ধা আকাশে যেমন ভূবাঁযুর চাঁপশক্তির হ্রাস হয়, ভূগর্ভে যথা সমুস্ত্রের 
নীচে অথব! খনির ভিতবে তেমনি ভূবাযুব,টাপশক্তির আধিকা দৃষ্ট হয়, হেথায় 
এক বর্ম ইঞ্চি পরিমাণ স্থানে ভূবাযুর ৬০।৭৭ পৌগু পবিমাণ চাপ পতিত হয়। 
হেথায় মন্ুষা পতিত হইলে উহার ত্বক্‌ রক্তশুহ্ত হয়। এবং উহার ঘন্ম বন্ধ হইয়] 
থাকে। মিনিটে ২ হইতে ৪ বার শ্বাস-ক্রিয়। কম হয়, নিশ্বাস সহজে বহে কিন্তু 
প্রশ্বাস দীর্ঘ হয় এবং নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কাধ্যের মধ্যে বিরামকাল দীর্ঘস্থারী 
হইয়া থাকে । ফুসফুসের আয়তন বৃদ্ধি পায়, প্রশ্রীব বৃদ্ধি রাখে এবং মনুষ্য 
বল ও উৎসাহের সহিত কর্ম করিতে পারে। হৃৎপিণ্ড ধীরে ধীরে ক্রিয়া 
প্রকাশ করে, শরীর গরম বোধ হয় ইত্যাদি ।__এরূপ অধিক ভূবায়ুব চাপ 
হইতে .হঠাৎ ভূগর্ভস্থিত ব্যক্তিকে ভূবাযুর সহজ চাপে ছাড়িয় দিলে তাহার 
শরীরের উপরিভাগে কাপিং গ্লাসের ক্রিয়ার মত দ্রুত গতি.ত রক্ত আসিয়া 
উপস্থিত হয় হ্ুতরাং নাক ও মুখ দি রক্তআ্াব এবং ্লাযুমগ্ডলের নীরক্তত| 
বশতঃ পক্ষাঘাত হইতে পারে । কেবল অক্সিজেন বাষুর মধ্যে থাকিলে মানুষের 
কিছু অন্থুথ হয় না কিন্তু ঘনীতৃত অর্থাৎ অত্যন্ত চাপ প্রাপ্ত অক্সিজেন বাষুর 
শতকরা ৩৫ ভাগ রক্তে শোধিত হইলে সেই মনুষ্য আক্ষিপ্ড হুইগ্গা প্রাপত্যাগ 
কবে। 
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বন্ধগৃহে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার ফল (57০০0 ০৫015801081 
20925 06৫ ৪78০৩ )_ অতি ক্ষুদ্র বন্ধগৃহে কোন মনুষ্যকে রাঁখিপে সেই 


ঘন্সের সমস্ত অক্সিজেন শীঘ্র টসই ব্যক্তির রক্তে শোধিত হয় এবং 'নৃতন 
অক্সিজেন অভাবে অর্থাৎ ষথার্থ এক্ফিকৃসিয়৷ বা শ্বাসরোধে তাহার মৃত্যু হয়, 
কিন্তু কোন বড় ও বদ্ধ ঘরে তাহাকে রক্ষা করিলে সেই ঘবের সমস্ত অক্সিজেন 
সেই ব্যক্তির রক্তে শোষিত হইতে না হইতে এত অধিক পবিমাণে কার্কনিক 
এসিড গ্যাস সেই ঘরে সঞ্চিত ও সেই ব্যক্তি কর্তৃক ফুসফুসে গৃহীত হয় 
যে, মনে কার্বনিক গ্যাস দ্বার! বিষাক্ত হইয় শ্বাস-কষ্টে প্রাণত্যাগ করিয়| 
থাকে । 

গৃহমধ্যে, বিশুদ্ধ বাষু সঞ্চালনের আবশ্যকতা € 5০655165001 6161 
1500) )--কোন প্রকাব বাসস্থানে বহুসংখ্যক লোক একত্রিত হইলে তথাঁকার 
বায়ু দূষিত হুইয়া পড়ে অর্থাং সেই বাধুব অক্সিজেন গ্যান্‌ কমিয়া যায় ও 
তাহার স্থানে গ্রচুব পবিমাণে কার্বনিক এসিড গ্যাস্‌ সঞ্চিত হয়, এতদ্যতীত 
ব্যক্তি বিশেষের ত্বক ও.ফুসফু হইতেস্নান[প্রকাব দুর্গদ্ধজনক পদার্থ বাষ্পের 
আকারে উখিত হইয়া সেই বাসস্থানকে আবস্বাস্থ্াকর কবিয়া তুলে, গরিব 
লোকদিগের বাসন্থানে এবং হাসপাতালে এরূপ ব্যাপাব সর্বদাই দুষ্ট হইয়া 
থাকে। ১০,০০০ ভাগ সাধাবণ বায়ুতে ৪ ভাগ কার্বনিক এসিড. গ্যাস থাকে, 
লোকের জনত! বৃদ্ধি হইলে সেই ১০,০০০ ভাগ.বায়,তে ২০১৩০ এমন কি ৭২ 
ভাগ কার্বনিক এসিড, গ্যাস উৎপন্ন হইতে পাবে। 

বড় বড় কুটাতে (7780:059 ) তুলা, রেশম বা ই্পাত চূর্ণ গুভূতি পদার্থ 
সেই ঘরের বায়ুতে পুর্ণ থাকিয়া কর্মচারী ও কারীগরদিগের অস্থথের কারণ হয়, 
কোন ঘবের ইষ্টক বা মৃদ্ময় প্রাচীর ভিঙগা থাকিলেও সেই ঘরের বায়, অনেক 
পোষণ করিয়া ফেলে। অতএব যাহাতে সকল প্রকার গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ ভূবায়, 
সর্ধদ। যাতায়াত করিতে পারে তদ্বিষয়ে যদ্ববান হইয়! জানাল!, দরজা ও চিম্নি 
প্রতি আবন্তকামুসারে প্রস্তুত কর! কর্তব্য। প্রত্যেক ব্[ক্তির স্বাস্থ্য রক্ষার 
জন্য ১০*০ ঘন ফাটে পরিমাণ বাযুর প্রয়োজন, আর ইহাও দেখা কর্তব্য যে? 
তাহা বাহিরের বায়, দ্বারা যেন সর্বদা পরিক্কৃত থাকে। 

শ্বানরোধের কারণ (554565 ০1 250125%12)-_কঠরোধ, জলমজ্জন 


১৬৪ ফিজিয়োলজী 





প্রস্তুতির ক্রিরায় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয় শ্বাসরোধ আনয়ন করে। এই প্রক্রিয়া 
দ্বার! ছুই বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়! জীনের মৃত্তু হয় । | 
১ম। রক্তে অক্সিজেন বায়,র হাস হইয়| পপড়ে। 
২য়। ইহাতে কার্কনিক এসিড অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হুইয়! থাকে । 
এই ছুই গ্রকার অবস্থা অন্তত্রে শ্বতন্ত্রভাবে প্রাণনাশ করিতে পারিলেও 
ওায়ই একত্রে শ্বাসরোধ মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। ইহাদের মো যে কোন 
কারণ এই মৃত্যুর দন প্রবল হউক নাঁ, প্রত্যেকে শরীরাভ্যন্তরে সমান ফল 
উৎপন্ন করিয়! থাকে । অর্থাৎ উভয়েরই দ্বারা ফুসফুসে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ 
পার্খে রক্তাধক্য হয়, এবং সেইজন্ বাম কে।টরদ্বয় প্রায় রক্ত শ্রন্ক হইয়। 
পড়ে। তৎপরে হংপিগু অসাড় হইয়া কার্ধ্য করিতে বিরত হয়' , 
এই ছুই কারণ ব্যতীত, অন্তান্য দূষিত বায়, দ্বারা শ্বাস রোধ হইতে পারে । 
পূর্বোক্ত দুই কারণে শ্বাসরোধ উৎপন্ন হইবার পূর্বে ইহার পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ 
নানাবিধ শিরঃপীড়া ও শারাবিক অন্স্থতা উপাঞ্তত হয় এবং তন্নিবারণ জন্ত 
পরিক্ষার বায় সেবন অত্যাবশ্যক হই পল্চে । 
কুত্রিম শ্বাস প্রশ্বান ক্রিয়। গ্রণালী (2106071 15৪07796100 
হস্ত দ্বারা কঠরোধ করণ, গলায় রজ্জু প্রদান, দূষিত বায়ু সেবন, জল মজ্জন 
গ্রতৃতি যে কারণে হউক কয়েক সেকেণ্ডের জন্য ফুসফুন বায়ু প্রবেশ বদ্ধ 
হইলে প্রবল শ্বাসকষ্ট হয় এবং অচৈতন্ ও 1বিলুপ্ত-প্রায় নাড়ী প্রভৃতি লক্গণ 
উপস্থিত হইয়। থাকে, এরন্ধূপ স্থলে কৃত্রিমভাবে শ্বাস গ্রশ্থাসপ্রিয়া সম্পাদন করিয়! 
স্ষ্যের গ্রাণ রক্ষা করা যাইতে পারে ) যথা £- শ্বাসরুদ্ধ ব্যক্তিকে পৃষ্ঠের উপর 
' নুন করাইয়। তাহার মন্তকের নীচে এক শক্ত উপাদান অর্থাৎ বালিস দিয়। 
মন্তক উচ্চ করিয়া রাখিতে হয়, ত.পরে শ্বাসরুক্ধ ব্যক্তির দুই হস্তের কবচি প্রদেশ 
দৃঢ় করিয়া ধারয়া ধারে ধীরে উহারই মন্তকের দিকে উঠাইতে ও নামাইতে হয়, 
এতৎসঙ্গে দুই হস্ত দ্বার। সেই ব্যক্তিব বক্ষপ্রদেশ মধো মধ্যে চাপিতে হয়। এত- 
ছ্তীত, ্বাসরুদ্ধব্যক্তিব মুখে ফ.২কার দিতে হয়। এইরূপ কার্য্যগুলি এক মিনিটে 
১৫ বার কর! কর্তব্য ্ এইরূপ কাধ্যকালে শ্রাসরুদ্ধ ব্যক্তির জিহবা বাহির এবং 
তাহার চিবুককে উদ্ধমুখ করিয়। রাখিতে হয়্। এইরুপে উক্ত বাবতীয় ক্রিয়া 
ছারা ফুফুস মধ্যে বাু ্রবেশের বড় বড় শব শ্রুতিগোচর হয় এবং সহজ 
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শ্বাসের ন্যার প্রায় ২০ ঘন ইঞ্চি পরিমাণ বায়ু ফুসফুস মধ্যে প্রবেশ করে। 
উপরোক্ত বিবিধ কার্য ঘন ঘন ও অন্সিয়মতরূপে সম্পন্ন করিলে শ্বাসক্রিয়! 
নুসন্পন্ন হয় না, যাহ! হউক ধয়েক ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এরূপ কৃত্রিম শ্বাসগ্র্থাস 
ক্রিয়া দ্বার! অনেক,নিপ্পন্দ ও সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হইয়া থাকে । 
ত্বকৃ দ্বার! শ্বাসক্রিয়! (0২৩90)1780101) 09 0: 910117)--ফুসফুসের মত ত্বকেও 
বিস্তর ক্যাপিলারী নলী দৃষ্ট হয়, উভয় স্থলেরই ক্যাপিলারী বা কৈশিকাগুলি 
এপিথিলিয়াম্‌ তন্তর মধ্যদিয়া ভূবাযুব সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। ফুদফ্মের 
ধন্ন্প এপিখিলিয়াম্‌ এক পর্দায় এবং ত্বকে তাহ! অনেকগুলি পর্দায় অবস্থিতি 
করিয্ থাকে । সুতরাং ফুলফুন অপেক্ষ! ভূবায়ুব সহিত ত্বকের যোগ বিলম্বে ' 
সম্পাদিত হইয়। থাকে ।" ত্বকেব ছারা যদ ১ ভাগ কার্বদনক এসিড. গ্যাস 
বাহির তয় তবে ফ,সফ,ন হইতে ৩৮ ভাগ কার্কব'নক এসিড,গাস বাতির হইয়া 
থাকে। ফ.সফ,দ অপেক্ষা ত্বক দিয়া প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ জলীয় বাষ্প 
(4৭0০০৫৯ ৭০০৪০) বাছির হয়, ত্বক দিয়! নান্তে প্রায় এক সের (25 
65 01০? ) জলীয় বাণ্প বাহির কয়া থাকে। শরীরে আয়তন, শারীরিক 
উত্তাপ ও ভিজ বাধুব তারতম্যা সুদারে জলীয় বাম্প বহির্গমনেরও নুন্যাধিক্য 
হইয়া থাকে । 
শ্বাস ক্রিয়ার অযু বেখশল (টি ৩৮০৭৭ 176011811৭0) 01 [২৩৪- 
7115007)্বাসক্রিয়াব কার্যাকে অপ্রয়াসসিদ্ধ বলিতে হইবে, নতুবা আমাদের 
জীবন সর্ধদ| বিপদগ্রস্ত হত এবং নিজ্রার সময় অঠৈতষ্টাবস্থায় প্রাণ বিয়োগের 
সম্ভাবনা থাকিত। শ্বাসক্রিয়৷ এব্ধপে মনুষ্যের ইচ্ছাধীন না৷ হইলেও ইহাকে 
কিয়ৎপরিমাণে দ্গায়ুর সৃতরাং ইচ্ছার অধীনে থাকিতে হয়, নতুব*বাক্য উচ্চারণ, 
ও সঙ্গীত করণ প্রভৃতি কার্ধ্য বাহ! ইচ্ছা দ্বার সম্পন্ন হয়) সে সকলেরই সম্পূর্ণ 
বিশ্ন ঘটত। আবার, স্বাসক্রিয়ার নিরমিত কাধ্য ও উহার 'শঙ যদিও ইচ্ছার 
উপরে নির্ভর রুরে ন!, তথাপি অধ:মস্তিফ (8. ০০1০72815 ) উঠাদিগকে 
শাসন করিয়। থাকে । কারপ, সেডুল। স্বাসক্রিগ্নার আবশ্তকত বুঝির) থাকে, এবং 
যে সরুল পেশী শ্বাসক্রিয়া সম্পন্জ করিবে, তাহাদের সঞ্চালক স্্াযুদ্দিগকে প্রতি 
ধাবিত গতির কৌশলে (7২412, ৪০৭০7 ) সেই মর অবগত করাইয়। দেয়, 
অর্থাৎ স্বাস প্রশ্থাসোপযোগী পেশীদিগকে শ্বাস :প্রশ্থাস কার্ধ্য নির্বাহ কল্পিতে 
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বণিক! থাকে । বাস্তবিক অধঃমন্তিক্ষ যাবতীয় শ্বাস গ্রশ্বাসৌপযোগী পেশী 
সকলকে কার্য করিবার জন্ত একত্রিক্ত করে। সেই জন্ত ইহার বিভাগে, 
অন্তান্ত শ্বান প্রশ্থাসোপধোগী স্বাযুও অকর্দণ্য হইয়া পড়ে। 

শ্বাস ক্রিয়ার স্বায়ুমধ্যবিন্দু ও নায়ুনূত্র (85%218197 067 
০91705 874 57৮৫৪) _মেড়ুলা অবলংগেট! ব। অধঃমস্তিষ্কের নিয়ভাগে, 
উহার বিভাগ কারী মধ্যবর্তী রেখার ছুই পার্খে, ভেগাই স্াুদিগের উৎপত্তি স্থান 
বা আকর বিন্দু্দিগের কিঞ্চিৎ উদ্ধে” এবং অক্সিপিটাল্‌ অস্থি ও এটুলাস্‌ অস্থির 
মধ্যবর্তী স্থানের বিপরীতদিকে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার শ্নায়ু আকর বিন্দু অবস্থিতি 
করিয়! থাকে । মেডুলার ছুই ভাগে ছুই ফুসফুসের জন্য ছুই ন্নামু আকর বিন্দু 
থাকে । অনেকে স্বীকার করেন মে মেডুলার প্রত্যেক দিকে দুইটা করিয়া 
এরূপ স্গাযু আকর বিন্দু থাকে, একের দ্বার! শ্বাস ও অপরের দ্বার! প্রশ্বাস কার্য 
নিব্বাহ হইয়। থাকে । সে যাহা! হউক মেডুলার উক্ত স্থানে যে, শ্বাস ক্রিয়াব 
ম্নাধুআকর অবস্থিতি করে তদ্ধিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, কারণ, নি্ন হইতে যদি 
সমস্ত মেরুদণ্তীয় মজ্জা (971041 ০914) এব উপর হইতে সন্তিক্ক (37577) 
অল্প অপ্ন করিয়া কাটিয়। ফেলা যায়, তথাপি শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কিছুই বিদ্ন 
ঘটে না, কিন্তু মেডলার উপরোক্ত ন্নায়মআকর বিন্দু আহত হইলেই তৎক্ষণাৎ 
শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়। যাইবে, আবার, এ স্থান নষ্ট হইলে এবং সমস্ত মন্তিক্ষ ও 
পৃষ্ঠজ্জা ঠিক থাকিলেও সেই ফল, অর্থাৎ চিরদিনেব মত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার 
লোপ অর্থাৎ মৃত্যু হইয়। থাঁকে। অতএব শ্বাস গ্রশ্থাস ক্রিয়ার উক্ত ন্নায়ু আকর 
বিন্দুকে নিউড্‌ ভাইটাল (০০৪ ৮11) কতে। শ্বাস ক্রিয়ার উদ্ধ 
যুব আকর বিন্দু হইতে ভেগাস্‌ নামক ন্নায়ুদ্বয় উখিত হইয়া ছুই ফুসফুলকে 
শাখা বিতরণ করে। এই স্নায়ু শ্থাসক্রিয়ার চৈতন্তোতপাদক (59751696 ০৫ 
৪051৩176 ০০7০৪১) সামু) শ্বাস ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার জষ্ঠ ফ্েনিক্‌ ও ইপ্টার- 
কষ্টাল স্নাঘুগুলি সঞ্চালক (70001 ০0৮60912176 068৮৫ ৪) স্নায়ু। স্থতরাং প্রতি- 
ধাবিত গতির ক্রিয়ার নিক্মমানুসারে (১) ম্ডুলার স্সামুআক র,(২) তেগাস নামক 
চৈতত্ঠোৎপাদক ন্গায়ু এবং (৩) ফ্রেনিক্‌ ও ইণ্টারকষ্টাল্‌ নামক সঞ্চালক ম্বাযূব 
ছার! শ্বাস ক্রিয়া হইয়। থাকে। মেড়ুলার, উল্লিখিত মাফুআকর বিশ্লু শরীরের 
ভিত ও বাঁছির হইতে-নান। কারণে উত্তেজিত বা অবপাদিত হইতে পারে, 
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যথা তাঁড়িত প্রয়োগ ব| সুখে জলের ঝাপটা দেওয়া, শীতল জলে ন্নান করা, 
মনন্তাপ পাওয়া, এবং ফুসফুসে অপরিফার রক্ত সঞ্চিত হওয়! ইত্যাদি । যে সকল 
চৈতন্তোৎপাদক স্নায়ু যদ্দারা গ্বাস ক্রিয়ার স্নায়ু আকর উত্তেজিত হইতে পারে 
তাহাদ্দিগকে বিভক্ত করিলেও শ্বাসক্রিয়। চলিয়া থাকে তবে তাহ! অসমান ও 
অনিয়মিতরূপে সম্পাদিত হয স্থতরাং শ্বাস প্রস্থাসের স্নায়ু আকব বিন্দুর ক্রিয়া 
যে কেবল প্রতিধাবিত (68০৯) গতির ফল তাহা নভে, উহার স্বতঃক্রিয়াও 
(280007800 50007) লক্ষিত হইয়া থাকে, এই স্বতঃক্রিয়া মাযু আকর হইতে 
সঞ্ণলক মার ভিতর দিয়াই অবতরণ করে (20007785610 10000)559  0৮১- 
0870 800) 6৩ ০678076 19106 016 60767 057৮5)। মেডুলার নধ্য 
দিয়া যে রক্তশ্রোত বহে সেই বন্ধে অক্সিজেন কম হুইয়। ও কার্বনিক এসিড. 
বৃদ্ধি পাইয়া অর্থাৎ শিরাব অপরিফ্াব শোণিত মেড়ুলায় সঞ্চালিত হইলে শ্বাস- 
প্রশ্বাসের এরূপ স্বতঃক্রিয়। প্রকাশ পাইয়া থাকে। রক্তে অক্িজেন কম 
পড়িলে নিশ্বাস কার্ধোের স্নায়ু আকর বিন্দুৎ এবং বজ্তে কার্বনিক এসিড, বৃদ্ধি 
পাইলে প্রশ্বাস কাধের স্মাম়ু আকর বিন্দু উত্তেজিত হই থাকে । 

ভেগাস সযু ছেদনের ফল (5০৮০7. ০ ৮৫1)--এক দিকের 
ভেগাস নব কাটিয়। দিলে শ্বান প্রশ্থাস মৃছু হয়, ছুই দিকেরই ভেগাস্‌ সামু নষ্ট 
হইলে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রি! আবও মুছু হইয়া পড়ে, অর্থাৎ প্রত্যেক শ্বাস প্রশ্বাস 
গভীয় ও পূর্ণ (19৩77 80101]? ) হয় এবং ফুসফ্স মধ্যস্থিত কার্বনিক 
এসিড গ্যাসের কোন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হয়ন1। জীবদশায় ফসফুদ মধ্যগিত 
ভেগান্‌ স্বাযুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা ফুনফুসের ক্যাপিলারীর অপরিষ্কার 
রক্ত-স্থার! উত্তেজিত হয় এই, উত্তেঞধনা মেডুলায় উপনীত হয়, নুতরাং শ্বাদ 
প্রশ্বাসোপযোগী অনেকগুলি পেশীর ক্রিয়ার সাহাযোর প্রয়োজন হইয়া থাকে। 
্রীবাপ্রদ্ধেশের ভেগাস্‌ মা কাটিক্স দিলে এবং উহার বিভপ্ত গ্রদেশের ছুই খের 
মধ্যে যে অংশ মেডুলার সহিত যোগ থাকে, সেই অংশে পর্যা়শীল তাঙিত 
উত্তেঞ্জন। (17058100650 07 1700০5 ০৪160) প্রয়োগ করিলে শ্বাস 
প্রশ্থাস ক্রিয়া! দ্রুত হয়, এরূপ উত্তেজনা বৃদ্ধি হইলে ডায়াফ্রাম পেশী পর্য্যন্ত 
ধানুষ্টস্কারিক ভাবে আঙ্ষিপ্ত হইতে পারে) ইহাতে এই সিদ্ধান্ত ভইতেছে, যে, 
ভেগাস্‌ ক্গায়ু মধো এমন হুত্ব জাছে, যাহ! নিশ্বাস ক্রিয়া উপর কর্তৃত্ব করিয়া. 
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থাকে (60755 10101805610 01073175619 )। প্রশ্বাস কার্য সমান্ত 
হইলেই ফুদফুসের বাযুকোষ বাযুশূন্ঠ হইক্স| চুপসিয়! যায় এবং বাযুকোষের গান্র ' 
গুলি পরম্পরে সংলগ্ন হইয়া পড়লেই, ভেগাস্‌ ্নাগু আবার উত্তেছ্গিত হইয়। 
থাকে । কারণ, বাহির হঈতে যদ্দি বঙ্ষপ্রাচীর বিদ্ধ করা.ধায়, তবে তৃবাষু 
পুরা গহ্বর মধো প্রবিষ্ট হয় এবং ফুসফুসকে চাপিয়া ফেলে সুতরাং ডায়াফ্রাম 
পেশী আক্ষেপিক কুঞ্চন উৎপর হয়) ভেগাস্‌ স্বাুর সাহাধ্যে এরূপ কুঞ্চন 
হইয়! থাকে । 

ভেগাস্‌ ক্নায়ু মধ প্রশ্বাস কাধ নির্বাহ হবার অন্ত বিশেষ স্থত্' দেখিতে 
পাওয়! যার (1711)165 051015067179 00 5১001150017 ) ১ কারণ, খরগোস- 
দিগকে ক্লোরাল দ্বাব| বিষাক্ত করিলে প্রশ্বাস কালে উহাদের শ্বাসক্রিয়া বন্ধ 
হঈতে দেখ! যায়। ফুসফুস বিস্তৃত হইলেই ভেগাসের গুশ্বীস কার্ধ্য নির্ব্ধাহ- 
কারী সুর আপন ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে) অতএব নিশ্বাস টানিলেই 
প্রশ্থাস আবশ্তক হয় এবং প্রশ্বাস হইলেই আবাব জীব নিশ্বাস লইর়! থাকে । 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই ছুই পর্যযার ক্রিয়া্ধে শ্বাস-প্রশ্বান (1২690124007 ) 
ক্রিয়া কছে। 

নুপিরিয়ার লেরিজিয়!ল্‌ যুব উত্তেজনায় প্রশ্বাস ক্রিয়। বৃদ্ধি পায়। এতত্য- 
তীত, পঞ্চম স্নাযুও (50) 75,%৮) শ্বাস ক্রিযাব উপব কর্তৃত্ব করিয়া থাকে 
বথা__সুখে হঠাং জলের ঝাপটা দিলে গভীর নিশ্বান টানিতে হয়; অন্তান্ত 
চৈতন্যোৎপাদক কায গ্বারাও নিশ্বাস কার্ধোব সহায়ত হই্জা থাকে। 

১। অন্যন্য শ্বাস ক্রিয়ার কৌশল-_ফুদফুসের গভীর গ্ানে 
নিশ্বাস গ্রহণ ও শব করিয়া তাহা ত্যাগ করণ এই ক্রিয়াকে দীর্ধনিশ্বান 
(51801179 ) কছে। 

২। প্রথমে অধিক পরিমাণে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া! তৎপরে প্লটিল বন্ধ 
সন্ধে ও যদি' সেই নিশ্বাসবাযু গ্রবলভাবে বাহির হইয়। যাঁর, তবে উহ্াকে কাশ 
উৎপন্ন করা (00871 ; কহে। এই প্রক্রিয়া দ্বার! শ্লেন্বা গ্রভৃতি উঠিয়া 
থাকে । কাশ উৎপন্ন হওয়া সম্পূর্ণকপে প্রত্যাধর্তক বা প্রভিধাবিভ (7515,) 
ক্রিয়া বিশেষ । সুপিরিয়াব লেরিজিয়াল যু খারা লেরিংসের ল্লৈম্মিক বিল 
উত্তেজিত হইলে কাশি হয়, এং ত্রাঙ্কাই ফুসফুস, ও পলির মধ্যে তেগাস্‌ মুর 
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শোখা প্রশীথার উত্তে্ন হইলে সেই উত্তেজনা মেডুলার চালিত হয় এবং তথ! 
হইতে সঞ্চালক (০7০০?) নাযুহত্র গ্লটিন ছিদ্র কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্থানোপযোগী 
পেশীদিগকে প্রবলভাবে কুঞ্চিত করিয়া (০০881) ) কাশ উৎপন্ন করে। 

৩। হাইতোলা (৮৭%০ 0£)-এই ক্রিয়ার মুখ খুলিয়া! যাঃ, নাক 
বদ্ধ হয় এবং প্রথমে দীর্ঘ নিশ্বাস, পরে গভীর প্রশ্বাস হইয়া থাকে । হাইতোলা 
অত্যন্ত শ্রান্তি প্রভৃতির লক্ষণ | 

৪। আবার দীর্ঘ নিশ্বাসের পব যদ্দি কোমল তালু ও জিহ্বার পশ্চান্তাগ 
দাবা মুখ ও ক্ষেরিংসেব সন্ধিস্থল বন্ধ সত্বেও নানিক1 ও মুখ দ্বারা প্রবলভাবে 
বাঘু বহির্গত হইয়! যায়, তাহ! হইলে উহাকে হাচি (5৭০6211)8) কছে। পঞ্চম 
সামুর উন্তেজনে হাচি হইয়। থাকে । 

৫। আলিজিহবা ও কোমল তানুর শিথিলতা প্রযুক্ত (17018১€0 ৪৮৪৪ 
৭1৫ 5০6 [8159 ) নাপিক1 ও মুখ দিয়! শ্বাস-প্রশ্বান হইলে নাসাগঙ্জন শখ 
9979588) হইয়। থাকে । 

৬ ডায়াক্রা পেশী ও গ্লটসৈব অকন্পাৎ কুঞ্চনে অপ্রস্তুত লেরিংসের 
ভিতর বায়ু দ্রুতগতিতে প্রবেশ করিলে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাহাকে হিক্কা বা 

হেঁচকি (1০০০9) কহে। পাকাশয় হইতে ভেগাস্‌ শায়ুব উত্তেজনা 
হিকাব প্রধান কারণ। 

৭। বাক্যোচ্চারণ করিতে হইলে উদর গেখাব কুঞ্চনে প্লটিন দিয়া 
বাষু বহির্গ হইয়া থাকে, এবং উহা! স্বব-রজ্জুকে ( ৮০০৭] ০১০: ) দীর্ঘ করতঃ 
শব্ধ উৎপন্ন করে। এই শব্দ আবার জিহ্বা, দন্ত ও ওঠ গ্রহথতির দ্বার বাঁক্যে 
(৬০1০৩) পরিণত হয়। 

৮1 সঙ্গীত ক্রিগ্াও বাক্য উচ্চারণ প্রণালীর দত, গুবে সঙ্ীতকালে 
লেরিংন্‌ পেশী সকল নানাভাবে স্বর-রজ্দুকে উহার উপযোগী করিয়া! লয়। 

৯। ক্রমাগত ও ঘন ঘন পর্যাক্রশীল প্রশ্বাস ক্রিয়ার হাস্য (1-8551098) 
উৎপন্ন হইর! থাকে । 


তথ 


১৭০ ফিজিয়োলজী। 


োপপাশীক্িটািাশশাশীশীাশীশাশাটী 


ভক্ষ্যজ্রব্য বা খাদ্য । 


9010, 


শরীরযস্ত্রের যাবতীয় ক্ষুপ্ুতম কোষ, তস্ত ও বিধানোপাদান, ০৫119, 
(55869 ) সর্বদাই ক্ষয় ও ধ্বংস প্রাপ্ত হইতেছে, এই ক্ষতিপূরণের ভন্য 
জীবমাত্রেরই আহারের প্রয়োজন হয়। এতঘ্যতীত, উচ্চ শ্রেণীর জীবের 
পক্ষে শারীরিক উত্তাপ রক্ষার জন্যও তক্ষ্যপ্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়! 
থাকে। 

একজন যুবা ব্যক্তির শরীরে শতকর| ৫৮.৫,ভাঁগ জথ এবং ৪১.৫ ভাগ খন 
পদার্থ দৃষ্ট হয়) আবার বিশেষ পরীক্ষা করিয়| দেখিলে অর্থাৎ একজন সুস্থ যুব- 
কের শরীর ওজন করিলে প্রায় ৬৯৬৮৮ গ্র্যাম্‌ ও নারীর ৫৫৪০০ গ্র্যাম্‌ হইয়া 
খাকে। 


শারীরিক প্রধান প্রধান অধশের শতকরা ওজন।. 


পুরুষ নারী। 
অস্থি 23 ৪2 ১৫.৯ ১৫,১ 
পেশী রি ৪2 ৪১.৮ ৩৫৮ 
বক্ষগহবরস্থিত্ত যগ্্ সক্ল ঠা ১৭ ২.৪ 
উদরগহ্বরস্থিত যন্ত্র কল ... ৭.২ ৮.২ 
চর্বি ৯ 27 ১৮২ ২৮২ 
ত্বক হী রা ৬.৯ ৫.৭ 
অস্ত সং ৪ ৭. ৯১৯ ২,১ 


অস্থি প্রভৃতি উক্ত যাবতীয় শারীরিক প্রধান প্রধান অংশ সকল সর্বদাই ক্র 
প্রীপ্ত হয় তবে কেহ শীঘ্র, কেহ বা বিলবে ক্ষর হইয়! থাকে । আহার হার! 
তাহাদের ক্ষতি পুর্ণ হইয়া থাকে। আহার না করিলে উহার! আরতন ও 
ওজনে (9৫18) 57 ৮০1০০)৩) অত্যন্ত কমিয়া যায় ও পরিবর্তিত হয়। ত্বক, 
ফুসফুস ও ম-সুত দিয়া যে সকল পদার্থ বাহির হই! যায়, আহাক্ ঘর! সেই 


০০1), ১৭১. 





স্পট 


সকল ক্ষতি অবিকল পূরণ হইয়া থাকে । অকষব্য নানাপ্রকার 7 উহ একে- 
বারে তত্তর আকারে পরিবঞ্ধিত হয় না কিন্তু উহা পরিপাক প্রক্রিয়ার সাহায্যে 
নানারূপে পরিবর্তিত হইয়া পরিশেষে রজ. মধ্যে, শোষিত হয় এবং যেই, রক, 
শারীরিক বাবতীয় তস্ত ও বিধানোপাদশনের পুনঃসংস্কার করিয়া থাকে। 

শারীরিক যাবতীয় তন্ত ও গঠনোপযোগী পদার্থ প্রটোপ্লীজম্‌ (01010019907) 
নামক এক প্রকার শ্বতঃকারী জীবনী পদার্থ থারা নির্শিভ। এ প্রটোপ্লীজস্‌ 
পরীক্ষা করিলে তাহার মধ্যে কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অফ্িজেন 
এবংন্মলন পরিমানে ফন্ফোরাস্‌ ও সাল্ফাঁর দুষ্ট হয়, প্রটোপ্লীজম্‌ এল্বুমেন্‌ 
জাতীয় পদার্থ। প্রটে! স্থানে স্থানে এরূপ ভাবে পরিবর্তিত হয় ও এরূপ 
সামগ্রী তাঙ্কাতে সঞ্চিত হয়, যে'তীহা দেখিয়া! কেহই সেই পদার্থ বাঁ শারীরিক 
অংশকে প্রটো হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে গাঙ্গে না, বথ! 
অস্থি ও দস্ত। অস্থিতে চুণঘটিত (081815099) পদার্থ এবং দস্তেয' এনামেল্‌ 
মধ্যে লবণ সঞ্চিত হইয়! অস্থি ও দত্তের প্রটোকে ঢাকিয়! ফেলে ।, 

অতি, সঙ্গ প্র প্রটোপ্লা্ম্‌ পদার্থ একত্রিত হইলে কোষ (0611) নাম 
প্রাপ্ত হয়, এই কোষ সকল একত্রিত হইয়! শারীরিক তন্ত ও বিধানোপাদান 
নিশ্বাণ কবে। প্রটাপগ্লাজমেব বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া দেখিতে 
পাওয়া যায়। যথাঃ_-কেহ রক্তকণীর় পরিবর্তিত হয়; কাহারও সানা রক্তু- 
বঙানাড়ীব প্রাচীর (৮1৭11) নির্মিত হয়, এবং কেহ বা বিবিধ তন্তর গঠন 
নির্ধাণেব জনা আছুত হইয। থাকে ইত্যাদি। এপিভারমিয অর্থাৎ ত্বকের 
উপরিভাগ, শ্লৈক্মিক ঝিল্লীর শ্রপিথিলিয়াম্‌ এবং গ্রন্থি (9121705) ও মন্তিষের 
কেশ সমূহ আজীবন মাপন আপন প্রাথমিক আক্কৃতি (0721051 8৫] 0100) 
বক্ষা কবিয়া থাকে, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেখিলে কোষ বলিয়া চেন! যায়, .কিন্ধু 
শারীরিক যে মকলস্থানে কোৰ সকল বিশিষ্টন্মপে পরিবর্তিত হইয়। নানাপ্রকার 
তন্ধ ও বিধানোপাদান নির্মাণ করে সেই সকল গঠিত পদার্থ যে পূর্বে কোৰ 
হইডে উৎপন্ন হইয়াছে ইহ! আর সহজে বোধগম্য হয় না, কেন না! প্রাথমিক 
কোবগুলির আর কোন চিহ্ুই থাকে না, সে যাহা! হউক এ সকল রূপান্তরিত 
কোষগুলির হতরাং শারীরিক যাবতীয় গঠিত পদার্থের পোষণ ও ক্রিস সম্প- 
দূনার্থে ভক্ষাত্রব্যের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে । 


1১৭৪ ফিঝিয়োনবী । 


জ্যান্ধিন্‌ও ইউরলিক-এসিভ.) (৮) চর্বি বখ! 2-লিপিথিন্‌, কোলেস্‌টে্িন্‌, 
(৯) কার্কেহাইডে-উস্‌ বথ। :--ইনেসিট) ডেক্সটি,ন্‌, গ্রেপ শুগাঁর গু ঈ্লাইকোজিন্‌ 
(১) বিবিধ লবণ বথ! :--পোটালিয়াম, ফশ্ফেরিক-এসিড, তৎ্সঙ্গে মেগ.মিসি- 
যাম্‌ ও ক্যাল্সিয়াম্‌ দৃ্ট হইয়। থাফে। 
ইহ! লেখাই বাহগ্য বে কাচ। মাংস অপেক্ষা! রন্ধন করা! মাংস হস্থাছ হক 
ও সহজে পরিপাক 'ছইরা ধাকে। 
ইংরাজেরা রোষ্ট (089) যাংস ভালবাসে, ফেনন! ভাহাতে মাংসের 
উপরিভাগ জমাট-বাধিয়া থাকে সুতরাং তন্মধ্যস্থিত রস আর বাহির, হইতে 
পারে না। মাংসের, নুরুয়া (৮1০৫%) প্রস্তত করিতে হইলে.. মেই মাংসকে 
খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিঃ। ও লীতল জলে ভিজাইয়া! কোন গরম উনীনে রাখিতে 
হয়, তৎপরে অল্প জালে ধীরে ধীরে ও অলপ পরিমাণে সিদ্ধ করিতে হয়, তাহাতে 
সেই মাংস-সিদ্ধ জলা অর্থাৎ সুকুয়া মধ্যে শতকক্ধ! ৩ ভাগ মাত্র এল্বুমেন মিশ্রিত 
হয় ও ৩ ভাগ এল্বুমেন অধযস্থ হয়, উহাতে ধিধিধ প্রকার লবণ ঘটিত পদার্থ 
ও জিলাটিন্‌ মিত্িত হইয়া থকে, এবং মাংসে মায়োসিন্‌ ও হুত্রধৎ তত্ত প্রত্বৃতি 
কঠিন পদার্থ সকল রহিয়া যায়; কিন্ত সেই মাংসকে অত্যন্ত সিদ্ধ করিলে 
মাংস মধ্যে এল্বুমেন্‌ জমাট বাধিয্া। থাকে, মন্গষ্যের মাংসে শতকরা ৭ হইতে 
১৫ তাগ, গোমাংসে ১১ হইতে ২০ ভাগ মেষ মাংস ৪ গাগ এবং কুকুট মাংসে 
শতকর! ৩ ভাগ চর্বি দৃষ্টন্হইয়া থাকে । 
ডিম্ব (:৫৪৩)-_-ইহাতে অক্সিজেন গ্যাস ব্যতীত অন্তান্ত যাবতীয় সার 
পদার্থ দুষ্ট হইয়া থাকে । ভিথ বিকাশ প্াপ্ড হইবার কালে বাহিরের ভূবাস্ু 
হইতে অক্িজ্পেন গ্রহণ করে । নারীর ভিত বা (০5৪৫) অত্যন্ত ক্ষুদ্র, ' ইহা 
বিকাশ কাঁলে বিবিধ প্রবর্ধন (9+০০৫২৩) বিস্তৃত করিয়া ভূবাযু শঙ্দীরের রক্ত 
বছানাড়ীর ভিতর হইতে সার গ্রহণ কিক খাকে। কুকুট ডিষ্বে নিয়লিখিত 
তিনটি পদার্থ দৃ্ হয় যথা ২-_ 


শতক! 
০১) শ্বেতবর্ণ এল্যৃমেন ১০০ 21৯55 ৬ 
নে) পীতবর্পের ইয়োক.  €9০%%) ৩৪ 


(5) খোল! 0811) . ১, ১৪. 





ডিত্বের খোলার অব্যবহিত নিষ্নে স্বেতবর্ণের এল্বুদেন ভরল ভাবে অবস্থিতি 

করে ; তঙগিয়ে ছল্দে অগ-কুদ্ছম (5৩1 ) মধ্যে এল্বুমেন মিশ্রিত চর্বি জাতীয় 
পদার্থ দৃষ্ট হর। উহাকে 'ভাইটেলাঁইন কহে। অর্ধ সিদ্ধ ডিত্ব সহজে পরিপাক 
পান্ধ কিন্তু কাচ। ডিঘ্ব অথবা অত্যন্ত সিদ্ধ ভি আহার করিলে পরিপাক ক্রিয়ার 
বি ধটে। | | 

পনীর (0176858 ১ইহাতে হুগ্ধেব কেজিন € ০6351) নামক নাই" 
ট্রোজেন ঘটিত ও কিরদংশ চর্বি জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ছ্ধ মধ্যে 
কেলিন দ্রবীতৃত হইন্না অবস্থিতি করে, কিন্তু উহা পাকাশরিক বাঁ কৌন (085- 
5০ 0% চন17076801০ )রমের সহিত মিশ্রিত হইয়া আনিয়া যায়; উত্ত রস 
মধ্যে এক প্রকার উৎসেচিৎ' পদার্থ (£৩05$) দ্বারা ধ্ীক্ূপ জমাট কাঁধ্য 
সম্পন্ন হয়। দুষ্ধেব কেজিনপ্তাত্যন্ত সাব পদ্দার্থ এবং ইহ| টাট ক জমাট বীধার 
অবস্থায় সহছে পরিপাক পায়, কিন্তু পনির মধ্যস্থিত বন্থুদিনের জমাট প্রাপ্ত 
কেল্িন সহজে গরিপাক পান্ন না। 

উদ্ভিদ জাতীয়, প্রোটিডন *€ ৬০৫০০01৩ 9406105 )_-উত্তি 
জাতীয় খাদা মধ্যে গ্রটেন্, এল্বুমেন ও লেগুমিন্‌ (01007, ৪1097)010 
1654710 ) নামক নাইট্্রেরজেন্‌ ঘটিত পদার্থ দৃষ্ট হইগ়। থাকে যথা 

ময়দায় শতকয়] ১৬| ভাগ, ছোলার ছাতুতে ১২ ভাগ এবং চাউল মধ্যে 

৭৮ ভাগ গ্,টেন দূ হয়। আলুভে শতকরা ২॥ ভাগ এল্বুমেন এবং মটর 
অখব। শুঁ'টিজাতীয় পদার্থে শতকর1 ২৮ ভাগ লেগুমিন দেখ। যায়) বাধি, 
মায়, ও আটার গ্রুটেন অধিক পরিমাণে এবং শ্বেতসার (3:81) ) কম পরি- 
মাণে দৃষ্ট হয়! থাকে । সরিয| মধ্যে শবেতমার অধিক, প্রোটিড কমু। শুটি 
প্রস্থৃতি পার্থ অত্যন্ত পুষ্টিকর হইলেও রুট প্রন্থৃতি অপেক্ষা বিলম্বে পরিপাক 
পাহয়। থাকে। 

নাইট্রোজেন ঘটিত ভক্ষ্যদ্রব্যের পরিণাম (795519% ০ গা 
(:9809945 6০০৭ )+-€১) ইহ! শারীরিক তত্তদিগকে বিকশিত ও পুনর্গঠিত 
কক্গে, (২) ইহাদের ঘা! শারীরিক -ঘ্আবপ্যকীয় রূল দির্টিত হচ্গ এবং (৩) 
ইহাক্। শারীগ্সিক শক্তি উৎপাদন করে । ,শিকালে. শ্গীর শী শীঙ্গ, বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে গ্ৃতরাং তন্ধর প্রটোপাজমের বিকাশ ও বৃদ্ধি গাধার জন 
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গ্রচুর পরিমাণে নাইট্রো্জেন ঘটত পদার্থের প্রয়োজন হয় । আজীবন মনুষ্য 
শরীরের যাবতীয় তত্ত সর্বদাই ক্ষয়হয়, অর্থাৎ প্রত্োক শারীরিক তন্ত আঁপন 
নির্দিষ্ট কার্ধ্য সকল সম্পন্ন করিয়া মৃত্য মুখে পতিত হঁয়। সুতরাং ভক্ষাদ্রবোর 
সার অর্থাৎ অগ্ডলালমগ্ পদার্থ দ্বারা আবার নৃতন কোষের জন্ম হইন্লা থাকে । 
পাকাশয় ও ক্লোম রস ভক্ষান্রব্য হইতে সর্বদাই অগুলালমন্ধ পদার্থ গ্রহণ 
করিরা কাধ্যক্ষম তইয়। থাকে । 
, , গক্ষাদ্রবোর নাইট্রেজেন্‌ ঘটত পদার্থধার1 অল্প পরিমাণে শারীরিক উত্তাপ 
রঙ্গ ইইয়ঙ্িথাকে। 
নাইট্রোজেন ঘটিত ভঙ্ষ্যদ্রব্যের রাসায়নিক পরিবর্তন 
(৩1517104] 01717555500 10100280005 চ০৭)__এল্বুমেন্‌ সম্পূর্ণরূপে অক্সি- 
জেন গ্যাসের সচিত মিশ্রিত তইস্স। এমোন-কার্বানেউ, এবং জলরূপে পবিবন্তিত 
হয়;_ কিন্তু উঠ! সম্পূর্নিপে অক্সিজেনের সহিত নিশ্রিত না হইলে, ইউরিয়া, 
ইউরিক এসিড. ও কার্বনিক এসিড. গ্যালরূপে পরিবন্তিত হইয় পড়ে । 
.. হাইড্োকার্ধ্বন্স, চর্বিবজাতীয় পদার্থ (13420521৮95 9৮ 
ফুদ৬ )--চর্বিজাতীয় পদার্থ তিন প্রকার যথা £-- 

(১) ওলিয়িন্‌ (২) পামেটান ও (৩) প্রিয়ারিন্। জান্তব ও উদ্ছিদ পদার্থে 
ওলিয়িন্‌ ও পামেটীন্‌ দৃষ্ট হয়। ওলিয়িন্‌ নামক চর্ধ্বি তরল, পামেটান্-চর্বিধ 
অপেক্ষা্কত ঘন, এবং ই্রিগ্নারিণ এক' প্রকার নিরেট-চর্ষি বিশেষ। শৃকবের 
চর্ধিতে ই্ি্নারিণ দৃই হইয়। থাকে । উক্ত চর্বি জাতীয় পদার্থে অক্সিজেন গ্যাস 
কম খাকে। উক্ত চর্ধিদিগের প্রত্যেকের নামে এক এক প্রকার অন্ন: জাতীর" 
পদার্থ শরীর্‌ মধ্যে অবস্থিতি কবে। 

চর্ষ্বিজাতাঁর পদার্থের পরিপাক বিবরণ (৭18590০8 ০৫ 
8 )--চর্বিব কণার মধাবন্তী সর্ধধাগ তন্তগুলি পাকাশয়িক বস দ্বার! বিগলিত 
হয়-_মৃতরাং চর্ধ্বিকণ। .পৃথক্‌ হইয়া পড়ে। উহারা ক্লোম: ও অন্তান্ত' ক্ষুদ্র 
অস্ত্রের রস দ্বাবা পবিপাঁক পায় এবং অবশেষে সেই রূপান্তরিত চর্ব্বি ল্যাক্টিয়াল' 
নলীর ভিতর অধিকাংশ এবং যকিঞ্চিং পোর্টাল'শিরংর মধ্যে প্রথেশ করে । 

চর্বরিজাতীয় পদার্থের ক্রিয়া (০৩৫৩ 31 5 )8-ইভার। শরীর 
মধ্যে উত্তাপ রক্ষা! করে এবং পেশী ক্রিয়ার, সহায়তা করে। : ছ্যার্কাটিক মহা” 
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লাগরের উপকূলে যে লকল লোক বান করে, তাহা সর্বপ্রকার চর্বিগাতীয় 
পদদর্ধ ভক্ষণ করে কিন্তু গ্ীন্ম গ্রধান দেশেনত্ব লোকের! কেবল শ্রেতসাপ্ন ও 
শর্করা! জাতীয় পদার্থের উপর জীবন নির্বাহ করিয়। থাকে। 
চর্বি জাতীয় পদার্থ শরীরে আপন ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়৷ জল ও কার্বনিক্‌ 

এসিভ, প্যান রূপে পরিণত হয়। 

কার্কবোহাইডে,ট স. বা শ্বেতাসার জাতীয় পদার্থ (০৪৮৮০- 
19010150665 0780১910105 )--ইছাদের মধ্যে শ্বেতসার, ইক্ু-শকরা, ভরাক্ষা- 
শর্করা, হুগ্ধ-শর্কর! ও মাইকোজেন প্রধান। চর্ধ্বিজাতীয় পদার্থের মধ্যে কার্কন্‌ 
ও হাইডেোজেনের পরিনাণ কম, কিন্তু অকিজেন অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । উত্তিদ জাতীয় পদার্থে শ্বেতপার দৃষট হয়, ইক্ষু-র্করা এবং প্লাইকোজেন 
পাকাশয় এবং অস্ত্র মধ্যে দ্রাকা-শর্করায় পরিণত হয়। ছুপ্ধ-শর্করা এবং দ্রাক্ষা- 
শর্কর] সহজে পোর্টাল শ্শিরার মধ্যে শোধিত হয়! যরুতে প্রবেশ করে। 
ছেখার দ্রাক্ষা-শর্কর! গ্লাইকোজেন্‌ ও চর্বিতে বিভক্ত হইপর। পড়ে |, মাইকোজেন্‌ 
শর্করার তরল হইয়া, শরীরে কোঙ্স উপকার সাধন করে কি না সন্দেহ, কিন্তু 
ইহা গর্লিজেনের সহিত মিশ্রিত হইস্া কার্বনিক এসিভ. ও জলরূপে পরিণত 
হয় এবং শরীর মধ্যে উত্তাপ উৎপন্ন করে ঘন্ছারা পেশীদিগের কার্ধয করিবার 
শক্তি বৃদ্ধি পাইনা থ|কে। 

ইন্-অর্গ্যানিকৃ পদার্থ ( [00105170 [7067715) ইহার! 
অর্গ্যানিক্‌ পদার্থের সহিত শারীরিক তন্ত মধ্যে গাবগ্তিতি করে। ইহাদিগের 
মধ্য ক্যাল্সিঘ্সাস্‌ সোডিয়াম্‌, ম্যাগনিসিয়াম্‌ ও আয়রন্‌ প্রভৃতি পদার্থ, ক্লোরিপ, 
ল্ফারিক্‌, কার্বনিক্‌ এবং স্ত[লফুরিক এসিডের সহিত মিশ্রিত হইয়া বিবিধ লবণ 
প্রস্তুত করিয়া থাকে। জাস্তব ও উদ্তিদ জাতীয় ভঙক্ষাদ্রবা, ছুগ্ধ এবং পানীয় জলে 
উপরোক্ত বিবিধ প্রকার ইন-অর্গাানিক পদার্থ বছল পরিমাণে দৃষ্ট হই! থাকে। 

কল (চ:015 )2-ইছাতে শর্করা, লবণ, অর্গানিক এসিড, এবং 
জিলেটিন ঘটিত পেক্টিন্‌ নামক পদার্থ দৃষ্ট হয়। 

শ।ক প্রভৃতি সবু্গ বর্ণের খাদ্য (15201০০ ) ইহাদের 
মধ্যে লবণ ঘটিত পদার্থ অধিক, কিন্তু শ্বেতনার, শর্করা ও এল্বুমেন্‌ অঙ্গ পক্গি- 


মাণে দৃই ছইয়! থাকে। 
২৩ 
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মসলা (0০70105৩705 )--ইহারা ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং ভক্ষ্য দ্রব্যে 
নুগন্ধ প্রদান করে ও পরিপাক যন্তেক শ্রাবণ ক্রিয়! বৃদ্ধি করে ইত্যাদি; বিবিধ 
মসলার নাম যথা £--লবণ, সরিষা, আদ।, দারুচিনি, এলাচ, লবগ, পিয়াজ, 
রহ্থন, তৈল, লঙ্কা, মরিচ, সির্কা, লেবু ইত্যাদি । 

পানীয় দ্রেব্য (13795) £-জল পান করা আহারের প্রধান অঙ্গ; 
কারণ, মনুষ্য শপীরে শতকরা ৬০ ভাগ ওজনে জল থাকে এবং ইহ! সর্বদা 
ফুসফুস, মুত্রযন্ত্ ও ত্বক দিয়! বাহির হইয়া যায়। 

নিশ্মল জল সর্বাপেক্ষা স্বাস্থাকর পানীয় পদার্থ। শত্ীরে শতকরা! 
প্রায় ৬০ ভাগ জল আছে, সেই জল ফুসফুস, ত্বকৃ, মুত্রযস্ত্র ও মল দিয়া বাহির 
হইয়। থাকে । ই51 পরিপাক ক্রিয়া, শোবণ ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন ্রিয় ও শাবথ 
ক্রিয়ার সহায়তা কবে, এবং ইহ শাখীবিক পস্তদ্দিগকে সরস করিয়া রাখে। 
বুষ্টির জল নির্মল, কিন্ত তাহাতে লবণ ঘটিত পদার্থ নাই, ঝর্ণাব জলে ক্যাল- 
গিয়াম্‌, সোডিয়াম ও লৌহ ঘটিত লবণ দুষ্ট হয়, ইহাতে অক্সিজেনে ভাগ কম, 
কিন্ত বার্যনিক এসিড গ্যাস অধিক) নার জল স্বান্থ্যকব বটে কিন্ত নান। 
গ্রকাধ আবঙ্জন! জন্ত অপবিদ্লুত হইয়। পড়ে, সুতরাং তাহাকে সিদ্ধ করিয়া 
পরিফর কবিয়া লঈতে হয়। উত্তম পানীয় জল স্বাঁদবহিত, বর্ণরহিত এবং গন্ধ- 
রহিত ও শীতল হওয়া কন্ত'্য। এক লক্ষ ভাগ জলে ২০ ভাগে অধিক টুণ 
ঘটিত লবণ থাকা উচিত নয়। সেই জল সিদ্ধ কবিলে তাহার কাঠিন্ত তান 
হয়। পানীয় জল অপরিষ্ষাৰ হইলে সান্নিপাতিক জব, ওলাউঠ।, রক্তাসাশায় 
গ্রভৃতি মারাঝ্সক ব্যাধি উৎপন্ন হয়। পানীয় জলে কোন প্রকার অর্গ্যানিক্‌ 
পদার্থ রাখ।'কর্তব্য নয়। শবীব রক্ষার্থ প্রত্যহ ১ হইতে ৩ পাইণ্ট 'জলের 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । 

বিয়ার (23৩৩৮ )--ইহ। মলট্নামক পদার্থের কাথ বিশেষ (17008101) 
0£17210)1 এই কাথ উৎসেচিত হইলে তাহাতে হপস (17055) বা অন্য 
কোন প্রকার তিক্ত পদার্থ মিশীইতে হয়। ইহার আপেক্ষিক ভার (5. হা. ) 
১০১ হুইতে ১০১৪ । ইহাতে শতকরা ১॥ হইতে ১* ভাগ পর্যযস্ত সুরাবীধ্য 
(91০0180)) দৃষ্ট হয়। ইহাতে ল্যাকাটিক্‌* এসিটিক্‌, গালিক্‌ এবং ম্যালিক্‌ এসিড.. 
থাকে। ইহার প্রত্যেক অর্ধ ছটাকে হুই ঘন ইঞ্চি পরিমাণে ক্বার্ধনিক্‌ এসিড, 


00), ১৭৭ 


গা বাহির হয়। অধিক'পরিমাণে বশলার ম মদ সেবন করিলে বাত এ পৈততি 
ঘাবস্থা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে 1 +, 
ওয়াইন (176 )_এই হরায় শতকরা ৬ হইতে ২৬ ভাগ স্থরাবীর্ধা 
থাকে । শ্ুাম্পেন মদে (01১201887 ) শতকরা ৬ হইতে ১৩ তাগ, রাইন 
(1101৩ ) মদে শতকরা-১ ভাগ, পোর্ট (1070) এবং দেরি (917৫9 ) 
নদে শতকরা ১৬ হইতে ২৫ ভাগ স্থরাবীধধা দৃষ্ট হয়। 
ওয়াইন্‌ মদ মাত্রেই হুবাবীধ্য (£101801 ) ব্যতীত অনেক প্রকার ইথাব্ৃ, 
অপ্তলালনয় বঙ্গিল পদার্থ, শর্কবা, শ্বাধীন ভাবে স্থিত বিবিধ অল্প এবং লৰণ দৃষ্ 
হয়। ওয়াউন্‌ মদে শতকরা ৩ হইতে-১৪ ভীগ ঘন পদার্থ দৃষ্ট হয়। 
স্পিরিট স গোগা5 )-ইহাদের মধো জিন্‌, রম, ত্রাণ্ডি, এবং ভয়িঙ্ি 
প্রধান। ইহাতে শতকরা ৫০ হইতে ৬, ভাগ স্ুখাবীধ্য থাকে কিন্ত বাজারে 
সচরাচর যে সকল ম্পিরিট খুচর| বিক্রয় হয় তাহাতে অনেক পরিমাণে জল 
মিশ্রিত থাকে । 
তুরাবীর্ধ্য (44০1)01 )--উপবোজ যেকোন প্রকাব-মদ যে আকারে 
প্রস্তুত হউক না কেন “সভ্য* জাতীব মধ্যে সে সমুদারই উত্তেজক বলিয়া বাব 
বত হয়। অল্প পরিমাণে স্থুবা সেবন করিলে বিশেষ কোন হানি হয় না কিন্ত 
অধিক পরিমাণে স্ুবাসেনন দুর্বলতা, দরিদ্র্া, পাপ এবং মহাছঃখেব কারণ। 
নুস্থ শরীরে গ্রতহ 2া* আউন্স পবিশ্ুদ্ধ সুরা বীর্য সহা হইতে পারে। যাহারা 
অতিরিক্ত পরিশ্রম করে, তাহাদের শবীরে আবও কিছু বেশী সহ হইতে পারে । 
অধিক পরিমাণে স্থুরা সেবন কবিলে অল্প পরিমাণে উহা শরীর মধ্যে অকৃসিজেন্‌ 
গ্যাসের সহিত মিশ্রিত হয় এবং অধিকাংশ শরীব মধ্যে সঞ্চিত হইয়া বিবিধ. 
প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। অধিক ,পরিমাণে সুরা সেবন করিলে ত্বক ও 
ফুসফুস দিক হু্ন্ধ বাহিব হয়। ন্ুরা শরীর ধারণোপবোগী আবশ্ঠকীয় গ্রব্য 
নহে, ইহ! কেৰল বিলাসের লমিগ্রী মা্র। ইহার পরিবর্তে চা, কাধী সেবন 
কর! ভাল। 
চা (চ০৯)--চা পত্রে শতকরা ১.৮ থিয়িন্‌, ২.* ভাগ এল্বুমেন, 
৯.৭ ভাগ ডেকৃষ্টান, ২২ ভাগ সেলুলোস্‌, ১৫ ভাগ টানিন, ২* ভাগ বহির্গমন* 
শীল পদার্থ (550860555) এবং ৫৪ ভাগ ভক্ক (258) দুই হইঙ্গা থাকে। 
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ট্যানিক্‌ এপিডের সহিভ থিয়িন্‌ মিশ্রিত থাকে । চা-পঞ্জে ফুটন্ত জল ঢালিলে 
শীঘ্র উহার কাখ, বাহির হই! পড়ে। চা, ঈধ উত্তেজক ও বলকারক। 

কাফী (0০৩০ )-_ ইহাতে শতকরা ১.৯ ভাগ ক্যাফিত্রিন্, ৩৪ গ্তাগ 
সেলুলোস্‌, ১* হইতে ১৩ ভাগ চর্বি, ১৫.৫ ভাগ শর্করা, (ডেকৃষ্টা ন) ও ১* ভাগ 
লেগুমিনও কিঞিত স্গন্ধ তৈল এবং লবণ বর্তমান থাকে । কাফী ন্বাঙু 
মণ্ডলের উত্তেজক কিন্ত ধিক পরিমাণে সেবন করিলে ইহ! কশেরুক মজ্জার ' 
প্রত্যাবর্তক ক্রি্ার (1২০০০: ৭০) বৃদ্ধি করে। 

দুগ্ধ (8100) ইহা ম্যাম্যারি গ্রন্থি বাজ্তনের নিঃসরণ। প্রসবের কাল 
হইতে ৯ মাস পর্য্যন্ত স্তন হইতে ক্রম্গাত দুগ্ধ নিঃসরণ হইয়! থাকে । কোন 
কোন স্ত্রীলোকের স্তনে এতদপেক্ষ। অধিক কাল হৃগ্ধ থাকে । দুগ্ধ দ্বারা শিশুর 
পোষণ প্রক্রিয়! সম্পাদিত হয়, কাবণ, উহাতে শিশুর শরীরের পোষণ, বৃদ্ধি 
এবং বিকাশোপযোগী যাবতীয় পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । প্রতাহ ৫** হইতে 
১৫০* ঘন সের্টিমটার পরিমাণ ছুগ্ধ নিংস্ত থাকে। দুগ্ধ নিঃসরণ, এক 
সাধারণ প্রত্যাবর্তক ক্রি! বিশেষ, অর্থাৎ'পঞ্জর মধ্যস্থিত চৈতন্োৎপাদ্ক ল্সাযুর 
দ্বার] কশেরুক মজ্জাস্থিত স্নায়ু মধাবিন্দু উত্তেঞ্জিত হয় এবং তখ| হুটতে সঞ্চালক 
ধু ঘার। স্তনগ্রস্থির ক্রিয়। গ্লাকাশ পার, এতত্যতীত, সমবেদন (55%0708+ 
6১৩0০) হ্গায়ুর ভাসোমোটার হ্যত্রের ছারাও হ্গ্ধ নিঃসরণের সহায়ত। হইয়া 
থাকে। মনের দ্বারা! দৃগ্ধের পরিমাণ ও গুণের তারতম্য হইতে পারে, কারণ, 
শিশুর দর্শনে ঝ! ব্রন্দনে মাতার বক্ষে রক্তাধিকা চয়। মানসিক রেশ হইলে 
স্তনহদ্ধ অস্বাস্থ্যকর হইয়। পড়ে। ছুগ্ধের আপেক্ষিক ভার ১০৩* ইহাতে 
শতকরা ৯০ ভাগ জল এবং দশ ভাগ ঘন পদার্থ দৃষ্ট হয়। এই ঘন পদার্থের 
মধ্যে ৩ ভাগ চর্বি, ৩ ভাগ শর্কবা এবং সামান্ত পরিমাণে লবণ ঘটিত পদার্থ 
থকে । কোন" পাত্রে ছপ্ধ রাখিলে উহার চর্বিগ্াতীয় পদার্থ উপরিভাগে 
ভাঁসিতে, থাকে, উহাকে সর (015৭0 ) বলে, এ সরকে মন্থন করিলে চর্বিিবিন্ু 
ভাঙগিয়! যার এবং তম্মধ্য হইতে তৈলবিন্দু বাহির হইয়া মাখন প্রস্তুত হয়, হুগ্ধের 
চর্বিববিন্দু স্িয়ারিক্‌, পাঁমেটিক. মিরিষ্টিক্‌, ওলিগ্লিক্‌, বিউটিরিক্‌, প্রভৃতি চর্বি 
জাতীয় অল্প পদার্থের গ্লিপিরিণ বা তৈল বিশেষ। ছুগ্ধের প্রোটিড. জাতীয় 
পদার্থ সকল ট্যানিনের দ্বারা অধঃস্থ (51601071869) হয়। উহাদের মধ্যে 
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প্রধানতঃ কেজিন্‌ এবং অতায্প পরিমাণ সিরাম্‌ বা এসিড -এল্বুমেন্‌ তুষ্ট হছ। 
তরল শির্ক অথবা হাইড্রোক্লোরিক-এসিড প্রয়োগ করিলে কেজিন্‌ জমাট 
বাধে ; এ জমাট-কেজিন্‌ পদার্থকে অবশিষ্ট ঘোল হইতে তুলিয়া লইয়া ক্রমে 
ক্রমে ঢাপিলে ও টিপলে পনির প্রস্তুত হইয়া থাকে । হুগ্ধেব তরল অংশে 
প্রোটিড, পদার্থ ব্যতীত অল্প ইউরিয়া, ক্রিয়েটিন, ল্যাক্টিক এসিড. এবং ছুগ্চ 
শর্করা দেখিতে পাওয়া গিয়া থাকে । দুগ্ধ মধ্যে কেজিন্, এল্বুমেন্, শর্করা, 
মাথন, চর্ব্বি ও বিবিধ লবপ দুষ্ট হয়। প্রসবান্তে যে প্রথম ছুগ্ধ নিংস্যত হয় 
তাহাকে কোলাষ্ট্রাম (0০1850010) কহে । ইহাতে অল্প কেজিন্‌ কিন্তু অধিক 
পরিমাণে নিরাম্‌, এল্বুমেন ও চর্বি দৃষ্ট হয়। ইহ মৃদ্ছ বিরেচক । 

ভক্ষ্যদ্রব্যের নির্ববাঁচম (5615০01০7 ০1 0১৪) ষে সকল তক্ষ্যন্বা, 
সহজে পরিপাক পায়, স্বাস্থ্য রক্ষা করে ও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাঁর, তাহাই 
আহার কর! কর্তবা। মনুষ্যের পাক1শয়িক রস পচন নিবারক স্থৃতরাং 
সানান্ত পচ। দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরে বিশেষ কোন হানি হয় না। কিন্ত 
উদ্ণ প্রধান দেশে ক্রম[গভ 'প্রচুব পরিষ্মীণে পচা মাচ ও নাংস সেবন করিলে 
কুষ্ঠ-ব্যাধি হইবার বিশেষ সম্ভাবনা । 

ভক্ষ্ত্রবযর সময় সময় পরিবর্তন নিতান্ত আবশ্রক নতুব! এক জাতীয় 
পদার্থ আহারের দ্বারা অরুচি জন্মাইবার সম্ভ।বন|। | 
- বত প্রকার তক্ষ্য পদার্থ আছে রাসায়নিক বিষ্চ্যার ছ্বারা পরীক্ষা করিয়। 
দেখিলে জান! ধাইবে যে, তৎসমুদ্রায়ই উপরোক্ত দুই ভাগের অন্তর্গত। সে 
যাহ! হউক জীবের প্রাণধারণ করিতে হইলে (018%10) স্বতংকারী গ্রোটিভ, 
পদার্থের প্রয়ো্ন, কিন্তু নানাবিধ স্বতঃকারী পদার্থে নির্থিত পকটি ভক্ষ্য 
সামগ্রী হইতে প্রত্কটকে পৃথক করিয়া আহার করিলে জীবন রক্ষা হয় 
না, একের ভিতর সকলের মিশ্রিত থাক। চাই, অর্থাৎ কেবল শ্বতঃকারী পদার্থ 
শরীরের পুষ্টিনীধনে অদমর্থ, আরও পরিষার করিয়া বলিতে গেলে এই বলিতে 
হয় যে, কেবল খাট ফাইব্রিপ ব1 পরিশুদ্ধ জিলাটিন্‌ আহার করিয়! বন্ুষ্য 
ৰাচিতে পারে না। 

আবার উপরোজ ছই জাতীয় গদার্ধের মধ্যে কেব্ল একটির নানাবিধ 
উপাদানে, শরীর রক্ষা! হয় না, অতএব নাইটেোজেন ঘটিত এবং নইইটেএজেন 
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ভাক্তার মেজেপ্তী নিকৃষ্ট জীবের উপর পরীক্ষণ করিয়া প্রদ্নপ দেখাইযা- 
চ্ইেন। তিনি কুকুবদ্িগকে কেবল শর্কর”ও জল পান করাইয়।  দেখিয়াছেন 
যে, প্রথম সগ্ডাহে তাহাদের শারীরিক কোন বৈশক্ষণ ঘটে নাই, '্থুস্থাবস্থায় 
জীব যেমন প্রফুল্ল ও চঞ্চল থাকে, ইহারাও তেমনি ছিল, কিন্তু গ্গিতীয় 
অপ্তাহে ক্ষুধা ও ভূষ্! সবেও তাহারা দুর্বল হইতে লাগিল এবং তৃতীর সপ্তাহে 
ছুর্ধলতা এত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল যে, তাহাদের ক্ষুধানান্দ্য এবং প্রকুল্লাতাব 
হাস হইতে লাগিল এবং চক্ষুতে ক্ষত হইয়া তাহা দিয়া ক্রমাগত. জল পড়িতে 
লাগিল। ইহাদিগকে আহার ও পানীয়রূপে যে পরিমাণে শর্করা! ও জল প্রদত্ত 
হইতোছিল তাহাতে থে তাহাদের উদব পূর্ণ হইত না তাহা নহে, কিন্তু এক 
জাতীর পদার্থ ভক্ষণেব কুফল স্বনূগ এইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতেছিল, পরি- 
খ্যে তাহাবা সকলেই চলতশত্তি রহিত ভইয়া একে একে চতুর্থ সপ্তাহের 
পর প্রাণত্যাগ করিল। ইহাদের গ্রতোকেব মুতদেহ পৰীক্ষা করিয়া মেজেপ্ডা 
দ্রেখিপ্পেন যে, তাহাবা সকলেই উপবাসে মবিরাছে, অর্থাৎ উপবাসে প্রাণত্যাগ 
করিলে জীব শরীরে বে সকল লক্ষণ প্রকাশ পার, ইহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে 
তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। 

এইদ্রপে কেবল মাথন, তৈল, প্রভৃতি সানগ্রী আহার দ্বারা উপবাসের 
লক্ষণ আনয়ন করিয়া গৃত্যু হইয়া থাকে । ডাক্তাব বার্ড বলেন যে আর্য 
ধংশীয়ের! অধিক পরিমাণে শ্বেতনার জাতীয় পদার্থ ভক্ষণ করেন বলিয়া ভঙ্প 
বয়সে তাহাদের চক্ষুর দোষ জন্বিয়া থাকে। * 

আবার প্রোটিড, পদার্থের মধ্যে কেনল জিলাটিন্‌ বা ফাইত্রিণ আহাব 
করিপ্পে শরীরের পুষ্টিাধন হওয়! দূরে- থাকুক দিন দিন তাহা, শীর্ণ হয় 
যায়। 

নাইট্রজেন রহিত পদার্থ তক্ষণ' দ্বার! শীঘ্র শরীব শীর্ণ ভইয়। নষ্ট ভয় 
এবং নাইট্রোজেন ঘটিত দ্রবা ভক্ষণে অধিক নাজাত মুত্র ত্যাগ হইয়া থাকে, 
সে ষাহ! হউক এই উভয় জাতীয় দ্রব্যেব গ্গারা শারীরিক উত্তাপ রক্ষিত ভয়। 
লেভরী, মেজেপ্তী প্রভৃতির পক্ষ সপর্থন করেরা বলেন যে নাইট্রোজেন রহিত 
আহারীয় সামগ্রী সকল কোন টিহ্থ বা তস্থতে পরিবন্তিত না হঈয়। অগ্রেই 
উন্তাপ রক্ষা করিয়৷ থাকে, কিন্তু নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থের শল্পাংশ উত্তাপ 
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রক্ষার জন্ত থাকে, অবশিষ্ট অধিকাংশ তন্তর গঠন বা সংস্কার করিরা থাকে) 
তিনি আরও বলেন যে, এই শেষোক্তজাতীয় পদার্থ ভক্ষণে জীব অপেক্ষাকৃত 
অধিক দিন জীবণ ধারণ করিতে সক্ষম হয়। 

মম্ুষ্য তিনটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত আপন আপম ইচ্ছামত আহারীয় 
সামগ্রী বাছিয়। লইতে পারে । ১ম, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য, ২য়, কাধ্য করিবার 
অন্ত, এবং ওয়, শরীরকে স্থুলাকার করিবার জন্ত মনুষ্য আহার করিয়! খাকে। 
র্যান্কি বলেন যে, নিষ্নপিখিত প্রণালী মতে আহার করিলে শরীর রক্ষা 
হয় 2 





এল্বুমেন্‌ জাতীর পদার্থ রর ১৩০ গ্র্যাস্‌ 

চর্বি এ এ রি নি ,৮৪ এ 

শ্বেতসাঁর জাতীয় রি 42 ৪০৪ এ 

লবণাক্ত দ্রব্য ৩* এ 

জবা. 5০, ২৮৯০ এ 
৩৪৪৮ 


আর এইরূপ পরিষাণ আহার তার! মনুষ্য উত্তম কার্য করিতে'ও পাবে 
তবে শ্কুলাকাক্গ হইতে হইলে অধিক পরিমাণে চর্বি জাতীয় পদার্থ ভক্ষণের 
প্রয়োজন হয়। যাহ! হউক এক্ষণে এক প্রকার স্থির হইল যে, মনুষা আমিখ 
ও নিরামিষ এই উভয় প্রকার পদার্থ ভক্ষণ করিলে তাহার শবীর সবল ও সুস্থ 
থাকিতে পাবে, কিন্ত এস্লে ছুটি প্রশ্ন উখিত হইতে পারে যে-- 

১ম। মাংসাশী জীবের কেবল আমিষ তক্ষণ করিয়া কিরূপে জীবিত 
থাকে? | 

২য়। তৃণভোজী জীবের! কেবলফরনিরামিষ পদার্থ ভক্ষণ করিয়। কিরূপে 
বাচিয়। থাকে? 

ইহার উত্তব এই যে, মাংসাশী জীবদিগের রক্তে ও- মাংসপেশ্সীতে যে সকল 
উপাদান থাকে, উহ্থারা.অপর জীবের প্রাণ বধ, করিয়া তাহাদের শোণিত 
পান ও মাংস ভক্ষণকপ্পতঃ সেই সেই উপাদান প্রত্যক্ষ লাভ করিতেছে, এ 
কারণ উহাদের শরীর পুষ্টির অন্ত জন্ত কোন জাতীয় পদার্থ ভক্ষণের 
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প্রয়োজন গাকে না আর তৃণতোভীদিগের এইরূপ করা যদ্দিও তাহাদের 
শ্বভাব-বিরুদ্ধ, তথাচ উদ্ভিদ পদার্থের মধ্যে ধে মকল সামগ্রী তাহার! আহার 
কবিয়া থাকে তাহাতে এমন সকল পদার্থ থাকে যাহা মাংসার্দ পদার্থে পাওয়! 
ষায়, অতএব তাহাদের শরীর ধারণের কোন বিদ্র ঘটে না। অর্থাৎ উদ্ভিদ 
জাতীয় প্রধান প্রধান খাদ্য সামগ্রীতে যে সকল পদার্থ পাওয়া যায়, তাজা 
আমিষ জাতীয় দ্রাস্থ এল্বুমেন, ফাঈব্রিণ, কেছিন্‌ প্রভৃতির তুল্য; প্রায় 
সমস্ত উদ্ভিদ পদার্থেব বীজ ও রসে এল্বুমেন নামক শ্বতঃকারী পদার্থ দেখিতে 
পাও যায়, শস্যে ও ভূণজাত্ীয় দ্রব্যের বীজে গ্রটেন্‌ নামক এক প্রকার 
পদার্থ থাকে যাহা! ফাইব্রিণে বাসাকসনিক পদার্থের তুলা, এইজন্। ইচাকে 
উদ্ভিদের জ্রার্টত্রিণ কনে, এবং মটর, সিম ও আলু গভূতি পদার্থের 
লেগুঘিন্‌ নামক এক পদার্থ দৃ হয় যাহা ছুপ্বস্থিত কেজিনে বাসায়নিক পদার্থের 
সভিত সমান। উদ্ভিদ পদার্থে এইব্রপ ক্সামিষাঙ্গূপ সামগ্রী অবস্থিতি 
কবাতে নিবামিষ-ছোলজী জীবদিগেব কেবল শবীর বক্ষ হইয়া থাকে তাহ! 
নচে, তাঙ্ারা রক্ত ও.তন্ত রূপে পরিবর্ঠিত্‌ হইয়া এই জীপদিগকে সুস্থ ও 
বণিষ্ঠ বাখে। এই উভ্ভয় প্রকার জীবেব বন্তেব গঠন মেন সমান, তেমনি 
উভর জাতীম ভঙ্ষাত্রবাগ্থ নাইট্রোজেন পদার্থ পরস্পরের ভুলা, নাইট্রোজেন 
বহিত সামগ্রীর 'মপেক্া নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থে যে"সনেক পপ্রকাব উপদান 
পাওয়া যায় তাহা নহে, তবে এতছুভয়ের মধ্যে কেবল পবিমাণের প্রভেদ মাত 
দৃষ্ট হয়। " 

নাইট্রোজেন ঘটিত দ্রবোর চর্বি, লবণাক্ত পদার্থ এবং জলেব ভাগ 
নাইট্রোজেন রহিত সাম্গ্রীস্থিত এঁ শী পদার্থদিগেব অপেক্ষা পরিমাণ অর। 

অতএব এই সকল বিবেচনা করিয়া এবং বিশেষ দন্তপাটিপ্রয়েব. গঠন 
দেখিয়] শ্বতঃই এই সিদ্ধান্ত উপস্থিত হয় যে, মনুষ্য উপবোক্ত ছু, জাতীয় ভক্ষ্য 
দ্রব্য আহার কবিলে তাহাব শরীরের শ্বাপ্যরক্ষা হয়, অথবা আমিন ও নিবামিষ 
উভ্তয়বিধ সামগ্রী আহার কবিতে মনুষ্য সমান 'অধিকারী। মনুধোর শবীর 
দিয়! যাহ! বাহির হইয়া যাঁর সেই ক্ষতিপৃবণেব জন্য আনার তাহাব 'াহাবের 
প্রয়োজন হয়, এই শারীরিক আয় বার হিসাব কবিলে মন্ুষ্যের প্রকৃত 


পাত কি, ভাহ! উত্তমরূপে বুঝা বাইবে। ভক্ষ্যব্যস্থিত পোটিডও তর্ক, 
২৪ 





১৮৬ ফিঞিয়োলজী। 


শ্বেতসার এবং লবণ জাতীয় পদার্থ ও জল হইতে শরীরাত্স্তরে নিঙ্নলিিস্ত 
পদার্ঘগুলি আয়রূপে গৃহীত হইয়া থাকে যথা £_-নাইট্রোজেন, অঙ্গার, হাইড" 
জেন, অক্মিজেন, গন্ধক, ফক্ষরাস্‌, লবণ এবং জল। 'এতদ্যতীত ফুসফুস, 
ত্বক এবং মুখ হইতে মলদ্বার পর্যন্ত নানা নামধারী নলীর দ্বারা অকিিজেন 
শোধিত হইয়া থাকে । আবার শারীরিক বায়স্বরূপ £-" 

১ম। ফুসফুস, ত্বক্‌ ও নানা নামধারী নলী দিয়! কার্ধনিক এমি, জল 
এবং অল্প মাত্রায় হাইডেজেন ও কার্ব্,বেটেড, হাইড্রোজেন নামক হুর্গন্ধজনক 
বাষ্প বহির্গত হইয়া থাকে। 

২য়। ঘর্ঘমরূপে ত্বকৃ দিয়া জল, লবণাক্ত দ্রব্য ও অল্প নাইট্রোজেন বাহির হয়। 

শয়। মৃত্র দিয়া অধিক মাত্রাম্স নাইট্রোজেন, বিবিধ লবণ, জল' এবং ঘল্প 
'ঙ্গার নির্গত হইয়। থাকে। 

এই শারীরিক আর ব্যয়ের মধ্যে অঙ্গার ও নাইট্রোজেনের ভাগই অধিক, 
অতএব এই চুইটি পদার্থ কি পরিমাণে শরীর হইতে প্রতাহ বাহির হয় ও 
তাহাদের ক্ষতি পৃবণের জন্ কি পরিমাণে 'এই ছুই পদার্থ ঘটিত ভঙ্গ্যদ্রব্যের 
প্রয়োজন হয়, তাহ! দেখিলেই সকল মীমাংসা হয়! যাইবে। 

ডাক্তার এড ওয়ার্ড প্্ীথ পরীক্ষা করিয়| বলিয়াছেন যে, একজন সুস্থ যুবকের 
দেহ হইতে বিশ্রামাবস্থায় ৭৯ আউন্স অর্থাৎ ৩৭৫৬ গ্রেণ অঙ্গার বহির্নীত হয়। 

যে সকল ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করে অর্থাৎ যাহারা হল চালনা করে বা 
খনি হইতে নানাবিধ সামগ্রী তুলিয়া থাকে তাহাদের শরীর হইতে ১২.৫ 
আতউন্প বা ৫৪৬৮ গ্রেণ অঙ্গার দিন বহির্গত হইয়া থাকে। আবার তিনি 
দেখিয়াছেন যে, যাহার গৃহের ভিতর থাঁকে তাহারা যাহা আহার করে 
তাহাতে ১০.৫ আউন্স বা ৪৫৯৪ গ্রেণ অঙ্থার থাকে, আর যাহার! অধিক 
পরিশ্রম করিবার জন্য বহির্গত হয়, তাহাদের ভক্ষ্যদ্রব্যের অঙ্গার ১৩.২ আউন্স 
হা ৫৭৭৫ গ্রেণ। 

অতএব মধাম শ্রেণীর জন্ত ৯.৫ হইতে ১২.৫ আউন্স বা ৪১৫৬ হইতে 
উ৬১৪ গ্রেণ অঙ্গারের প্রয়ো্দন এবং উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদ্িগের ১২,৫ হইতে 
৯৪ আউন্স বা ৬১৬৫ গ্রেণ পর্যন্ত অঙ্গার 'আবস্তক হইয়। থাকে। 

শিশুর, যুবার অপেক্ষা তিন চারি গুণ অঙ্গারের প্রয়োজন হব 


8001), ১৮৭ 


ম্মিধ আবার ধখিয়াছেন যে, অল্পশ্রমীদিগের কাঁ্ধ্য করিবার জন্ত: ২০০ 
শ্রেণ নাইট্রোজেন প্রত্যহ ব্যয়িত হইয়। থাকে, এবং যে সকল ব্যক্তি অধিক 
পরিমাণে আহার করে, তাহাদের" শরীর হইতে ২৬০ গ্রেণ নাইট্রোজেন বহির্ত 
হইয়া থাকে; শিশুর পক্ষে ৬ গুণ অধিক নাইট্রোজেন প্রয়োজন হস, এবং 
যত ষে বড় হইতে থাকে ততই নাইট্রোজেনের আবগ্তকতা! কমিয়া যায়৷ 

ন্মিথ আরও বলেন যে, শরীর হইতে যে পরিমাণে লবণাক্ত পদার্থ বাহির 
হয়, মেই পরিমাণে তাহার প্রয়োজন হয়। নিম্নলিখিত তালিকান্যায়ী বিবিধ 
লবণ বাহির হইয়া থাকে। 


চা য় বে করা 

২ মেগনিসিয়া সংযোগে, 
€ারিন্‌ঘটিত লবণ * রঃ ২০০ এ 
সল্ফিউরিক অন্ত শ্রী - ১ ১৭ হইতে ৪১ প্র 
পটাস্‌ এ এ ১০২৭ 5১৪৭ এ 
সোড৷ এ এ ১১১৮০ 5৯২৭ এ 
,লাইম ওত উর দি ২৫ 5৬৩ এ 
মেগনিসিয়া তর এ ২.৫ ঞ্ 

এতত্কাতীত অতি অল্প মাত্রায় অইওডিন্‌, লৌহ, কেভিন বাহির 
হইয়। থাকে। 


তিনসের বা পাচ পাইণ্ট জল পান করিলে যথেষ্ট হইতে পারে। 

স্্ীলৌক পুরুষের সমান কাধ্য করিলে তাহার আহার পুরুষের অপেক্ষ। 
এক দশমাংশ নুন হওয়ার প্রয়োজন হপ্ন, কিন্তু অল্ল পরিশ্রমী শ্ত্রীলোকদিগের 
পক্ষে এক তৃতীয়াংশ ব1 এক চতুর্থাংশ হইলে ভাল। 

ভাক্তার পার্ক জল ব্যতীত একজন যুব1 ইংরাজকে এই প্রত্যহ আহার 
৪ বলেন :__ 


1ংস জাতীয় রা টঃ ০8,৫৮৭ টক । 
রর এ 5 দ 5 ২৯৬৪ ৪ 
শর্করা এ 25 (4 ১১:১৪২৫৭ ৬ 
লগ এ. রঃ টি ১১০৫৮ ৩ 


২২৮৬৬ আউন্/। 


১৮৮ ফিজিয়োলজী। 


শরীর হইতে সামগ্রী সকল যে পরিজাণে ব্যরিত হইবে, ভক্ষাদ্রব্য রূপে 
পদার্থ মকল শরীরাত্যন্তরে সেই পরিমাণে প্রবেশ করার গায়োজন হইবে, 
অর্থাৎ বে ব্যক্তি অধিক পরিশ্রম করিবে, তাহার'অধিক পরিমাণে আহার কর 
কর্তব্য। এখন প্রশ্ন এই যে, কি পরিমাণে আহার করিলে শরীর গস্থ থাকে ? 
ইহার সম্বন্ধে অনেকের অনেক প্রকার মত দৃষ্ট হয়। ডাক্তার প্লেফেয়ার এবং 
শ্মিথ, বিলাতের তুলাব কলে যে সকল লোক কর্ম করে তাহাদের ভক্ষ্া্রব্ন্থ 
প্রধান সামগ্রীদ্য় অঙগাব এবং নাইট্রোজেন আহার সম্বদ্ধে পরীক্ষা! করিস এই 
রূপ নির্দেশ করিয়াছেন 2 ৃ 
৩৮৮৮ গ্রেণ অঙ্গার এবং ১৮ গ্রেণ নাইট্রোজেন। 
আলন্ত পরায়ণ পুকৰ ও স্ত্রীলোকদিগের আহাবের নিয়মও তাহার 
লিখিয়াছেন ৪ " 


পুরুব :০১১:৪৩০০ গ্রেণ অঙ্গার ২০* গ্রেণ নাইড্রোন্জেন 
ত্র ১১০৩5 এ অঙ্গার ১৮০ এ এঁ 
মোট সংখ্যা... ৪১০৯ এ অঙ্গার ১৯* প্র এ 
লেখত্রিজ এইরূপ ধলেন £- 

_ অলস লোকের আঠার ৮* ৩৮১৬ গ্রেপ অঙ্গার ১৮* খ্রেণ এ 
সাধারণ পরিশ্রনীর এ -₹** ৫৬৮৮ প্র তী ৩৭ এ এ 
অত্যন্ত পরিশ্রমীর এ ... ৬৮২৩ এ ৩৯১ প্র জর. 
হি এবং টড ষঁ রি ঁ 
কন্মচাবীদিগের আহার 
পারিতো ক প্রাপ্ত ),, 8:88. ঃ 
ভোক্তার আহার 
সাধারণ.লোকাদগের আহার ৫০*০ এ শ্রী ৩৯০ পত্র এ 


বিলাতের কয়েদীদিগের আহার £-- 
অল্প পরিশ্রমীর জন্তা ,.. ৪৬৫১ গ্রেণ অঙ্গার ২২৪ 


অধিক পরিশরমীর ত্র ... ৫২৮৯ গ্রেণ এ ২২৫ 
সৈশ্তসম্বস্কীয় কম়েশীর আহার £-- 


অল্প পরিশ্রমীব জন্তি ... ৫*** গ্রেশ অঙ্গার ২৫৫ 
অধিক পরিশ্রমীর জহা ... ৭৩৯ গ্রেণ ৩১৭ 


48/22 £/ 
ক 2৮ ঠা £৮ 


০9019, ১৮৯ 





শী শীাশ্াটিা্াাীশীটীট শীট 


এস্থলে ইহা স্মরণ রাঁখ! কর্তব্য যে, বয় অনুযায়ী আহারের ব্যবস্থ। হওয়া উচিত, 
বালককে নয় বৎসর পর্ান্ত ছুগ্ধ ও শ্বেতসার'জাতীয় পদার্থ আহার এতে দ্দিবে। 

দশম বর্ষীয়ের স্ত্রীবোকদিগকে অর্ধেক আহার দেওয়! কর্তৃব্য। 

চতুর্দশবর্ষীয় বালক, স্ত্রীলোকের সমান আহাব করিবে। 

ডাক্তার কার্ক বলেন যে, শরীর হইন্ত দিনান্তে ৩৫০০ গ্রেণ অঙ্গার এবং 
৩০৯ গ্রেণ নাইটেণজেন বহির্গত হইয়া থাকে, এখন দেখ! যাউক কি পরিমাণে 
আহার করিলে এই ক্ষতি পুরণ হইতে পারে। যদি- কোৌনরূপে এ সামগ্রীঘয় 
শবীবে প্রবেশ করান যাইতে পারে তাহ! হইলে প্রশ্নের সহজে মীমাংসা হইয়া 
গেল, কিন্ত পূর্ব্বে বল! হইয়াছে যে, কোন শ্বতঃকারী পদার্থ একক শ্ররীর রক্ষা 
কবিতে পারে না, যেহেতু কোন একটি পদার্থের মধ্যে শ্ররীরধারণোপযুক্ত অঙ্গার 
ও নাইটোজেন্‌ নাই। 

সে যাহ। হউক যদ্দি কেবল উপযুক্ত পরিমাণে এল্বুমেন আহার করিয়। 
অঙ্গারের ক্ষতি পূরণের চেষ্টা কর! যায়, তাহা হইলে নাইট্রোজেনের ভাগ 
ইহাব ঠিক প্রয়োজনের অপেক্ষা চারিগুণ অধিক হয়! পড়ে, যেহেতু শরীরের 
বায় ১৫ ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ নাইটে জেন্‌ কিন্তু এল্ধূমিনে ৩ ভাগ অঙ্গার ও 
১ ভাগ নাইটেজেন্‌ অবস্থিতি করে। ইহাতে প্রমাণ হইতেছে ষে এল্বুমিনের 
সহিত নাইটে,গেন্‌ রহিত ভক্ষাদ্বব্যের প্রয়োজন । 

আর একটি দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাউক। রুটিতে ৩ ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ 
নাইটোজেন থাকে । একজন ব্যক্তি যদি কেবল রুট আহার করিয়। আবশ্যক 
মত নাইট্োজেন রক্ষা করিবার চেষ্টা করেন তাহা হইলে ওদিকে অঙ্গারের 

ংশ দিগুণ হইয়! পড়ে, যেহেতু শরীরের ব্যয় ১৫ ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ নাই- 

টেজেন $ কিন্তু রুটিতে ৩* ভাগ অঙ্গার ও ১ ভাগ নাইটেশজেন মাত্র আছে। 
অতএব কেবল রুটিতেও প্রাণধারণ হয় না। কিন্ত রুটি ও মাংস একত্রে 
আহার করিলে দুই দিক রক্ষ! হইতে পারে। বথা £-_ 





১৫*** গ্রেণ ওজন বা এক সেরের অঙ্গার নাইটোজেন 
অন্ন অধিক পরিমাণ রুটিতে ৪৫ গ্রেণ ১৫০ গ্রেপ 
৫০০৯ গ্রেধ ওজন ৰা তিন গোয়া মাংসে ৫** গ্রে ১৫০ গ্রেণ 


৫৪৬৩ ৪৩ 


১৯০ ফিলিয়োলজী | 


অতএব এই তালিকাতে প্রমাণ পাওয়। যাইতেছে যে, একসেরের' কিছু কম' 
ওজনেব দয়দার রুটি ও তিন পোষ মাংদ ভক্ষণ করিলে শরীরের আবশ্- 
কানুযায়ী অঙ্গার ও নাইট্যোজেন রক্ষিত হয় এবং উহা. দ্বার! ইহাও সিদ্ধান্ত 
হইতেছে যে, আমিষ ও নিরামিষ এই উভয়রূপ পদার্থ ভক্ষণ :করা বিধেয॥, 
এম্থলে ইহা স্মরণ রাখা বর্তব্য যে, কাট ও মাংসাহারের নিয়ম ইংরাঁজদিগের, 
আমাদিগের জন্ত নহে আধ্যবর্ণের আহারের কথা পরে লিখিত হইতেছে । , 

কলিকাতাস্থ আলিপুরের কারাগারের যে সকল বাঙ্গালা, উড়িয়া ও আসামী 
বন্দী থাকে, তাহাদিগের প্রত্যেকের রক্ষার জন্ত প্রত্যহ নিয়লিখিত তালিকানু- 
যায়ী আহার গ্রাদত্ত হয়। যথা ;-_ 


চাউল , ১০ ছটাক 
দাইল ২. 5 

মাংস (এক দিন অন্তর ) নি 
তরকারী এটি 
রুটি ২ 5 

তৈল ১॥ দেড় কীঁচ্চ 


এই তাপিকাতে উত্তমরূপে শরীর রক্ষা হয় না তাঁচার কারণ এই যে, শরীর' 
রক্ষণোপযোগী নাইটোোজেনের অংশ কম পড়িয়া বার, ইহার বিশেষ বর্ণনা 
পরে দেখান যাইতেছে । বঙ্গদেশে সাধারণ লোক যাহা আহার করিয়। থাকে 
তাহা তালিক ও অঙ্গীর এবং নাইটেজেনের পরিমাণ এইরূপ ৮-- 


অঙ্গার নাইটেজেন 
১০ বা ১২ ছটাক চাউলে ৩৪১৫ গ্রেধ ৮৫ গ্রেণ 
৪ ছটাক দাইলে ১৩৯৮ ৩১২৪ 5 
২ ছটাক তরকারীতে ১৯২ » ৬ 
২ ছটাক মাংসে ৪৭৫ * 8৭ 
১ ছটাক তৈলে ৯৫৯ ৪ ৩২ 5 
€ অরলবণ ) 


৬৪৩০ ২৯৩ 


ইহাতে দৃষ্ট হইতেছে যে, অঙ্গার "অধিক পরিমাণে শনীরে প্রবি হইয়া 





অনিষ্ট করিতেছে ও এবং নাইটোজেনের অংশ হাস হওয়াতে শরীরের উত্তম 
"রূপ বলাধান হইতেছে ন1। 

যাহা হউক প্রত্যেক ব্যক্তির আহাবের জন্ত ুস্মভাবে কোন বিশেষ নিয়ম 
বিধিবদ্ধ করিয়া দেওয়। যাইতে পাবে না, কারণ আহারীয় ভক্ষ্য সামগ্রী 
ব্যক্তিগত অভ্যাস ও তাহার পরিপাক শাক্তর উপর বা অন্ত কোন নিংসরণ- 
কারী ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করিতেছে । একজনের পক্ষে যে ভক্ষ্য দ্রব্য 
বথেষ্ট অন্টের নিকট তাহ যৎসামান্ত বলিয়া বোধ ,হইতে পারে। আবাবৰ 
ক্রমাগর্ত একজাতীয় পদার্থে আহার দ্বারা ততগ্রাতি অরুচি জন্মাইতে পারে, 
অন্ডএন শক্ষ্যদ্রব্যে পাবিবর্তন সময়ে সময়ে নিতান্ত আবশ্যক। 

ডাক্তার*কারপেন্টার বলেন যে, সময়ে সময়ে শ্বেতপাব জাতীয় পদার্থের 
পরিবর্তনের সভার আমিষ জাতীয় ভক্ষ্য€্রবোবও পরিবর্তন নিতান্ত আব্শাক। 
এরই শেষোক্ত শ্রেণীব মধ্যে মত্ন্তাহারের প্রথ! নানা বৈজ্ঞানিকেব দ্বারা গ্রাশংসিত 
হুইয়াছে। ডাক্তার জন ডেভী বলেন যে, মংস্ত্ে|জীদিগেব» শরীর যেমন 
বলিষ্ঠ, সুস্থ-ও বলণান হর, এমত আব কোন শ্রেণীর হয় না, এক।বণ পাশ্চাত্য 
প্রদেশের ধীবব জাতিৰ মধ্যে অপেক্ষ।কৃত স্থন্দরী নাবী, কর্মঠ 'ও বলিষ্ঠ পুকষ 
লক্ষিত হয়, এবং ইহাদের ভিতর যেমন বংশবৃদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় তেমন 
আর কোন জাতিব চিত দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবে এস্তলে শ্রবণ রাখা 
কর্তব্য ষে, সকল মত্স্ত সহজে পরিপাক পায় না এবং সুকছ্ স্বাস্থ্যকর হয় 
না, অথাৎ অতি ক্ষুদ্র না অত্যন্ত বৃহৎ নস্তাপেক্ষা মধ্যন শ্রেণীর মীনই পবি- 
পাকের পক্ষে উত্তম, এবং যে সকল মংস্তে অনেক আআইফ বা ডানা থাকে 
কিম্বা যাভাদেব মাংস কঠিন বা শুক্ষ নহে, অথবা যাার] কোমল এবং কুগ্চত 
তাহাদিগকে শীঘ্র শীঘ্র রদ্ধন কর! কর্তধ্য নতুব! পবিপাকের খিদ্র ঘটে | 

মস্তিফের বলাধান এবং স্থাস্থ্য রক্ষার জন্য ফম্ফরাসের প্রয়োজন ভগ্ন 
এবং মতস্তে এই রাসায়নিক পদ্দার্থ বুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়। থাকে সেইচেছু 
বোষ্টন সংবাদপত্রে একজন বৈজ্ঞানিক লিখিয়াছেন যে, শান্দীরিক পশ্িশ্রন, 
বিশেষ মানসিক বুদ্ধিবৃত্তর সধশলন জনিত শ্রান্তি দুব করিবার জন্ত মংল্তাপেক্ষ! 
দ্বিতীয় উপাদেয় এবং আবশ্ঠকীপ্প ভক্ষ্যত্রব্য আর নাই। একারণ সমস্ত 
পৃথিবীর সমুদ্র ও মদীতীরবর্তা মন্যাজাতির বুদ্ধিবৃত্ধি মার্জিত হয় ও তাহাদের 


১৯২ ফিজিয়োলজী। 


মধ্যে অধিক লোকসংখ্যা! দেখিতে পাওযা! যায়, কেননা! ভাঁহারা সঙ্দে বহুল 
পরিমাণে মতন্ত ভক্ষণ করিয়া! থাকে? ৃ | 

কিন্তু এখানে বক্তব্য এই যে কেবল মংস্তাহার করিলেই এক জন ঘোর মুখ 
বুদ্ধিবৃত্তি পরিমার্জিত একজন সুন্দর জ্ঞানবান বাক্তিতে পরিবন্তিত হঈতে পাকে 
না, তবে অন্ঠান্ত ভক্ষ্যপ্রব্যের সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মত্ম্তাহার করিলে 
মন্তিফ্ষেব গঠন রক্ষার আব কোন অভান দৃষ্ট হয় না। 

ইদ্ানীন্তনকালের লৌকদিগেব অপবিমিত ও যদৃচ্ছা ভক্ষণের পরিবর্তে 
পূর্বতন বোধ বাল্ব পুরোহিত সম্প্রদায়দিগেব মধ্যে পৰিপাক ক্রিয়া হ্সম্পন্ন 
তইবাব জন্য যেন্ূপ সমরে সময়ে উপনাস বা মাংসেব পবিবর্তে কেবল মতস্যা- 
ভাবের প্রথা প্রচলিত ছিল তাহা অশ্ব প্রশংসনীয়, এবং তজ্জন্ত অনেক 
চিন্তাশীল ও কর্টঠ দাতিব পবমাফু বৃদ্ধি পাইরাছিল। ন্সর্ধ্যবংশীযদিগেব 
মধ্যে যদিও উপবাসেব স্প্রথা আঙ্িও কোন কোন শ্রেণীর ভিতব বিগ্ঠমান 
আছে, কিন্তু,উহাব আতিশয্যে অনেক সময়ে তাহা ভিতে বিপবীত হইয়। 
পড়ে ।, অতএব এখনও যদি অন্রদ্দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অতিরিক্র মাংপা- 
হাবের পরিবর্তে অধিক পরিমাণে মত্হ্য ভক্ষণ এবং স্থবাৰ পরিবর্পে নির্মল 
জল পান কবেন, তাহ। হইলেও বর্তমানের মত; অনেক শ্ৃবিজ্ঞ, চিন্তাশীল ও 
গ্রুতিভাশালী ব্যক্তিকে অকালে অকম্মাৎ আপন আপন অধ্যধসায় বা কর্তব্য! 
পরিহার কবিয়া লোক্চান্তর গমন করিতে হয় ন। | 

ডাক্তার ্ত্রীযুক্ক বাব কানাইলাল দে রায় নাহাঢবেব অগ্্রুব, নাইটে জেন, 
ধাতব পদার্থ, জল ও চর্বি প্রভৃতিব পরিমাণ ও তাবতম্যানুযাম্মী খাগ্চেব 
তাণিকা উদ্ধত হুইল; ইহাতে প্রাত্যেক পদার্থের ৯** ভাগের: পবিমাণ 
বুঝা যাইবে ॥ যথা, £-- 


শাপিপিস্পশপ ৪ ও ৩ শশী শপ 





ভক্ষান্রব্যের নাম ) 


জ্যামিলেসিয়াস 
(শ্বেতলার জাতীয়) 


স্তাকারাইন্‌ 
(শর্করা জাতীয়) 


ওলিয়েজিনাস্‌ 
(তৈল জাতীয়) 


ৃ 
| 
| 
ূ 
| 


এল্বুমিনাস্‌ 
(অগুলাল জাতীয়) 


] 
কেজিনাস্‌ 
(ফেজিন জাতীয়) ূ 

ৃ্‌ 






চাউল 


এরাকুট 
সাগুদান! 
পানিফল 
গোল আলু 


চিনি বা শর্করা 


মাথন ও ঘুহ 


গম্‌ 

জনাব 

জোয়াবী 

বাজর। 

কাঙ্গনী 

জৈ 

ষ্ৰ 

মত্ত 

মাংস 
ছোলার ডাল 
আঅবহর ডাল 
মটব ডাল 
মহৃর ভাল 
খেস্্রবি ডাল 
বববটি ভাল 
মুগের ডাল 
মাস কল/ই ডাল 
কলাই স্থটির ভাল 
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শিশুর আহার (10206 016: )-- সদ্য প্রস্থত শিশুকে কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যেই স্তনহগ্ধ পান করাইতে হয়্।« প্রথম পোয়াতীদিগের স্তনে ছুগ্ধ সঞ্চয় 
হইতে ২৩ দিন বিলম্ব হইতে পারে সুতরাং ভাহাদের শিশুকে জল মিশ্রিত 
গাভী ছুগ্ধ দেওয়! বিধি । শিশুকে প্রত্যহ দ্িবাভাগে ২ ঘণ্টা অন্তর এবং 
রাত্রিতে ৪ ঘণ্ট! অন্তর ছুই মাসের জন্ত শুন পাঁন কবাঁন কর্তব্য ) তৎপরে তৃতীয় 
মাস হইতে কেবল দিবাভাগেই ৪ ঘণ্টা অন্তর স্তন পান করান বিধি। রাল্রি 
দশটার পর শিশুকে স্তনপান করাইবার জগ্য জাগান কর্তব্য নহে । শিশুব 
সামর্থ্যান্থসাক়ে পাচ পোয়া হইতে ছুই সের পর্যন্ত দুগ্ধ সেবন করান বিধি। 
গ্রাথম ৬৭ মাস শিশুকে কেবল স্তন পান করাইয়া রাঁথা কর্তব্য । কোন 
পোয়াতীর স্তনে দুগ্ধ না থাকিলে গাভী, গর্দিভ, মেষ বা ছাগ ছুদ্ধ তৎপরিবর্তে 
ব্যবস্থা কবা উচিত। গাভী বা মেষ দুগ্ধে নারী ছুগ্ধ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
কেজিন্‌ এবং মাথন দৃষ্ট হয়। এ্ঁগানভী ও মেষ ছুপ্ধ নারী ছুপ্ধ অপেক্ষা কম 
ম্রিষ্ট সুতরাং তাহাতে কিঞি জল ও শর্করামিশ্রিত করিয়া শিশুকে সেবন 
করাইতে হয়।' শিশুকে পরিষ্কার পাত্রে টাট.ক! হুপ্ধ ঈষৎ গবম করিয়! সেবন 
করান বিধেয়। ৬১০ মাস পৰ শিশুকে মধ্যে মধ্যে কিঞিৎ রুটি, এরারুট্‌ মিশ্রিত 
ছুগ্ধ, ডিথ্, সা, বাণি প্রভৃতি পদার্থ সেবন করান কর্তব্য । এইকালে কোন 
শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা বিধি নয় যেহেতু শিশুর 
লাল! ও ক্লোমরস এ কালে বাহির হয় না) শিশুর ছুই বৎসর বয়ক্রম হইলৈ 
তাহাকে অন্ন, ব্ঞ্জন, মংস্ত ও কুটি প্রভৃতি খাইতে অভ্যাস করান যাইতে 
পারে। 
ফষ্টার সাহেবের মতে ১৮ মাস বয়স্ক হষ্ট পুষ্ট শিশুব খাদ্যে এল্বুমেন জাতীয় 
পদার্থ ৩৬ ভাগ, চর্বি জাভীর্২৭ ভাগ এবং শ্বেতসার জাতীয় ১৫১ ভাগ থাকা 
ঘৃর্ভব্য। | 
। শিশুকে যদি ঢোকা! ছুগ্ধ খাঁওয়াইতে হয় অর্থাৎ হাতে দুগ্ধ খাওয়াইয়। মানুষ 
ক্করিতে হয়, তবে নিয়লিখিত গ্রণালী মতে ছুপ্ধ সেবন বিধি দিবে £-_ 
: ১ম মাঁসে ৫ ছটাক ছৃগ্ধে ৫ ছটাঁক নির্মল জল অথবা! বালিতে জল মিশ্রিত 
-ক্করিয়া উহ! ১ ছটাক পরিমাণে সমস্ত দ্রিনে ২৩ ঘণ্ট। অস্তর এবং রাত্রিতে ৪1৫ 
ঘণ্টা অস্ত্র ব্যবস্থ! দিবে। 
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তিন মাসের শিশুকে ২০ আউন্স ছুগ্ধে ১০ আউন্দ জল মিশ্রিত করিয়া 
সেবন করিতে দিবে। 

ছয় মাসের শিশুকে ৩০ আউদ্দ অথব! প্রায় ১ সের খাটি ছুগ্ধ সেবন ব্যবস্থা 
ছন্ মাস হইতে বার মাস বয়স পর্য্যন্ত পাঁচ পোয়া! দুগ্ধ ও তৎসঙ্গে কিঞ্চিং 
শ্বেতসারজাতীম্ন পদার্থ সেবনের ব্যবস্থা দেওয়া যাঁয়। 

১ হইতে ২ বংসর ব্যস্ক ইংরাজ শিশুর থাদ্য__গ্রাতঃকালে ৭॥০ টার সমন 
প্রায় ৫ ছটাক ছঞ্ধ ও কিঞ্ৎ রুটী, বেলা ১১ টার সময় ১ পোয়া জল মিশ্রিত 
ছুপ্ধ, বেলা ১।০ টার সময় রুটি ও ছুই এক টুকরা! মাংস এবং সন্ধ্যাকাঁলে 
প্রাতঃকালের মত খাওয়ার বন্দোবস্ত দেখা যাঁর়। 


ইংরাঁজ বালকের খান্ভা। 


প্রথম আহার (315915950)--রুটী ও মাথনে ২০ ছটাক এবং ছুগ্ধ 
« ছটাক। ূ 

মধ্যাহ্ন আহার (0172৩) মাংস ১1০ ছটাক, উত্তিদ সম্ব্ধীয় 
তরকাবী ১ ছটাক, অল্প ছুগ্ধ বা ৪ আউন্স পুডিং, এক বাটী চা, কুটী ও মাখন 
৫ আউন্স, ছুগ্ধ ১০ আউন্স ইত্যাদি। 


ইংরাজ যুবার খাসা । 


প্রথম আহাঁর (13768160550) রুটা ১০ আউব্, মাথন ১ আউন্স, 
কাফি বা চা, এবং ১৫ আউন্দ দুগ্ধ । 

মধ্যাঙ্নে আহার (1017767)--মাংস ৬ আউন্স, আলু ৮ আউল্গ, 
পুড়িং ৮ আউন্স, রুটী ১* আউন্দ. মাখন ১ আউন্স, কাফি বা চ ১৫ আউল্স। 

রাত্রিকালের আহার (59151 )-_ছুগ্ধ ও রুটী ১* আউক্স। 

বৃদ্ধাবস্থাক্ক যুবাপেক্ষা কম আহারের প্রয়োকন হয়; কারণ বৃদ্ধের পরিশ্র 

কম। 

রোগের কালে পথ্য (7016010 510150655 ) নির্বাচন করা অতি 
কঠিন ব্যাপার । রোগীর পেশী ও মানসিক শক্তির ভাল হয়, পরিপাক ক্রিয়া, 
রক্জ সঞ্চালন ক্রিয়া ও শ্বাস ক্রিয়ার অনেক ব্যাঘাত ঘটে, অর্থাৎ হ্ুপ্থাবস্থার 
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মত উহাদের ক্রিয়। ভালরপ প্রকাশ পাক না, শবীর হতে উত্তাপ কম পরিমাণে, 
বাহির হইয়া! থাকে । স্থৃতবাং রুগ্ন শরীরের জন্য অতি লঘু আহারের প্রয়োজন 
কইয়া থাকে। আবার রোগীর আহার ধাহাতে স্বাস্থাজনক হর সহজে পরি- 
পাক পায় ও পুষ্টিকর হয় ত্িষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্তব্য; নতুবা বোগীর 
আহার অপুষ্টিকর ও অজীর্ণকব হইলে অস্ত্রমধো (177068017৩5 ) প্রবল জ্বালঠ 
উপস্থিত হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা । রুণ্র শবীরে ও উপবাস কালে শারীরিক 
ক্রিয়া কম হইলেও শবীর হইতে ইউরিয়া, কার্বধণিক এসিড ও জল বাহির 
হইয়া থাকে । ছ্থতরাং রোগীকে এরূপ আহার ব্যবস্থা দিতে হইবে যাঙ্লান্ডে 
অঙ্গার ও নাইট্রোজেন্‌ বণ্তদান থাকে । ছুগ্ধ রোগীর পক্ষে উত্তম খাগ্ক হইলেও 
সকলের তাহা সহা হয় না : গরম কাফী বা ছৃগ্ধেরসতিত ডি্ব মিশ্রিত করিক্ক 
সেবন ব্যবস্থা কর! যায়। অথবা সাগু, এবারুট, 'ছভতি ছুগ্ধেব সহিত, 
মিশ্রিত কবিয়া সেবন কবিতে কহিবে। রোগীর পরিপাক ক্রিয়। অত্যন্ত কম হয় 
শতরাং লিবিগ সাহেবের প্রস্তত খান (1-1001875০01,060077150 0০০৫ ) 
বাবস্থা করা বায় ৷ উহাতে ১৭.৫ ভাগ, উত্তম ময়দা. ১৭.৫ ভাগ মল্ট চূর্ণ, 
৮ ভাগ জল এণং ১ ভাগ পোটাসিরাম্‌ কার্ধনেট মিশ্রিত কবিলে যে আরোক 
প্রপ্থত হয় তাহার ৩০ খিন্দু, ১৭.৫ ভাগ দুগ্ধ এবং ৩২ ভাগ জণ আছে। 


রোগেব কাঁলে কাচা ফল ব কাচা উদ্ভিদ সামগ্রী পেবন অবিধি, কারণ, , 
উহ্াবা অপুষ্টিকব পদার্থ; উহাদের দ্বারা পেট ভার এবং পেটে বাদু সঞ্চয় হয়। 
বোগীর আযুদগ্তগ ও শ্বুংপিণ্ডে শক্তি এককালে লোপ হইলে তাতার 
«[হারের পূর্বে ক্ষণকালেব জন্য কিঞ্িঃৎ সরা ব্যবস্থা করা যার, জর প্রসূতি 
ছুললকর ব্যাধিতে 'মতি সাবধানে পথা দিবে । | 

মন্ষোব খাগ্য সানগ্রীতে ১ ভাগ নাইট্রোজেন ঘটিত ও ৪ ভাগ নাইটোজেন্‌ 
রহিত পদার্থে প্রায়োজন তয়। আহারোপযোগী চর্বি জাতীয় পদার্থে ১* 
ভীগ পুষ্টিকর পদার্থ থাকিলে শ্বেতসার এবং শর্কর! জাতীয় পদার্থে ১৭ ভাগ সার 
থ;ক! কর্ব্য। 


৮০০97), চন 


সহ উল 


মিত পরিশ্রমী যুবা ব্যক্তির শারীরিক আঁয়। 





কার্বন" হাইডেজেন্‌ 
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এতগ্কযতীত, শ্বাসক্রিয়াব দ্বারা ৭৪৪.১১ গ্রাম অক্সিজেন শোষণ, ২৮১৮ 
গ্র্যাম জল পান এবং ৩২ গ্র্যা্ অধাতব লবণের প্রয়োজন হইয়া থাকে। 


মিত পরিশ্রমী যুবার শারীরিক ব্যঘ । 




















ূ গ্র্যাম্‌ জল | কাববন্‌ (হাইডেোজেন্‌ [নাইটে | অক্সিজেন 
| জেন্‌ 
৩ ররর ২৫1 নিল ৯ - 
শ্বাসক্রিয়ার দ্বার! হি হিরা রারাচিনার | *--০০০ ৬৫১১৫ 
ঘর্ষ্মেব দ্বার! ডি রা টা 1. শং২ 
মুত্র গ্বারা এত | ৯৮; ৩.৩ ১৫৮ | ১১১ 
মলদ্বার (3541 2818 ৩০1 ৩.০ 
01 চরের চি শী 
২৮৭২ | ২৮১২ ৬.৭ ১৮৮ 1 ৬৮১৪৬ 




















 শ্রহগ্যাতীত, ভক্ষাপ্রবোর ৩২.৮৯ গ্র্যাম্‌ হাইড্রেজেন্‌ এবং ২১৩.৪১ গ্রাম্‌ 
অক্মিজেন একত্রিত হইয়! ২৫৬ এ্র্যাম্‌ জলরূপে বহির্গত হইয়া থাকে। প্রত্াব 
স্বারা ২৬ এবং মল দিয়! ৬ গ্রযাম্‌ লবণ বাহির হইয়া থাকে। 
অস্প বা অনুপযুক্ত আহারের কুফল (2565 ০0€ 8810507ি- 
0101) 07 10)010167 061 )-_মনুষ্য মাত্রেরই অল্প আহারে শরীর দুর্বল ও 
বিবর্ণ হয় এবং অবশেষে উদরাময় ব! রক্তামাশয় উপস্থিত হইয়া খাকে। 
শরীর রক্ষণে অনুপযুক্ত এরূপ সামগ্রী তক্ষণ অবিধি। শৈশবকালে কেবল ঘন 
শ্বেজসার জাতীয় তক্ষ্যন্্রব্য সেৰন কারাইলে শিশুর অনীর্ণ, পেটফ'পা, কোষ্ঠবন্ধ, 


১৯৮ ফিজিয়োলজী । 


উদরাময়, কড়! মেজাজ অনিন্রা দুর্বলতা, এবং চর্মরোগ প্রভৃতি উপস্থিত হই] 
থাকে। 

অতিরিক্ত আহারের কুফল (816০৪ ০০০৭ 7 586859 )-- 
প্রোটিড, জাতীয় তক্ষ্দ্ব্য অধিক পরিমাণে আহার করিলে যকৃত ও মুত্রযন্ত্ 
প্রভৃতি ক্রিয়ার আধিক্য হয় সুতরাং রাজবাত (৫০8), লিথিমিয়া ও অজীর্ণ 
প্রস্ৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। তৈলাক্ত ও স্বেতসার জাতীয় পদার্থ অধিক পরি- 
মাণে সেবন করিলে শবীরে চর্বি জন্মে এবং প্রায়ই অজীর্ণ উৎপন্ন হইয়া! থাকে !' 
গ্ুণকার ব্যক্তির সন্তানদ্িগের শারীরিক ও মানসিক শক্তির হাস হয়। শ্ুলকার 
ব্যক্তিদিগের কম পরিমাণে শর্কবা এবং চর্বিজাতীয় পদার্থ আহার কর! কর্তব্য । 

চর্বিবজাঁভীয় পদার্থের উৎপত্তি এবং উপযোগিতা £€ ০৮87. 
800 95৫3 06 %:)-_নাংসে, মাথনে, এবং তৈলে চর্বিজাতীয় পদার্থ অবস্থিতি 
করে। ছুদ্ধে শতকরা ২ হইতে ১৮ ভাগ, ভিষ্বে শতকরা ১২ ভাগ এবং রুট 
গ্রভৃতি পদার্থে অন্য পবিমাণে চর্বিজাতীয় পদার্ণ দৃষ্ট হইয়! থাকে। 

কচা ফলে শ্বেতসার জাতীয় এবং গ্লাক! লে তৈলাক্ত পদার্থ অধিক । 





10107155210, 
পরিপাক ক্রিয়া। 


যাহ স্বার| ভক্ষাদ্রবোর অনেক অংশ রাসায়মিক, ভৌতিক ও জীবনাগত 
(017501০21, 7১17791091 %70 1০ ) কার্ষোর স্থারা নূতন আকারে পরি- 
বন্তিত হইয়া রূক্তের সহিত সংযুক্ত ও শোধিত হওতঃ শরীরের এত্যেক টিস্থকে 
ংশোধিত ও নুতন ভাবে গঠিত করে, এবং বর্দুখর! শরীর ধারণোপযোগী উত্তাপ 
(1760) আনয়ন করে, উহাকে পরিপাক ক্রিয়া কহে। 
আহার কালীন ভক্ষ্য দ্রব্য দত্ত স্বার। চর্বিত ও লালায় মিশ্রিত হইয়া ক্রমে 
ক্রমে অন্নবহানমী, পাকস্থলী, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অস্ত্র (150608885, 9:00080, 
500811 8170 14125 1055005) দিয়া যাইবার কালে উপরিউক্ত নলীদিগের 
শ্লৈম্মিক বিল্লীর (210০005 706200781)6) এপিথিলিয়াম্‌ কোষের (72০076119] 
০6118 ) ও উহাদের বিবিধ প্রস্থি (31805) নিঃসৃত লানাঁবিধ রসের সহিত 


001, ১৯৯ 


সিএ নিহিত রিল সপ অপ আপিন 


মিশ্রিত ও আক্রান্ত হয়, এবং পরিশেষে এই মিশ্রিত পদার্থ এ প্রকার অবস্থান্তব 
প্রাপ্ত হয় যে, ইহার অধিকাংশ কঠিন ও ঞ্মদ্রঝণীয় থাক। দৃবৈ থাকুক, সুমপূর্ণ- 
রূপে গলির মিশ্রিত হৃইয়! একেবারে (107-০০015) শিবা (৬৪1০৪) দ্বাৰা চালিত 
হয়, নতুব! পরোক্ষভাবে (74110005) ল্যাক্টিয়ালস্‌ (1.806৭15 ) নলীদিগের 
দ্বারা শোষিত হয়, অবশিষ্ট অল্লাংশ অসার পদার্থরপে অন্ত অন্ত নির্গমনের পথ 
দি বহির্গত হইয়া থাকে। 


এই সকল রসের নাম । 


লাল! (51158. ) 

২। আল্লবল (0355৮76 101০. ) 

৩। পিত্ত (015. 

প্যান্ক্রিয়াটিক্‌ রস (79770188110 01০০, ) 
«| ক্ষুদ্র অন্ত্র রস (50100105 €176611015, ) 


৮ 


9 


৬। বহমান বস (5০০19610106 0১৩ 17105 11760৭611৩.) 


দত্ত-_51 ঢা, 


মমৃষ্যের দুইবার দন্ত বাতির হয়। ১। অল্পক্কালস্থায়ী ঝা ছুগ্ধদন্ত (২০টি ), 
২) দীর্ঘকালস্থায়ী দত্ত (৩২টি )। 

দুগ্ধ দত্ত বা অস্পকালস্থ'রী দ্ত-__(7, 0 [60গান 
£৪60৮) _ প্রথম ছুই বৎসবের মধ্যেই বাহিব হয়, ইহাদের প্রতোক অর্ধপাটী 
মাড়ীতে ছুই ইন্সাইসার, এক ক্যানাইন্‌ এবং ছুই মোলার দস্ত দৃষ্ট হয়। দস্ত 
মাড়িতে দস্ত গুল € শ্রেণীভুক্ত হইয়। 'নিয়লিখিত প্রণালী অনুসারে বাহির ' হইয়া 
খাকে £-৭ ? 

১। নিয় চোয়ালের মধ্যস্থিত ২টী ইন্সাইসার ৬ হইতে ৮ মাস। 

২। উপর চোগ্পালের মধ্যস্থিত ৪টী পপ ৮ »১০ ৮ 

৩। নিয় চোয়ালের ছুই পার্থর ইন্সাইসার 
এবং প্রথম ৪টী মোলার ১৯৯১৪ 


২০০ ফিজিয়োলক্গী | 


৪1 ৪টী ক্যানাইন ১১১১৮ ০২৩৩ 
৫।  ৪টী পশ্চান্দিকের মোলার, ২৯ ৮ ৩০ ৮ ণ 
দীর্ঘকালস্হায়ী দত্ত (25:7761)070 06৪0) শিশুর প্রথম ছয় মাস 

বয়সে কোনও দত বাহির হয় না, কিন্তু দ্রই বৎসর বয়সের শেষে সমস্ত ছুগ্ধদন্ত 
বাহির হই পড়ে । ছয় বংসবের ভিতর এ সকল ছুগ্ধৰন্ত পড়িক্া গেলে উহাদের 
স্থানে দীর্ঘকালম্থায়ী দস্ত বাঠিব হঈতে থাকে । ১২১৩ বৎসরের মধ্যে সমস্ত 
রাত উঠিয়! থাকে । ২১ বসবে আকেল বা জ্ঞানদন্ত (15907) ০০6৯) 
বাছির হয়। সমপ্ত দস্ত বাহির হইলে গণনায় উহার ৩২টা হয় যথা! £--প্রত্যেক 
মাড়ীর অর্দেকে ২ ইনসাইসাব, ১ ক্যানাইন, ২ বাইকাম্পিড্‌ এবং ৩ মোলার । 

অন্নকালম্থায়ী মেলার দস্তগুণ্ণব স্থানে চিবস্থায়ী বাইকাম্পিড. দন্ত স্থাপিত 
তয়। 'ল্পকালন্।য়ী মোণাব দস্তেব পশ্চাতে তটা করিয়া চিরস্থায়ী মোলাব 
দন্ত উঠিয়া থাকে । 

নিয়ের প্রণালী মনুপাবে চিরস্থায়ী দন্তগুপি (1১৫17090৩26 (5৩0) ) উঠে 
যথা £-- 


৬ বতৎশব ই ১ ১ম মোলার। 
৭» রে ১১১ ইটা মধ্যের ইনসাইসাব। 
৮» 2 রা টা পার্শ্ব শী 
৯ টে ১ ১ম বাইঈকাস্পিড। 
১০৪ 2 ২ ই গ্ী। 

১১১২ * রন রর ক্যানাইন্‌। 

১২১৩ ৮ টি রি ২য় মোলার। 

১৭১১ ৯ জ্ঞানদস্ত। 


৮টী ইনসাইসার | ছুই মাড়ি সম্মুধে অবস্থিতি কবে। ইহাগেক 
প্রতোকের একটী লম্বা শিকড় (17৭08 ) এবং একটী তীক্ষ চ্যাপ্ট। ধার থাকে 
বন্দর! ভক্ষাদ্রব্য কর্তন কর! ষায়। 

৪টী ক্যানাইনূ। মাড়িব ইন্সাইসার দস্তেব পার্খে অবস্থিত কাব, 
ইহাদেব শ্রিকড় অতান্ত লঘা ও পার্থ দিকে চ্যাপটা। ইহাদেখ উপাবভাগ 
(019৯7. ) ইন্সাইসার দস্তাপেক্ষ। সরু। 


এছ 1, ২০১ 


... ৮টী বাইফাম্পিভ, দস্তের 115: অগ্রভাগ ছুইখণ্ডে বিভক্ত হু 
এবং উহাদের পার্শ্ব দিকে খাল দৃষ্ট হয়| * ইহাদের উপরিভাগ (01০%7) 
চ্যাপটা এবং ছুই পার্থ ২টা শুটিক! দৃষ্ট হয় 

১২ গোলার দত্ত বাইকম্পিড, দস্তের পশ্চাতে অবস্থিতি করে, 
ইহাদের প্রত্যেকের ১টী ব। ২টী করিয়া শিকড় আছে। জ্ঞানদন্তের একটা 
অসমান শিকড় থাকে । মোলার বা কপের দান্তের উপরিভাগ প্রশম্ত্ স্থতরাং 
ইহাব দ্বারা ভঙ্ষ্যদ্রব্য উত্তনরূচে পিষিবা যায়। 





1৮,57৮ 61005156500190 06 076 00067 11621 00 10015010901) 
€(0910105-) &" 05০ 6210) ছাড়ে 50976700570 এ) 12000087881 টিটিাতিত 
এ. 66170506 76) 20506] ৮৮101802105 179108010£10)5 07060001797 076198165 


91 51915 310) ০09104050 11795 01 0176 617211)0]. 
চর 


২৯২ ফিজিয়োলজী। 


দত্তের গঠন (9৮০৮০ ০1 696৮) £- প্রত্যেক দাস্তের একটা মস্তক 
(07০7), একটা শিকড় (1১০০৮, ও একটা ক্ষুদ্র গ্রীবা (৩০ ) 
ৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দস্তের ভিতরে একটী ধমনী এবং স্নাযু. প্রবেশ করে এবং 
প্রত্যেক দস্তের মধ্যস্থলে একটা গহ্বর দৃষ্ট হয় যথায় পাল্প, বা দস্তশষ্য (612) 
নামক এক কোমল রক্পুর্ণ ও চেঙনাবিশিষ্ট পদার্থ দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দত্তকে 
লদ্বাভাবে ছেদ করিলে শিমলিখিত পদার্থগুলি দৃষ্ট হইয়া থাকে যথ! £__ 


১। পাল্প (0812) ৩1 ডেণ্টাইন্‌ (1)০70809 )। 
২1. এষ্ট(পিটেসা (07750 19009) | ৪ | এনামেল্‌ (5000001) । 


১।  পাপ্প-হহা দত্তের মধ্যস্থল অধিকার করিয়া থাকে । ইহাতে 
সংযোগতন্ক, নিউক্লিয়েটেভ. কোষ, রক্তবহানাড়ী ও ল্গায়ু দৃষ্ট হয়।' দস্তের 
কোধদিগকে গওডন্টো-্রাষ্ট (0৭০7,6০-৮1৯১৮) কহে । ইন্টার্মাল ম্যাগ জিলারি 
হইতে দণ্তের ধমনী এবং ৫ম ক্নাধুস্ত্র লাভ হইয়া থাকে । 

২1 ক্রক্টা-পিট্রোষা ব| দত্তের কঠিন পদার্থ (0৮9৮৫ 
60০৭০০7477৮ )-ইহা দ্তের খুলদেশ আবৃত করে। ইহাতে 'অস্থির 
মত ল্যাকুনি ও ক্যানালিকি উলি দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

এনামেল. (0৮০০ )-ইহা অত্যন্ত কঠিন পদার্থ এবং ইহা 
পাউনকে আাবুহ বে । 

৪ 1 ডেণ্টাঠ৭+(17)০167৮০)- ইহা দন্তের প্রধান অংশ। ইহা 
এট | 0ষ। ৪ অশ।মেলের দ্বাবা আবৃত থাকে । ইহারই মধ্যস্থলে পাল্প 
ন।সক গহন দুষ্ট হম) ইহ। অগ্থি অপেক্ষা কঠিন পদার্থ । ইহাতে বহুসংখ্যক 
শক্ম সঞ্ম নল দৃষ্ট হয, এ নলগুলির মুখ পাল্প গহ্বরে মুক্ত থাকে। ইহাদিগের 
প্রত্যেকের এক প্রাচীর আছে যাহাকে ডেন্টাল্‌ সিদ্‌ (13076519368) ) 
কহে। ভেটাইন্‌ মধ্যে সসামুক্ষত্র থাকা সম্ভব, কারণ, উহাতে সহজেই 

হজ্ঞালাভ হয়। 
, দত্তের রাসারনিক পদার্থ (089225981 0001১05:605 ০৫ €5৪০) 
_আস্তর মত দত্তের কঠিন তন্ততে জান্তব এবং খনিজ পদার্থ দৃষ্ট হয় দস্তের 
বিবিধ পদার্থের শতকরা পরিমাণ :-- | 


স০ণনা 86 10008, ২৩ 


দস্তাস্থিতে শধডকরা ৩* ভাগ জান্তব পদার্থ 

ক্রষ্টাপিট্রোষার » ৩* ভাগ ১, * 

ডেপ্টাইনে ., ভভাগ , 

এনামেলে ১, ৩৫ ভাগ ১, 

দন্তেব খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যাল্সিক্‌-ফস্ফেট, ক্যাল্পিক্-কার্ধনেট্‌, 
ক্যাল্সিক্‌-যলুয়োরাইড্‌, এবং ম্যাগ নিপিক্‌-ফল্ফেট, প্রধান । 
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৫ 


মুখ ও ভিহ্বা। 
00শচা 1) 10800, 

মুখগহুররের শ্শৈম্মিক ঝিল্লীর মধ্যে এপিথিলিয়াম্‌ দৃ্ট হস্ত, উহার উপরিভাগের 
কোষপগুলি চ্যাপটা ও কঠিন | নিম্নের পর্দার প্যাপিপি দৃষ্ট হয । শ্লৈগ্মিক ঝিল্লীর 
নীচে মুখগহ্বরে গ্রন্থি, চর্বিবজাতীয় তত্ধ, পেশীস্ত্র এ লিম্ব্ভন্ত অবস্থিতি কবে । 
জিহ্বা (1০78০ ১ইহা মাংস পেশীতে নির্ষিত। ইহা ঘবাব! বাকো। 
চ্চারণ,, চর্র্বণ এবং গলাধঃকরণের গরহাঘত্রা হইয়া থাকে । ইহ! শ্লৈম্মিক ঝিলীব 
বাবা আবৃত থাকে । ইভাকে স্বাদেক্দিঘ কহে স্তবাৎ স্বাদেক্ডিয় বর্ণনা কালে 
উহার বিশেষ আলোচনা করা যাইবে, এক্ষণে কেবল উহাব সঞ্ধালনোপযোগী 

মাংন স্ুত্রদিগেব কৌশল বর্ণনা করা যাউক :-- 
জিহ্বাপেশী (01580199 ০৫079 07019) জিহবার বাঁহদ্দেশে 
জিনিয়ে।-হায়োগোসাস পেশী থাকে , যদ্দার! রিবা' বাহির কবা ঘাষ, জিহবা য় 
হায়োগোসাস্‌, ই্টাইলোগ্লোসাস্‌ এবং প্যালেটোগ্লোপাস্‌ পেশী দৃষ্ট হয়, মদ্দার। জিহবা 
পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া থাকে । হায়োগ্নোসাস্‌ জিহবাকে নিচের দিকে নামাতে? 
পারে। জিনিয়োগ্লোসাস্‌ ঘারা জিহ্বার উপরিভাগকে খোলগবিশিষ্ট কর।.যাইনে 
পারে। জিহ্বার আন্যন্তরিক পেশীদিগকে লিঙ্গুাল্‌ পেশী কহে যধদ্দাবা 
জিহ্বার অগ্রভাগ উত্তোলন করিয়া ইতস্ততঃ সর্ধালন কর। যাইতে পারে। 
এতত্যতীত। মাইলোহায়েভ, এবং ্টাইলোহায়েড. পেশীদিগের হার হারা ও 

জিহ্বার সঞ্চালন কার্যযের সাহাধ্য হইপ্পা খাকে | 
চর্র্বণ (101589০90০0 )-_মুখগহ্বর হইতে বাদু বাহির হইয়া! গেলে 
বাহিরের ভূবাম্বুর চাপে মুখের ছুই চোয়াল বন্ধ থাকে | ভক্ষ্যল্য চর্বণ কবিতে 


২০৪ ফিজিরোলজী 


হইলে নি চোগ্নালের পতন, উত্থান এবং দস্তপাটাদ্য়ের ঘধণ এই তিনের 
সাহাযোর বিশেষ প্রয়োজন । নিম্ন চৌয়াল আপন ভারে এবং ডাইগ্যাস্্ীক্‌ 
পেশার সন্তুগ অঞনমাইলোহারেডওছি নিয়ো হায়েড. এবং গ্লাটিসমা পেশীদ্দিগের 
ছার| নানির। পড়ে, অর্থাত ্টার্ণে'-থাই বেড, থাইবোহায়েড, ষ্টার্ণোহায়েড. এবং 
ওমোোহায়েড, পেশীদিগের দ্বারা হাইঅযেড -অস্থিও লেরিংস মন্ত্র স্থির থাকিলে 
পূর্বোক্ত পেশাদিগের দ্বার! নিন চোয়ালের পতন হইয়! মুখগহ্বর খুলিয়! যায়| 
টম্পোরাল, মেপিটার এবং অভ্যন্থর দিকের টেরিগয়েড. পেশীদিগের সাহাধ্যে 
নিম্ন চোরালের উথথান হম্ন অর্থাৎ মুখগহ্বর বন্ধ হইয়া থাকে । বাহাদিকের 
টেবিগনেড পেশীদ্বাব। নিগ্নচোসাল সমুথদিকে, এবং অভ্যন্তর দিকেব টেরিগয়ে- 
ডের দ্বাব। উহ] পশ্চা্দিকে চালিত হইঘ। থাক্ষে। ছুইদিকের নেবিগয়েভ, 
পেনীবিগের পথ্যাযক্রিয়। দ্বারা নিন চোগাল পার্শদিকে সধশালিত হইন্বা থাকে । 
চর্ধণ কালে গালের বাকুসিনেটার ও গগ্েের অর্নিকুলেরিস্‌, এবং জিহ্বার পেশী 
সমূহ কপি ও স্ধশলিত হয় বপির। মুখগহবরে কোন খাজেব ভিতর ভক্ষ্যদ্রব্য 
সঞিতিত হইতে পাবে না ট 

উপরের খাঁবতীয় নী ক্রিযাৰ আলোচনা কবিয়া আমবা দেখিলাম যে 
চর্বক্রি়ায় নিম্ন চোয়ালের কেঁধণ সঞ্চালন হয়; উপরের চোয়াল স্থির থাকে । 

চর্বণোপযোগী পেশী সকল এচ্ছিক (৬০1৮) পেশী শ্রেণীভূক্ত ; মুখ- 
মধ্ো ভক্ষাদ্রব্য পড়িলে।অভ্যাবশতঃ ও অন্যমনক্ক ভাবে চর্ব্বণকার্য্য সম্পন্ন হইলেও 
উহ প্চ্ছিক পেশী শ্রেণীদিগের দ্বার। সম্পন্ন হইয়া থাকে, কারণ, ভক্ষ্যত্ব্যে মুখ- 
গহুবর পূর্ণ থাকিলেও ইচ্ছা করিয়া এককালীন চর্বণকাধ্য বন্ধ করা যাইতে পারে। 

৮কবণোপযোগী পেশীদিগের নাঁম ও স্নায়ুর তালিকা ॥ 
(7৮70 91 8683010৮৮0৮ ঠ130105 এ)০) 00৩: 0০৪ ৪50005 ), 

১। টেম্পোবাল্‌ 


২। ম্যাসিটাব্‌ 
৩। টেরিগয়েড, | ৫ম ল্লাফুর ৩য় শাখা দ্বারা এই পেশীদিগের 
৪। বাঝ্সিনেটাব্‌ ) সঞ্চালক (10০%০২) স্নীযু লাভ হয়। 


$& 1 নাইলোত!য়েড, 
| গম্মুগ দাইগ্যাস্ীক 


551] 01805 ঠা) 3৪115, ২৩৫ 


১) জিনিও হায়েড, 

২। ওমোহায়েড, 

৩। ষ্টার্ণোহায়েড, 

৪। ষ্টার্ণোথাইরয়েড, 
€ | থাইরোহায়েড, 


হাইপোগ্োসাস্‌ জআাযুর দ্বারা ইহাদের গতিবিধি 
হইয়া থাকে । 


১। পশ্চাৎ ডাইগ্যান্ট্রীক 

২। ই্রাইলোহয়েড্‌ 

৩। ওষ্ট পেশী । | 
মন্তিক্ষের ৫ম,ও ১৯ম াফুদিগের দ্বার। উপরোক্ত পেশীদিগের চৈতন্ত 

উৎপাদক ন্নীযু সুত্র লাভ হয়। মেডুলা অব লঙ্গেটা নামক অধংমূস্তিক্ষে চর্ববণ 

ক্রিয়ার সাসু মধ্যবিন্দু (বৈ৬:০ ০076) অবস্থিতি করিয়। থাকে। 


0- সী 


ফেশিয়াল্‌ ন্নায়ু দ্বারা স্ধালিত 


হয়? 





লালাগ্রন্থি ও লালার বিবরণ। 
(915 12709 9800 50115 ) 


লালা গ্রপ্থি গুলিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে যথ| £--সাবলিঙ্গুয়াল, 
সাবম্যাগ জিলানী ও পেরোটাভ, গ্রস্থিগুলি মুখগহ্বরের বাহিরে এবং লেবিয়াল, 
ব্যাকাল, পেলেটাইন ও লিঙ্ুয়াল্‌ গ্রস্থিগুলি মুখগহ্বরের ভিতর অবস্থিতি করিয়া, 
থাকে । 

লালাগ্রন্থির গঠন € 9৮৮00০01009 ৪৪৭12 £905 )- 
মহ্নষ্যের পেরোটিড. গ্রস্থিকে প্রত লালা সম্বন্ধীয় সিরাস্‌ গ্রন্থি কহে, কুকুর ও 
বিড়ালের সাব ম্যাগ.জিলারী ও সাঁরলিঙ্ুয়াল গ্রস্থিকে প্রকৃত শ্লেম্সাত্রাবী অর্থাত 
মিউকাস-গ্রস্থি কহে এবং মন্ধুষ্যের ্তাবলিঙ্গুয়াল ও সাবম্যাগজিলারী গ্রস্থি- 
দিগকে মিশ্রিত অর্থাৎ মিউকো।ম্তালিভারী গ্রস্থি বল! গিয়া থাকে 
লালা গ্রস্থ ক্ষত ক্ষুত্র লবিউল খণ্ডে বিভক্ত । ইহাদিগকে সুক্মভাবে পরীক্ষ। 

করিলে বোধ হইবে মেন এক এক থোলো ফলের মত্ত, প্রত্যেক গ্রন্থিত একটি 
ডক্ট বা নল ও কতকগুলি রক্তবহানাড়ী, দৃষ্ট হয় এবং প্রত্যেক গ্রন্থির চতুঃপার্খব 
সংযোগ তস্ক দ্বারা বেইিত খাকে। 


গঃ ফিজিয়োলজী | 
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প্রত্যেক ক্ষ ক্ষুদ্র গ্রদ্থিধণ্ড বিস্তৃত হইয়া এলভিয়োলাই বা! থালীর আকার 
ধারণ করে, এঁ এলভিয়োলাইগুপি নিজ নিজ নিঃসরণ ক্রিয়ানুসারে ভিন্ন ভিন্ন 
আকার ধারণ করে। এক শ্রেণীর এলভিয়োলাই দ্বারা কেবল জলবৎ নি:সরণ 
হয়, অপর শ্রেণীর দ্বারা আটামুক্ত মিউকাস নি:কত হইয থাকে । 
সিরাস, এল ভিয়োলা ই (১০:০773 ৪1০০] - ইহাদের গঠনে জালবৎ 
ঝিলী (9৮50790৮ 79610018690 20207007%09 ) দৃষ্ট হয়, এলভিয়োলাই 
মধ্যে. এক পর্দা ছোট ছোট স্তস্ত/কার ও বহু কোণ বিশিষ্ট কোষ. দৃষ্ট হয়, 
প্রত্যেক কোষের ভিতর গোলাকার নিউক্রিযাস্‌ অর্থাৎ কোষবর্ধনশীল মুল 
থাকে । কাধ্যকালে এই কোষদিগের মধ্যে দানাদার পদার্থ ( 0751501% 
12909.) বৃদ্ধি পায়, কিন্তু কোষের বিশ্রাম কালে এ পদার্থের হ্রাস হইয়া 


থাকে । 
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মিউকাঁস্‌ এলভিয়োলাই ( 14৩০3 15501 )-_ইহাদের কোষ- 
গুলি বড় বড়, স্বচ্ছ ও গৌলাকার ৷ 'মিউসিম্‌ থাক প্রযুক্ত প্রত্যেক কোষকে 


"ম্বচ্ছ দেখায় । 


88115, ২০৭ 


৮০ শাশীশীকিিশটিশিতিকি 4৮. লিিটিশিশাশীশাটাটিটিটিটি শত শীত শি শিল্পি শীট 


,ঘাহাকে সচরাচর" আমরা লালা বলি, উহা কোন একটি গ্রস্থির (01920) 
নিঃসৃত রস নয়, কিন্তু প্যারোটিভ্‌, (%:০%৫ সাবম্যাগৃজিলারী, (909মা- 
110 ) সাবলিঙ্গুয়েল (95110855] ) এবং ব্যাক্কাল্‌ (9০০০1) নামক গ্রস্থি 
সমূহের নিঃসরণ, অভএব এই মিশ্রিত রসের গুণ পরীক্ষা করিবার পূর্বে, 
প্রত্যেকের বিষয় অল্প আলোচন। করা কর্তব্য । 

(ক) পেরোটিড্‌ লালা । (3890০297) ছিনোনিয়ান্‌ ডাক্ট 
হইতে যাহা প্রথম নিঃস্থত হয়, তাহা স্বচ্ছ, জলীয় তরল পদার্থ, অতি পরিষ্কার, 
আটার মৃত নহে। এই লাল! ক্ষণকাল বাহিরে রাখিলে উহা হইতে কার্বণিক 
এপিড. উড়িয়া গিয়া! এক প্রকার ঘন পদার্থ পড়িয়া থাকে, এবং ইহার উপরি- 
ভাগে নীল ত্বখচ ধূনর বর্ণের তরল-ন্বচ্ছ লাল। ভানিতে থাকে | ইহাতে গ্নবি- 
উলিন্‌ (31911) এলবিউমিন, (199757, পটাপিয়ামসালফো-সারেনেট্‌ 
(1709095551507-9311010-050069 ) প্রভৃতি পদার্থ আছে, কিন্তু মিউকান 
(18০93) কিম্বা কোন গঠনোপযোগী পদার্থ নাই। ইহা ,ক্ষার সংযুক্ত 
(81021179 ), এবং ইহা শ্বেতনারের (5৮৮০৮) উপর বিলক্ষণ কাধ্য করিয়া 
থাকে । ইহাব আপেক্ষিক ভার (31 £) ১,০০৩ হইতে ১.০০৮ পধ্যস্ত । উপ- 
বানকালে ঘবিও ইহ। ক্ষারযুক্ত হইয়া নিঃস্ুত হয়, কিন্ত উপবাসে অত্যপ্ল লালা 
নিঃকত হয় বলিয়। উহ। মুখের অসমের সহিত মিশিয়। নিউট্রাল বা অক্পক্ষার রহিত 
হইয়া থাকে। | 

(খ) সংবম্যাগৃন্জিল'রী গ্রন্থির লাল।__ হোয়ারটন্‌ ডাক্ট (মা 
৮০0) হইতে যাহা নিংস্থত হর, তাহা প্যারোটিড লাল! অপেক্ষা অধিক ক্ষার 
াংযুক্ত (81079 817911)9) এবং মিউকাস (11908৪) থাকাতে অধিক 
লালাময় অর্থাৎ আটাঘুক্ত , ইহাতে লালা সম্বন্ধীয় কণা (98119 00798010৯) 
ও ম্বতঃকারী পদার্থ (72796510 10869719]8 ) আছে; এই লান্ার পেরোটিড 
লালার অপেক্ষা শ্বেতসারের উপর ক্রিয়া অধিক | 

(গ) সাবলিঙ্কৃবাল লালা সর্ধাপেক্ষা লালময় অর্থাৎ অত্যন্ত আটা- 
যুক্ত এবং ইহাতে সকল অপেক্ষা" অধিক মিউপিন ( 2৫517; ) এবং কঠির্ন 
(9০) ) পদার্থ দেখিতে পাওয়া ষায়। * 

এই লালা সমূহ যখন মুখের ভিতরে একত্রিত হয়, তখন ইহাকে ঈষৎ 


২০৮. | ফিজিয়োল্জা । 


চিকণ, ফেনাযুক্ত, বো] ও ঘন তরল পদার্থ বলিয়া জানা ঘায়। 
ইহা সকলের সমষ্টিতেও ক্ষারযুস্তৎ থাকে, কিন্তু মুখের ভিতর যদি ইহার অল্প 
পরিমাণে নিঃসরণ হয়, অথবা পাকাশয়ে অজীর্ণ থাকিলে এই লালা অস্যুক্ত 
হইয়াযায়। » 

এই লাল! পরিপাক যন্ত্রের প্রধান ও প্রথম সহায়, কারণ, ভঙ্ষ্্রব্যের 
প্রত্যেক কঠিন অংশ দন্ত দ্বারা চর্তবিত ও চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়া যায় এবং পরে 
মুখের এ তরল লালার সহিত মিশিত হইয়া সমস্ত চুরীকৃত ভক্ষ্য পদার্থ কোমল 
মাখনের ডেলার মত হইয়! উঠে যদ্ধার1 মনুষ্য অরেুশে ইহার সমস্ত 'কৌশল 
প্রতি উপেক্ষা করিয়া অন্য মনে গলাধঃকরণ করিয়া থাকে । এই লালা সকল 
সময়ে সমান ভাবে নিঃস্ুত হয় না, যখন রসনা এবং চর্বণোপযোগী মাংসপেশী 
সমূহ বিশ্রাম করে, অর্থাৎ যখন মন্তষ্য আহার করে না, এসং খন মুখেব সা 
মণ্ডল কোন পদার্থের স্মরণে বা স্পর্শনে উত্তেজিত হয় না, তখন এই লালা 
মিউকাসের সহিত অতি অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইয়। মুখকে কেবল রসাল 
করিয়। রাখে মাত্র, কিন্তু এমনি আশ্চধা কৌশল যে ভঙ্ষা দ্রব্য মুখে দিবা মান 
মুখ লালে পরিপূর্ণ হইয়। উঠে এমন কি বস্র স্মরণে বিশেষ অস্যুক্ত পদার্থের 
চিন্তায় মুখে লাল রাখা যায় না; আবার আহার না কিয়া ও অন্য উপায়ে যদি 
পাকস্থলীর ভিতর ভঙ্ষ্য্রব্য প্রবেশ করান যায় তাহ। হইলেও মুখে লালা 
আসিয়া উপস্থিত হয়,ইহার এক আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত ডাক্তার ঠর়া্ডনাব দ্বারা দেওয়া 
হইয়াছে,_-তিনি বলেন যে, একজনের অন্নবহানণীর উপরিভাগ কোন 
কারণে কাটিয়া যায়, কিন্তু এই ভগ্নাংশের ভিতর দিনা ভক্ষ্্রব্য প্রবেশ করা- 
তেও মুখের ভিতর ৬ বা ৮ আউন্স লালা দেখিতে পাওয়। গিগ্রাছে। লালার 
এইন্ধপ অবস্থা ভেদে নিঃসরণ জন্য সমস্ত দিন রাত্রে ইহার নিঃসরণ ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ হইরা থাকে । কিন্ত মোট প্রায় দিবা রাত্রে ২ বা ৩ পাইন্ট পধ্যন্ত নিঃস্থত 
হইয়া থাকে । ডাক্তার মেকৃলিষ্টার বলেন ঘে পেরো্টড. গ্রন্থি হইতে ২৪ ঘণ্টাক্ 
২৩ আউন্স নিঃসৃত হয় এবং ইত্যবসরে মুখের ভিতর অন্যান্য গ্রন্থি দ্বারা প্রায় 
উহার ৬১গণ অধিক লালা নিঃসরণ হইতে দেখ গিয়াছে ! 

লালার ক্রিয়া-(4০০০০ ০ 98118 ) 
“১ম লালা (9813৯) মিউকাপের ( 81৬5৪) সক্ষিত ফিশ্রিভ ও 


[টিবি হ৮ 0ম 0৮ গাল! 55171৬৬৮ মেক ম 2থ- ২৯৯ 





াশীশীশি 


স্শালিত হা মুখকে রসাল করে, বাক্য উচ্চারণে জিহ্বার গতিকে 
সাহায্য করে, এবং তক্ষ্য দ্রব্য চরণে দত পাটি রয়েছ সহযোগী হয়। 








২। কঠিন ড্ুব্য সমূহকে "শী দ্রেব করিরা দেয়, যন্বারা আ্গাতু নওল 
আচিরে উত্তেজিত হয়। 

৩। ই দ্বাবী বিশেষ কৌশল সংসাধিত হয় এই যে, ভক্ষ্যদ্রব্য 
কোঁমল আকার গ্রাপ্ত হইয়া সজে উদরস্ত হইয়া থাকে; এই অভিপ্রায় 
সিদ্ধ কবিতে হইলে, লালার গুণ ও পরিমাণের আলোচন। আসিম্া পড়ে । 
কারগ্দ ভক্ষাদ্রব্য যে পরিমাণে কঠিন হইবে, সেই পরিমাণে লালা নিঃসবণ 
হওয়ার আবশ্তক,াবার,আহারীয় সামগ্রী অধ্বঃস্থ করিতে হইলে লালার তাহার 
সহিত সর্রতো ভাবে মিশ্রিত হওয়ার প্রয়োজন হয়। বারনার্ড বলেন বে, 
পেরোটিড গ্রন্থির লালা জলীয়, উঠাতে ভঙ্ষাদ্রব্য অপংস্থ হয় না, অধযস্থ 
করিন্ে হইপে সাব ম্যাগ জিলারী, পেলেটাইন্‌ প্রতি গ্রস্থির ঘন মিউ- 
কয়েড, নিঃসরণ প্রয়োজনীয় | ঃ 

৪1" এভগ্বাতীত, পবিপাক হইবার জন্য ইভার এক রাসায়নিক ক্রিয়া 
আছে, উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষ্য প্লবা উদরস্থ কবিবাব কালে যদ্দি শারী- 
রিক উত্তাপ ৯১ হছে ১০০ ডিগ্রী ফাবেণহীটেব ( ৮7151017৩10) মধ্যে থাকে, 
তাহা হইতে লালার প্রধান বীরধা (৮৯17) টিয়ালিন শ্বেতসারকে (5051৫) 
চূর্ণ বিচুর্ণ করিয়। শর্করার (১৬৪০:) আকারে" পারণত করে। যদিও অন্যান্য 
(160861০) নাউটোজিনাস পদার্থ এইবপে শ্বেতসাঁবকে শর্করা পরিপন্ত 
করিয়। থাকে, কিন্তু তাহাদের কায়া এরত/শী ও প্রনল নহে। 


সপে পা পাপী পাপী 


লাঁলা-গ্রস্থর সয়ু ব্বোখল। 
(]যাত২৬টা0ের ০০ নাত 9৮1চ আহত 01895), 


লাল! নিঃনরণ এক প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া বিশেষ (79022 ৪০), কারণ, মুখ 

ষধ্যে তক্ষ্যত্রবা স্থাপিত হইলে, এমন কি. উহ্ছার দর্শনে ব1 চিন্তায় লাল! নিঃশ্ত 

হুইয়। খাকে। গ্রতিধাবিভ ব। প্রত্যাবর্তক জি্ার জগ্ত এক নাযু চাপ বা 
২৭ 


২১৯ ফিজিয়োলজী । 


আকরপ-বিন্দু ( 7815৩ ০6006) এক চৈতন্তোৎপাদক নাযু (5৫0510৩5 ৪৪ 
ও এক সঞ্চালক নগায়ুর প্রয়োজন হয় | 

সাবম্যাগ.জিলারী গ্রন্থির চৈন্োঁৎপান্ক মায় যথ! (ক) ৫ম স্নায়ুর লিঙ্ুয়াল 
শাখা (খ) গ্লোসোফেরিপ্রিয়াল্‌। 

ইহার সঞ্চালক ন্সাফু ঘখ।_-(ক) কর্তা-টিপ্পানাই € 001৫8. 11570705110, 
ইহার স্থার! গ্রস্থির রক্তবহ! নাড়ী প্রসারিত হইয়! থাকে। (খ) গ্রীবার সমবেদন 
শ্লাযু (০6:51021 813000)900 ) যন্ধারা গ্রস্থির রক্তবহানাড়ী কুঞ্চিত হইয়া 
থাকে। 

মেড়ুলায় উক্ত গ্রন্থির স্বাযু-মধ্যবিন্দু (77৮৪ ০০00: ) অবস্থিতি করে। 
লিঙ্গুয়াল ও গ্লোসোফেরিঞ্জিয়াল দ্নাযুদিগের উত্তেজশনে লাল! নিঃস্যত হয়, 
পাকাশয়ের শ্লৈ্মিক ঝিল্লির উত্তেজনেও লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে কর্ড 
টিম্পানাই নাযুর উত্তেজনে লাল! গ্রন্থি রক্তুপূর্ণ হয় স্বতরাং অধিক পরিমাণে 
লাল! নিঃস্ত হইয়া থাকে । সমবেদন গ্গাযুব উত্তেজনে ধমনীর কুঞ্চন হয় ও 
লাল! নিঃস্যত হইয়া থাকে । 

গেরোটিড, গ্রন্থির সঞ্চালক স্নায়ু যথা ক) অটিক্‌-_গ্যাংঠরিয়ন্‌ নামক এক 
নয় চাপের পিটেযসাল নামক ল্গাধু শাখা; যন্ধারা গ্রস্থির রক্তবহানা়ী প্রসারিভ 
হইয়া থাকে, এবং ধে)-গ্রীব! প্রদেশস্থ সমবেদন স্নায়ুব শাখা দ্বারা রক্তবহানাড়ীর 
কুষ্চন হয়। 

জিহ্বা ও তালু হইতে তক্ষাদ্রব্যের চৈতন্ত লিঙগুয়ান্‌ ও মোমোফেরিঝিয়াল্‌ 
্নায়ুদিগের দ্বারা বাহিত হইয়া মেড়ুলা,অব লংগেটা বা অধঃমন্তিষ্কে উপনীত 
হয়) মেড়ুলা সেই চৈতন্তে উত্তেজিত হইয়া কর্ডা-টিম্পানাই নামক মুখগ্রদেশস্থ 
অর্থাৎ ফেনিয়াল্‌ ন্বামুব শাখা এবং গ্রীবা প্রদেশস্থিত সিম্প্যাথেটিক্‌ ন্াযুকে 
লালা নিঃসরণ করিতে কহে। কারণ, এ ছুই শ্বায়ু সাঁঘম্যাগঞ্জিলারী গ্রস্থিতে 
গ্রাবিষ্ট হয় এবং উহাদের মধ্যে গ্রন্থির নিঃসরণকারী 'ও সঞ্চালনকারী (59০+৩- 
$019 1০০7 1193) প্লাযু সুত্র থাকে । কর্ডা-টীম্পানাই দা একুফ়িভাক্টান 
ফেলোপিয়াই (8৭9০০৮এ5 ঢ91)991) খালের ভিতরে ফেসিয়াল্‌ আয়ু 
হইতে উৎপন্ন হয়, তথা হইতে টিম্পানাম্‌ গহ্বর অতিক্রম করিয়া হিউগিকার 
খাল (০9921 ০6 [748916:) দিয় বাহির হুইয়। পরিশেষে সাৰলিগু়াল ও 
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উিরিযা ভাতার ৮2৮ 
মাবম্যাগপ্সিলারী গ্রন্থিতে : উপস্থিত হইয়া থাকে। ফেসিয়াল ধমনীর 
চতুদ্দিকে সিম্প্যাথেটিক্‌ বায়ুর যেন্জালুবৎ গঠন অর্থাৎ প্রেক্সাস € 216৮3 ) 
নির্মিত হয়, তথা হইতে সারভাইক্যাল্‌ ঙ্গাযুহাত্র সাবম্যাগজিলারী গ্রন্থিতে 
প্রবেশ করে। কর্ডাটিম্পানাই ও সিম্পাথেটক্‌ এই উভয় প্রকার ম্নাছু সাব 
ম্যাগজিলারী গ্রন্থির উপর ক্রয় প্রকাশ করিয়া থাকে। কর্ডাটিম্পানাই 
উত্তেজিত হইলে প্রথমে উক্ত গ্রন্থির রক্তাবহানাড়ী প্রসারিত ও রক্তপূর্ণ হঙ্ 
এবং দ্বিতীয়তঃ লালা নিঃস্থত হইয়া থাকে। সিম্প্যাথেটিক দ্ায়ু উদ্লেজিত 
হইলে 'সাবম্যাগঞ্জলারী গ্রস্থির রক্তবহানাড়ীর প্রথমতঃ কুঞ্চন এবং ঠিৎপরে 
লাল! নিঃসরণ হইয়। থাকে । সিম্প্াণেটিক স্নায়ুর উত্তেজনে আটাযুক্ত 
ও অল্প লালী নিঃস্থত হইয়া থাকে । কর্ডার উত্তেজনে স্বচ্ছ ও প্রচুর লালা 
নিঃস্থত হয়। হাইডেনহেম সাহেব অতি স্ুক্মভাবে পরীক্ষা করিয়া! বলিয়াছেন 
যে, সিম্প্যাথেটিক্‌ স্নাযু দ্বারা লালাব নিউকান এবং কর্তার দ্বারা লালার 
জলীয়াংশ বাহির হই! থাকে । | 

মেডুলা! অবলংগেটায় লাল! নিঃসরণের মৃলকিন্দু, অবস্থিতি করিলেও যখন 
কোন কল্পনা বা ননস্তাপে লালা নির্গত হইয়া থাকে, তখন মেডুলা অতিক্রম | 
করিয়! মস্তিষ্কাভ্যন্তরস্থ কোন নুর খণ্ডে ইহার মধ্যবিন্দু অবস্থিতি করে বলিয়া ' 
৫বাধ হয়। কর্ড ও সিম্পাথেটিক্‌ এই উভয় সায়ু নষ্ট হইলে পাতলা লাল! 
নিঃসরণ বন্ধ হইয়া! যায়। 

কুকুরকে এটেপিন্‌ কিন্বা ড্যাট্রাইন্‌ সেবন করাইলে উহার লাল! [নরসরণ 
বন্ধ হয়; কিন্ত পাইলোকার্পিন, ইসিরিন্‌ ও কুরারী সেবনে কুকুরের লালা 
নিঃসরণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । বিড়ালকে অল্প পরিমাণে এক্রোপিন্‌ সেবন 
করাইলে প্রচুর পরিমাণে আটাযুক্ত লালা নিঃস্থত হইয়া খাকে। এতদ্যতীত, 
মেতু্গায় তাড়িত উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে এবং শ্বাস অবরোধ (492707%19 ) 
অবস্থায় শিকার অপরিষ্কার রক্তত্রোন্ত বহিলে প্রচুর লাল! দিত হইয়! থাকে । 
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লালা মিশ্রিত কোমল ভক্ষ্য দ্রব্য তিন প্রণালীভে উদরস্থ হইয়া থাকে 
ষথ। ১7 

১ম। কক্ষ দ্রন্যের অণুসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থণ্ডে একতিত হইয়া, আলিজিহ্বার 
খিলপানে চৈলবৎ পদার্থের হ্ঠায় গড়াইয়া বা পিছলিয়া গিয়া ( 048০৪5 ) 
ফসেসের সন্দুখস্ত খিলানে গিয়! লাগে, অর্থাৎ মুখগহববের শেষ ভাগ ,পর্াস্ত 
ভক্ষাদ্রব্য গন কবিয়া থাকে । 

হর । দ্বিশীয় বারে প্রথম ক্রিয়ার চর্বি ভক্ষা দ্রব্য লেরিংসু গহ্ববের 
উপর দিস! ফেরিংস (1)1781%75৫) ঝ। গুহানলীতে চালিত হয়। 

ওর । তৃতীয় বারে ইহ! ফেরিংস দাবা ধৃত ভইরা ও অন্ননহ'নলী দিয়া 
পাকস্থলীতে উপস্থিচ হয়। 

এই তিন এ্রকাব গলাধঃকরণ প্রণালী।ফপধে পরে নিমিবেব মধো সম্দন 
হইয়া থাকে. গ্রথন প্রণাণী জিহব। এবং মুখের মাংপপেশী সমৃতেব পরম্পব 
সঞ্চাজনে সংসাধিত হয়, অর্থাৎ উক্ত পেশী সমুচের আপন আপন চেষ্টাব উপর 
থেন একা নির্ভর করিতেছে, কাবণ, পেশী সকল নিশ্চল থাকিলে প্রথম 
প্রণালী সম্পন্ন হইবার নকে, কিন্তু দ্বিতীয় বারে ভক্ষ্যদ্রব্কে নামাইবার জন্ট 
কতক পরিমানে তালু ও ফেরিংস মাংস পেশীর আয়ত্ত থাকিলেও এ কার্যাকে 
অপ্রয়াসসিত্ধ (177৮4)10001215 ) বলিতে হইবে, কারণ কোন আহার খণ্ড 
পানীয় তরল পদার্থ, বা সুখের লালা, কোনরূপে জিহ্বার পশ্চান্তাগ অতিক্রম 
করিলে, আর আমরা তাহার অধংগমনেব প্রতিকুলতা করিতে সমর্থ নহি, ইহা) 
আমাদের ক্ষমতার অতীত, কারণ, আমাদের আপন ইচ্ছায় গলাধ:করণ কবি- 
বার ক্ষদতা প্রথম প্রণালী আগ্ুসাঁচর তালুব সন্মুখস্থ খিলান পর্যস্ত, আর অধিক 
চহে; পরে অবশিষ্ট কাধ্য প্রণালী অন্ত পে সমাধ! হইয়া খাকে। অর্থাৎ তখন 
ভক্ষান্্য (1২০1৬) প্রতিধাবিত গতির কৌশলে উত্তেজিত হইয়। পড়ে, আর 
স্থির খাকিতে পারে না অধংগমনের ছিকে অগ্রসর হয, এখানে গ্রতিধাবিন্ত 
গন্ধির কৌশল এই যে, ভক্ষ্য দ্রত্ধের এ প্রন্থাশে আাসিয়। উপক্থিন্ডির সংবাদ 
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সচেতন স্াযুরূপ বাহক ছার! অবিলম্বে মন্তিকাত্যন্তরে সমস্ত গণ্ভির শাসক ও 
নিয়স্তা স্বরূপ (11508115 ০010170365) ফেড়ণ! অব লংগেট! বা অধঃমন্তিষের 
নিকট প্রেরিত হয়, তথা হইতে তৎক্ষণাৎ অব্রস্থানের (110077361৮6 ) 
সঞ্চালক ন্নাযুদিগের প্রতি এন্ূপ আদেশ হয়, যে তাহারা কাল বিলম্ব ন৷ করিয়া 
তালু ও ফেরেংস মাংস পেশী কুঞ্চিতররতঃ বিপদগ্রস্ত আহার খণ্ডকে অধোদ্ধিকে 
অন্নবহানালীর ভিন্তর প্রেরণ করে, যে স্থানে তৃতীন্র প্রণালী জীবের ইচ্ছার সকল 
সীমা অতিক্রম করিয়া ভক্ষ্যর্রব্কে পাকস্থলীতে আনয়ন করিয়! দেয়ু। এই 
৩য় গ্রকার গলাধঃকরণ প্রণালী জীবের ইচ্ছার সকল সীম! অতিক্রম করিয়! 
ভক্ষ্যদ্রবাকে পাকস্থলীতে আনয়ন করিয়। দেয়। এই তিন প্রকার গলাধঃ" 
করণ প্রণালীর মধ্যে দ্বিতীয় প্রণালীটি কিছু ভ্রটিলপ ও ভয়সম্কুল। কারণ, 
ভক্ষাপ্রব্যকে এক দিকে নাসিকার পশ্চান্তাগ, অপর দিকে গ্রটিস নামক নিশান 
গমনাগমনের পথ স্পর্শ ন করিয়া, অথচ ঠিক এতছুভয়ের মধ্যদেশ দ্বিঘা গমন 
করিতে হইবে । কিন্ত স্বাভাবিক গঠন প্রণালী এমনি আশ্চর্ধা কৌশলে গঠিত, 
যে, আহার গলাধঃকরণ কালে রসন্ম পশ্চান্ধাবিত হয়, (15757 ) লেরিংস 
ফেরিংসেক সহিত উর্ধে উঠিয়। কিঞ্চিত সম্মুখীন হওতঃ জিহ্বার অধোদেশে 
সির! অবস্থিতি করে, ইতাবসরে (1151905 ) এপিগ্লটস্‌ নামক আবরণ 
নিশ্বাস গমনাগমনের পথকে আবৃত করিরা ফেলে, এবং ইহায় উপর দিয়! ভক্ষা 
* জ্রব্য পিছলিয়! গড়াইয়৷ যার়। এপিগ্রটসের আবরণ সাহাষ্য ব্যতীত অনেক 
সয়ে একার্যয কেবল লেরিংস পেশী গার! সম্পন্ন হইতেপ্পারে। ষে যাহ! হউক 
এই অল্প সময়ের মধ্যেই আবার কোমল ভালু উর্ধে উখিত হইয়া, এবং পশ্চা- 
দেশস্থ (751907)৩ ৪1০1) ) পেলাটাইন্‌ থিলান একত্রিত হইয়। উভয়ে এমনি 
ক্রুত গতিতে আসিয়া ছুই পশ্চাদ্বত্ী নাসার্ধ,কে ঢাকিয়া ফেলে, যে, ভক্ষাুব্য 
তাহাদের ছিদ্রাভিমুখে প্রবেশ করিতে পথ না পাইয়া, তাহাদের নিয়দেশ দিয়! 
ফেরিংসের ভিতর আসিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপে প্রতোক অরগ্রাস গলাধঃ- 
করণ করিবার কালে উভয় নিশ্বাস পথ ও নাসারদ্ধ, রক্ষিত হইতেছে। যদ 
কোন কারণে এই ছিত্রদ্ব় সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হয়, তবে কক্ষ্য দ্রব্য নাসিক! 
ছি বাহির হই! বাইবে, নতুবা রিশ্বায়ননীগ্স তিশুয়ে আশিক বাপ আনয়ন 
করিবে। 


২১৪ ফিজিয়োলজী। 


সাধারণ লোকে এ শেষো্ক ক্রিয়ার প্রক্ৃতাবস্থ। না বুষিয়া ইহাকে *বিয়ম 
খাওয়! বঠে” এবং কোথাও কোন'না কোন আত্মীয় তাহার নাম করিতেছ 
বলিয়! মনুষ্য আপন অনভিজ্রতার পরিচয় দেয় । কিন্তু বাস্তবিক ইহা অনেক 
সময়ে নড় ভয়ানক অবস্থায় পরিণত হয়, এমন কি নিশ্বাস বঙ্ধ হইয়া প্রাণনাশের 
বিলক্ষণ সন্তাবনা। 

তৃতীয় প্রণালীর কাঁ্ধ্য সরল; অন্নবহানলীর পেশীর সংকোচ অর্থাৎ এক 
প্রকার ক্রিমিগতির দ্বারা (78715651610 50012) তক্ষ্যদ্রব) নামিয়া পাঁকস্থলীতে 
গমন করে, তবে আহার খণ্ড সকল যদ্দি বৃহৎ আকারে গলাধঃকরণ হয়, 'অথবা 
যদি শীঘ্র শীপ্র আহাব করা যায়, তাহ! হইলে অব্নবহানলীর প্র সংকোচক ক্রিয়া 
শিথিল হইয়া যায় এবং বেদনা আনয়ন করে'। (৬295) ভেগধস্‌ নামক 
শ্বীযু ইহাকে পরিচালন করে, অতএব ইহ নষ্ট হইলে ভক্ষ্য বন্ত ইহাতে জমিয়া 
থাকে । এই সংকোচক ক্রিয়া সম্বন্ধে পৰে পুনর্বার আলোচনা! কর! যাইবে। 

গলাধঃকরণ,প্রণালী এক প্রত্যাবর্তক বা প্রতিধাবিত (99৯) ক্রিয়া মাত্র। 
এই ক্রিয়ার চৈতন্যোৎ্পাদক স্নায়ু গ্লোসোফেরিপ্িয়াল এবং ৫ম ন্নাযুব' শাখা । 
মেড়ুলা অবলংগেট! এই ক্রিয়ার ন্নাধু মধ্যবিন্দু। ভেগাস ন্নামুব ফেিঞ্জিয়াল 
শাখা, হাইপোগ্নোসাল, গ্লোসোফেরিপ্রিয়াল এবং ফেসিয়াল দাযুগুলি গলাধঃকরণ 
ক্রিন্থার এক একটি সাঞ্চালক স্াযু। 


অন্নবহানলী। 
প77 75051742109. 


অন্নবহানলী মাংসে নির্মিত এক নল বিশেষ। ইহা ফেরিংস হইতে পাকাঁ- 
শয় পর্যন্ত বিভ্বৃত। ইহার তিন জাবরণ যখ। £-_ 
1 ১। বাহ্িক বা! পেশীর আবরণ। 
২। মধ্োর বা সাব.মিউকাস্‌ আবরণ। 
৩। জআত্যন্তরিক, মিউকাস্‌ বা শ্লৈম্সিক বিলীন আবরণ। 


370984465, ২১৫ 


১। বাহ্িক ব'পেশীর আবরণের বাহির দ্ধিকে লত্ব ও ভিতর দিকে 
গোলাকার পেশীর সুত্র দৃষ্ট হয়। অন্নবহানলীর উপর দিকের পেশী ভোর! 
ডোরা, কিন্তু নিষ্নাংশে পেশী সুত্র সরল ভাবে মবস্থিতি করে। 

২। সাঁবমিউকাস্‌ আবরণে সংযোগ তন্ত ও শলৈস্মিক গ্রন্থি দৃষ্ট হয়। 

৩। শ্লৈম্মেক বিলীর বর্ণ ফোঁকানে এবং ইহা অন্নবহানলীর কৃঞ্ণনে লম্বা 
দ্রিকে ভাজ বিশিষ্ট হইয়া থাকে 

অন্নবহানলীর আপন পেশীদিগের ক্রিমিগতির প্রভাবে ভক্ষযদ্রব্য অধ: 
হইয়া থাকে। প্রতিধাবিত ক্রিয়ার' ফলে ভক্ষাদ্রব্য অন্নবহানলীতে নামিয়া 
খাকে। ভেগাস্‌ ননায়ু এই ক্রিয়ার চৈতন্যেৎপাদক ও সঞ্চালক ন্াযু, এবং 
মেডুল! ইছার স্বাফু মধাবিন্দু। ফেরিংসেব নীচে তেগাস কাটিয়া দিলে, পেশী 
সমূহের পক্ষাঘাত বশত্তঃ অন্নবহানলীর ভিতব ভঙ্ষ্যপ্রব্য সঞ্চিত হইয়াই থাকে, 
আর নামিতে পারে না। 


পাকাশয় | 
570 &017, 


_ পাকাশরের ছুই মুখ, বাঁমদিকের মুখকে কর্ডিগাক্‌ ব| বৃ মুখ এবং দক্ষিণ- 
দিকের মুখকে পাইলোরিক বা! ক্ষুদ্র মুখ কহে। কার্ডিয়াক মুখের সহিত ইসো- 
ফেগাস্‌ বা অন্নবহানলীর যোগ এবং পাইলোরাস্‌ মুখের সহিত ডিয়োডিনাম 
নামক ক্ষুদ্র অস্ত্রের দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমাণ অংশের সহিভ যোগ দৃষ্ট হইরা 
থাকে। পাকাশয় মধ্যম প্রকারে বিশ্বৃত হইলে, দীর্ঘে ১১১২ ইঞ্চি ও প্রস্থে 
৪1৫ ইঞ্চি হইয়া! থাকে। পাকাশয়ের ছুই প্রদেশ ও ছই বাক (097৮96016) 
আছে। ৩৬ চিত্র দেখ। 

গঠন | (9৮4০1016)-_পাঁকাশয়ের ৪ আবরণ যথা! £__ 

১। ' সিরাস। - ও। সাবনিউক]স্‌। 

২। মাহুলার। 81 মিউকাস্‌। 


হ১৬ ফিনিয়োলজী। 


১। পেরিটোনিয়াম অর্থাৎ যাবতীক় উদ্দর যস্ত্রের অশবরক ঝিলী হইতে 
পাকাশয়ের সিরাস্‌ আবরণ লাভ হইয়া থাকে, ইহাই পাকাশয়ের বাহিক 
আবরণ। পাকাশয়ের বাকের স্থান অর্থাৎ উপর ও নিন ধার বাতীত উহার 
সর্বত্র সিরা আবরণ দ্বার! আবৃত থাকে । 


২। পাকাশয়ের পেশীনুত্র নন্-ই্রান়েটেড, শ্রেণীভূক্ত অর্থাৎ পেশীহুত্রগুলি 
চোন্ত, ডোরা ডোরা নহে। ইহা পাকাশঘ্রের মধ্যের আবরণ। পাকাশযেব 
কিনারাব দ্বিকে লম্বমমান, বৃহৎ বাঁকের দিকে তির্যক ও উহার প্রায় সর্বত্রে 
গোলাকার পেশীহ্পন দেখিতে পাওয়া যায়। পাইলোরাসের মুখে গোলাকার 
'পেশীস্থর কিঞিত ঘন ও শক্ত ভাবে অবস্থিতি,কবে। 


পেশীর আবরণে পাঁকাঁশয়ের ধমনী, শিরা, যু ও লিপ্মপটিক সকল 
ৃষ্ট হয়। 


৩। সাৰমিউক্কান তন্ত পাকাশয়ের পেশী ও মিউকাম আববপেব মধ্যে 
বস্থিতি করিয়া থাকে। 


৪1 আত্যন্তরিক মিউকাস নামক ল্লৈশ্মিক্ বিল্লীব সাববণ সাব্দিউ- 
কাঁস নামক তন্তবর উপরিভাগে জতি কোমল মক্মল হৃত্রের স্তায় অবগ্িতি 
করে। উহা জীব্দশীয় ঈষৎ পাঁটল বর্ণ এবং পাকস্থলীর কুঞ্চন কালে ইচাও 
কৃঞ্চিত হইয়া খাকে। ইছাঁতে কেটিফর্মটিত্ব ও খাঁসকিউলেরর মিউ 
কফোসাম বাতীত অসংখা ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র নিষ্বস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। হুঙ্- 
ভাঁবে পরীক্ষা) করিলে এ নিন স্থানের ভিতর দিকে (70৮)15:) নলীর 
আকার গ্রন্থি জ্ষভাবে স্থাপিত বহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যাইবে। এই মকল 
লম্বমান গ্রন্থ কোনটী অবিভক্ত, কোনটী বা কেব্ত নিয়দেশে বিভক্ত 
হস্ত উপরে একট ন্লীতে পরিণত হইন্বাছে। 


ডাক্তাত্ব কার্ক বঙ্গেন ষেপ্রতোক নলীর বিতক প্রদেশ গোঁলাকাঁর 
কোষে পরিপূর্ণ এবং এই কো মন্কুই কধর্থ পকাশম'জস নিঃসরণ করে, 


9০৮৮০. ২৩৭ 


আস নলীর উপরিভাগ স্তস্ভাকার কোষে পূর্ণ, যাহাদেব ক্ষারযুক্ত সিউ- 
কাস উৎপন্ন করাই কেবল মাত্র উদ্দেন্ত। পাইলোরসেখ মুখের কাছে 
কেবল মাত্র স্তস্তাকার কোষ "দেখা যায়। গোলাকার কোষের সম্পর্কই নাই এবং 
সেই কাবণে এখানে প্রকৃত পাকাশয় রস নিঃসরণ হয় না। 

ডাক্তাব গাউয্নার বলেন যে, পাঁকাশয়েব গান্রে ও কার্ডিয়াক মুখে এক 
প্রকার গ্রন্থি ও পাইলোরাসের মুখে অন্ত প্রকার গ্রন্থি দৃষ্ট হয়) কার্ডিয়াক 
প্রদেশের গ্রস্থিব মুখে স্ুস্তাকার এপিখিলিয়াম্‌ (001000777০6) ), 
মধ্যস্ুলে বিশেষ কার্যকারী গোলাকার কোষ (01767 19771011015 0% 81510, 
10৭1 ০০11৭ ) এবং পার্থ ডিথ্বাকাব € 0৮৭94 ০৩1১) কোষ দৃষ্ট হয়। 
নলীর মধ্যস্থলেব কোষগুলি স্বচ্ছ ও দানাদার (71779577706 800 পাকা 
177 )1 উপবাস কালে ইচাঁব! কিঞ্চিৎ বড় ও পরিষ্কাব থাকে কিন্তু আহারের 
কয়েক ঘণ্টা পবে ইভাঁবা দানাদার ( ড8751177) হইয়া! পড়ে। পাইলোরাসের 
মুখে যে সকল গ্রন্থ থাকে, তাহার মধ্যে কেবল এক প্রকাবই, কোষ দৃষ্ট হয়, 
পাইল্মেরসের দিকে যে শ্রেনীর কোঁধ থাকে তদ্দারা কেবল' পেপ সন নামক 
এক প্রকার তবল পদার্থ নিঃস্থত হয় কিস্ত কার্ডিগাক মুখেব দিকেব কোষ- 
শ্রেণী গ্াবা পেপ লিন ও হাইডোক্রোোখক এসিড, নিঃস্থত হইয়া থাকে। 
আবার, শ্লৈথ্মক্ক বিব্লাথ উপরিগ্াগে যেসকল কোষ দুই হয়, তদ্দারা কেবল 
ভাইডেক্লোরিক এসড. এবং উহার গভার প্রদেশের কোষ দ্বার! পেপ দিন 
ঘাতির তই৭1 থাকে । | 

পাকাশরে নলীব আকাবনিশিষ্ট গ্রন্থি ব্যহীত, ([6760015) লেনটি- 
কিউলার নামক এক প্রকার গ্রন্থি আছে যাহা পাইলোরসের মুখে 
এবং পাকস্থলীর উপবিভাগে লক্ষিত হয় । উহাদেক্র কার্য লোষিক1 (.5৫66915) 
অর্থাৎ অন্ত্রের শোষক শিরা দিগের ন্যায়, এতপ্তিনন আর কিছু বল! যায় না। 

ধমনী সকল (3০৮1০০০০১) সাব মিউকাস্‌ টিঙ্গ হইতে বিভক্ষ হই] 

প্রত্যেক নলীর আকার বিশিষ্ট গ্রন্থির মধাদেশ দিয়া উপর উক্ত অসংখ্য নিক্র- 
প্রদ্দেশেব ব্যবধানে উপস্থিত ভইয়| তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া দিতেছে, এবং 
এই স্থান হইতে (৮০17 ) শ্রিরা সকল নীচে নাহিয়া সাবমিউক1স্‌ টিস্ুতে 


পৌছিতেছে। 
২৮ 


২১৮ ফিজিয়োলজী। 


ভেগালস, ( ৬৪6৪3 ) এবং সিম্প্যাথেটিক (55079889619) হইতে 
পাকস্থলীর ন্াযু লাভ হয়। 


অজ্ররস (94557001919), 


ভাক্তার প্রাউট এই রসস্থিত সঙ্কর (0০9)0000 ) বন্তর নান! অংশের 
পার্থক্য সর্বপ্রথম সম্পাদন করেন। তৎপরে মার্টিন নামক এক ব্যক্তির 
পাকস্থলীর বৃহৎ বাকের উপরিভাগ বন্দুকের গুলিতে ছিদ্র হওয়ায়, তথা হইতে 
ডাক্তার বোেন্ট পাকস্থলীর রসের সঙ্কর বস্তুর পার্থক্য বিশদরূপে বর্ণন করিতে 
সক্ষম হইয়াছিলেন। এম্‌ ব্রগুপ্ট এবং এম্‌ 'বারনার্ড সাহেবের "কুকুরের 
পাকস্থলী পরীক্ষা করিয়া যাহ দেখিয়াছেন, তাহাতে ডাক্তার বোমেণ্টেব পক্ষ 
সমর্থনই হুইয়াছে। পাঁকাশয় রস মধ্যে নিষ্ম লিখিত কয়েকটা পদার্থ দৃষ্ট হয় 
যথ। ১--- র্‌ 

১) পেপ্সিন--১০০০ ভাগে ৩ ভাগ। ॥ 7 

২। -দধিবৎ উতৎসেচিত পদার্থ (09101108 09100606 )। 

৩। হাইড়্বোক্লোরিক্‌ এসিড--১০০৩ ভাগে ২ ভাগ। 

৪ | মিউকাস্‌। ৫। লবণ--১০০০ ভাগে ২ ভাগ। 
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১। এই রস নির্মল, স্কটিক ও তরল পদার্থের ন্যায়, গন্ধ রহিত, ঈষৎ 
হরিপ্রা বর্ণ,ও লবণাত্ত কিন্তু অত্যত্ত অস্যুক্ত ) ইহার আস্বাদন অসনযুক্ত, খোদা 
জলের ন্যায়, অর্থাৎ অত্যন্ত অরুচিকর। ইহ! শীঘ্র জলে বা স্ুরায় ব্যাণ্ড ভইয়া 
পড়ে, ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইলে ঈষৎ উথলিয়া উঠে । ভক্ষ্যত্রব্যের পরিমাণা- 
হুসারে এই রস নিঃস্যত হূয়। | 

২য়। ইহা সমস্ত ভক্ষান্বাকে দ্রবীভূত করিবার প্রধান উপায়। 

. ৩য়। অগুলালকে 'জমাট বাধিয়া ফেলে। 

৪র্থ। অত্যন্ত ছূর্ন্ধ নাশক, মাংসের পচন নিবারক, এমন কি, বনুকালের 
ূণন্ধযুক্ত ক্ষতেরও আরোগ্য লাভের সহায়তা করিয়৷ থাকে । 

৫ম। ইহার আপেক্ষিক ভার জল অপেক্ষা কিছু অধিক অর্থাৎ ১০০৫ । 


049২0 7010৮, ২১৯ 


*. ৬ষ্ঠ। ইহাতে শতকরা "৫ ভাগ কঠিন পদার্থ আছে, (কুকুরের পাঁকাশয়- 
রসে শতকর! ২.৭ ভাগ এবং.মেষের ১৯ ভাগ পর্যাস্ত কঠিন দ্রব্য পাওয়া যায় ), 
এ "৫ ভাগের মধ্যে '২৪ অংশ ক্ষারযুক্ত ধাতব ও আধাতব লবণ ( [100189010 
৪416 ) ষথা £--সোডিয়াম্‌-ক্লৌরা ইড, এবং অল্প পরিমাণে ফল্ফেট » খ্বতঃকারী 
পদার্থের (018501০ ) মধ্যে অধিকাংশই পেপটোন বাঁধ্য। 

ণম। ন্ুস্থ পাকস্থলীতে ঘটনাশ্থত্রে সাবম্যাগজিলারী লালা হইতে খ্লেন্সা 
€ 5০৪৪) আসিয়। উপস্থিত হয়। 

৮ম। শ্বেতসারের উপর পাঁকাশয় রসের কোন ক্রিয়া নাই, বরং ইহার 
অস্রতা (৪০ ) শ্বেতসারের উপর লালার মত ক্রিয়া করিতে পারে। 

৯ঈমা খাঁটা পাকাশয়স্থ রসের (31419) গ্রেপও কেন্‌ বা ইক্ষু শর্করার 
উপর কোন ক্রিয়া নাই, কিন্তু পাকস্থলীতে মিউকাদ থাকিলে, কেন্-ম্থগার 
গ্রেপ-স্থগারে পরিণত হইতে পারে । 

১*ম। চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের উপর ইহার কোন ক্রিয়াই,প্রকাশ পায় না, 
কেবল উহাদ্দিগকে ঈষৎ তৈলবৎ করে । 

১১। যে সকল ধাতব পদার্থ (21775751) হাইড্বোক্লোরিক এসিড প্রাবে 
দ্রব হয়, সে সকল পদার্থ ইহাতেও গলিয়া ধায়, কিন্তু এই হুয়ের দ্রব করিবার 
শক্তি ভিন্ন ভিন্ন। 

১২। ইহা সকল প্রকার (21০5৭) স্বত£কারী পদার্থকে দ্র করিয়া 
থাকে । 

১৩। ইহার পরিপাক ক্রিয়! সম্পন্ন ইইবার জন্য ইহাতে হাজার কয়।২ 
ভাগ হাইডেশকর্লোরিক এসিড, থাকে 1. 


পাকাশয় রসুপ্রস্ততকরণ প্রণালী । 
নই ছ101217 0510 ]0102,. 


পাকাশয়ের শ্লৈগ্মিক বিল্লীর কিযদংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া! অধিক] জল মিশ্রিত 
করতঃ হাজার কর! ২ ভাগ হাইডে, ক্লোরিক এসিড, দ্রব্যের সহিত রাখিয়া 
দূলে, কৃত্রিম ভাবে এই রস প্রস্তুত কর! বাইতে পারে, জল ব্যতীত ধন গ্লিসিরিণ 





২২৪ ফিজিয়োলন্ধী। 


দ্বারাও ইহা প্রপ্তত হয়। এই কৃত্ধিম রসে ফাইব্রিণ বা ঘন 'অগুলালকে ৩৫, 
হইতে ৪০ সেন্ট উত্তাপে রাখিলে, উতয়কেই গলিয়! যাইতে দেখা গিয়াছে । 
যদি কাচ। অগ্ডের শ্বেতীংশ অধিক জলে মিখাইয়া উত্তমরূপে ছাকিগ 
তাহাকে উপযুকধ পরিমাণে হাইড্োক্লোরিক এসিড. প্রয়োগ করা যায়, 
তাহা হইলে, প্রথম জগ দিখান কালে বে ঘোলারর্ণ উৎপন্ন হয়, এক্ষণে তাহা 
আর থাকে না, পরিষ্কার হইয়। ায়। এই নির্দ্ল মিশ্র-জলের কিয়ৎ পর্রিমাণ 
যদি শীত্ব সিদ্ধ করিতে দেওয়া যার, তাহ! হইলে পূর্বের অগুলাল জমাট বাঁধিয়া 
উঠে, এক্ষণে ষণ্দ ইহাকে ৩৫ ডিগ্রি হইতে ৪০ সেপ্ট উত্তাপ লাগান যায়, ভাহাঁ 
হইলে এই জমাট অগুলাল দ্রব হইয়! যায়, পরে ক্ষার সংষোগে পূর্বের অঙ্্ 
নষ্ট করিয়! দেখ! যায় ষে আর প্ররুত শ্বেত অগুলাল নাই, তাহা এক' প্রকার 
€:5709110 ) সিপ্টনিন্‌ নামক পদ্দার্থ হইয়া গিয়াছে । এইরূপ শ্বেত অগুলালে 
হাইড রোরিক এসিড, না দিয় যদি পাকাশয় রস (৫9১: 01০৫) সংযোগ 
করা যায়, তহে৷ হইলেও উপরোক্ত ক্রিরা প্রণালী প্রকাশ পায়, অর্থাৎ ইহা 
সিদ্ধ করিলে অগ্ুলাল জমাট বাধে না, গলিয়া৷ গিয়া এক প্রকার দিণ্টনিনের 
মত প্রোটিভ, পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং পরিপাক ক্রিয়া, যত অধিক্ষণ থাকবে, 
তত এই প্লোটিড পদার্থ অবশেষে (৮90107€ ) পেপটোন নামক পদার্থে 
পরিণত হইবে। সিণ্টানন্‌ আর পেপটোন পদার্থে বিশেষ গ্রাভেদ নাই, তবে, 
পৃধ্বোক্ত পদার্থ কেবল হা্‌ইডেক্লোরিক এসিড, দিয়া পাওয়া যায় বলিয়া! উহাকে 
(1১218060107 ) প্যারাপেপটোন বলিয়া থাকে | অতএব এখন স্থির হইল 
যে, সর্বপ্রকার?প্োটিড, পদার্থ পাকাশয় রস দ্বারা পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া 
অবশেষে পেপ টোন ও প্যারাপেপ.টোন নামক পদার্থে পরিণত হইকে। 


গ্ররুত পেপ.টোন চিনিবার করেকটি লক্ষণ 


' ০টি ডা ০ম শিলা 0৮ 5৮009 চ5 ৪ 
ডন10ছ নতি 5 01921৩01579, 
এম অন্তান্ত প্রোটিড পদার্থের মত ইহ! ( [267:005810809 ০6 001995- 
বে) ফেরোসায়ানাইড, অবপট|সিয়!মে অধঃস্থ (97০01916060) হয় না। 


৮০০০1 01955110, ২২১ 


,২য়। অন্্রবা ক্ষার রছিত পেপটোন্‌ কোন অস্ত্র বাক্ষারের দ্বার। ধৃত ব! 
অধঃস্থ হয় না, এবং উত্তাপে জমাট বাধে না, কিন্তু পরিক্রত জলে উত্তম- 
রূপে মিশে! এ 

৩য়। ইহার অত্যন্ত ব্যাথকতা শক্তি আছে, শীপ্ব আবরণ ভেদ করিয়া 
চতুর্দিকে বাপ্ত হইয়া পড়ে। খাঁটি পাকাশয্প রসের পরাক্ষা, এই যে, ইহা 
অতি শীঘ্র ফাইব্রিণকে সম্পূর্ণরূপে দ্রব করিয়া ফেলে। 

পরিপাক ক্রিয়ার কতকগুলি নিয়ম (২9165 6০৫ ৫1855007)-- 

১মএ পাকস্থলীর গাত্রে যত অধিক পরিমাণে ভক্ষ্য দ্রব্য গিয়া! লাগিবে তত 
উত্তমর্ূপ পরিপাক হইবার সম্ভাবনা । একারণ ভক্ষা দ্রব্য চর্ববণ দ্বার! ক্ষুদ্র শুর 
খণ্ড কবিয গলাধঃকরণ কর! কর্তবা, যন্থার| তাহার! পাকস্থলীর গাত্রে সর্বত্র 
ভ্রমণ করতঃ সর্বতোভাবে এই পাকাশয়স্থ রস কর্তৃক বিধিমতে আক্রান্ত ও 
মিশ্রিত হইতে পারে। 

২য়। পরিপাক ক্রিম সম্পূর্ণ হইতে গেলে এই রসে হাজার কর! ২ ভাগ 
দ্রব হাইড্যোক্লোরিক এসিড থাকার প্ররোজন। কারণ এই রস যদি অস্রক্ষার 
রহিত হয়, তাহা হইলে ইহাতে অনন্তকাল ভক্ষ্য ব্য রাখিয়া দিলেও তাহা 
পরিপাক পাইবে না; আবার এই রসে ষদি হাজার কর! ২ ভাগ ভ্রব হাই- 
ডোক্লোরিক এপিডের কম হয়, তাহ! হইলেও অনেক পরিমাণে পরিপাক ক্রিয়ার 
শক্তি নষ্ট হয়; ([,8০0০) ল্যাকৃটিক, (1১95),001০) ফস্ফারিক গ্রতৃতি অল্নতে 
ভক্ষ্য দ্রব্য পরিপাক পাইতে পারে, কিন্তু দ্রব হাইড ক্লোরিকের তুল্য নহে। 

৩য়। পাকাশয়ে যদি অস্ক্ষার রহিত কোন (591) লবণ এমন কি যদি 
অধিক পরিমাণে (010107109০1 59100) সাধারণ লবণ থাকে, তাহা! হইলে 
উত্তমরূপে পরিপাক পাইবার বাধা ঘটে, এমন কি এই অবস্থায় সিদ্ধ ফাইনব্রিণ 
দিয়া দেখা গিয়াছে যে, তাহা পরিপাক হইল না, ষতক্ষণ না আবার তাহাতে 
হাজার করা ২ ভাগ দ্রব হাইডেক্লোরিক এসিড প্রয়োগ কর! হইল। 

৪র্ঘ। যদি ৩৫ বা ৪০ ডিগ্রি সেন্ট উত্তাপে ভঙক্ষাব্রব্যকে এই রসে মিশ্রিত 
করিয়া! রাখা যার, তাহা হইলে উত্তমরূপে পরিপাক ক্রিয়া সমাধ! হুইয়া থাকে । 
পাকাশয়স্থ রস বহুকাল * ডিগ্রী সেন্ট উত্তাপে থাকিলেও তাহার শক্তি নষ্ট হয় 
না, পরিপাক কার্ধ্য বন্ধ থাকে মাত্র, আবার স্তাষ্য উতভাপ লাগাইলে নিজ শব্কি 
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প্রকাশ করিয়! থাকে। আবার,-৪* ডিশ্রি সেন্ট উত্তাপের অধিক হইলে 
পরিপাকের পক্ষে হানিকারক, অর্থাৎ ক্ষণকৃল, ধর্দি এই রসকে সিদ্ধ করা যায়, 
তাহা হইলে উহার বীর্ধ্য এককালে ধ্বংস হইয়া যায়। -. 

৫ম। একবার যদ্দি ভক্ষ্য দ্রব্যকে এই রসে মিশিত করিয়া স্থানাস্তর করতঃ 
ক্রমান্বয়ে অন্ত খাগ্য খণ্ডকে তাহার স্থানে আনয়ন করা যায়, তাহা! হইলে এই 
রস পরিশ্রান্ত বা নিঃশেধিত না হইয়া ক্রমাগত পাকস্থলী হইতে উৎপন্ন হয়, 
এবং অগণনীয় পপ্রাটিড. বা! স্বতঃকারী সার পদার্থকে পরিপাক করিতে পারে, 

: ইহাতে এই প্রমাণীকৃত হইতেছে যে, সিরিগাক কালে এই রসের শক্তি গ্হাস বা 

নি:শেধিত হয় না। 

ইহার সত্যতার উপর অনেক তর্ক করিয়াছেন, কিন্তু ভাত্তার রান্সান্‌ 
বলেন যে, এই রসের শক্তি বৃদ্ধিই পাইক্স! থাকে । - 

পেগ্ুমিন্‌ দ্বার পরিপাক কার্ধ্য প্রণাঁলী । 

শ্বেতসারের উপর লালা যে উৎসেচন' প্রণালী দ্বারা কাধ্য করিয়া থাকে,, 
পরিপাক কালে সেই প্রণালী অবর্পা্ত হয়, ইহার উৎসেচক পদার্থের নাম 
পেপ্সিন্‌ চ০০9/7)। জ্রক্‌ সাহেব অনেক তদন্ত করিয়া স্থির করিয়াছেন 
যে, পেপ সিন কোন প্রোটিড. পদার্থ নহে; তিনি কৌশলে পাকস্থলীর মিউ- 
কাস গাত্র হইতে দ্রব হাইডেশক্লোরিক অস্ত্রের পরিবর্তে ফক্ষারিক এসিভ. 
প্রয়োগ করিয়া, পরিফার চুণের জল কর্তৃক পেপসিন অধঃস্থ করিয়াছেন। 
পাকাশয়স্থ রসের উৎসেচন উদ্দীপক পেপসিন লালার রীধ্য টিয়ালিন্‌ হইতে 
ভিন্ন, কারণ প্রথমটিতে অস্ত্র থাকে, অর্থাৎ পেপ.সিনের সহিত অন্ত্রের বিশেষ 
সখ্যভাব লক্ষিত হয়, কিন্তু শেষোক্তটী তদ্বিপরীত; ইহা জীষৎ ক্ষারযুক্ত না 
হইলেইহার ক্রিয়া! প্রকাশ পায় না। পেপসিনের শক্তিও পাঁকাশয় রসের 
গ্ঠায় নিঃশেধিত হয় না, এবং প্রত্যেক পপ্রোটিভ, পদার্থের পেপটোনে পরিণত 
হইতে হইলে, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পেপ.সিনের সহায়তার উপর নির্ভর করে না, কিন্ত 
পৈপ.সিন্‌' উৎসেচন ক্রিয়া উৎপন্ন করিয়া! পরক্ষোভাবে পেপ্‌টোন নির্মাণ করে। 
এই পেপ্টিক্‌ পরিপাক ক্রিয়ার কথ! আবার পেনক্রিয়াটাক্‌ রসের সহিত উল্লেখ 

* করা হইবে। পাকস্থলীর এই উৎসেচন ক্রিয়ায় কতকগুলি ন্থব্ৎ কঠিন টিহ্ 
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ব্যতীত জিলাটিন (39191) কন্ডিন্‌, (0১০7477 ) দুগ্ধ প্রভৃতি সকল 
প্রকাঁর প্রোটিড পদার্থকে পরিপাক করিয়া থাকে; ছুব্ধের উৎসে5ন প্রণাণী 
ইহ! হইতে ভিন্ন। | 


পস্প্ম সপ ৩ পা পি 


স্বতঙকারী অর্থাৎ, প্রোটিভ্‌ জাতীয় পদার্থের উপর 
পাকাশয়িক রসের ক্রিয়া । 


(2০6০7 06 0179 83670 1016৩ 01) 7101610৯)--পাকাশয় যখন শৃন্ব 
থাকে তখন উহাতে অতান্ত পাকাশয় রস থাকে, অথবা সে সময় এককালীন 
রস নির্গত হয়না, তাহাতে কেবল মিউকাস্‌ দৃষ্ট হয়, কিন্তু পাকাশয়ে ভক্ষাদ্রন্ 
পড়িলেই প্রতিধাবিত গতির কৌশলে পাকাশয়ের রক্তধাহীনাড়ীগুলি গ্রশন্ত তয়, 
্থতরাং রক্তক্রোতেব বৃদ্ধি হয়, শ্লৈথ্মিক ঝিল্লীর বর্ণ গাঢ় হয়, শিরার রক্ত উজ্জল 
হয় এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পাকাশয়িক অম্নরস নিংস্যত হইয়া থাকে ১ 

ভক্ষ্যদ্রবোব সহিত পাকাশয় রস মিশ্রিত হইলে কঠিন ভক্ষ্যদ্রবা ক্রমে ক্রমে 
এরূপ তরল হয় যে, সহঞ্জেই উঠা রক্তের সহিত মিশ্রিত হইতে পায়ে । 
এল্বুমেন জাতীয় পদার্থ পেপটোন নামক পদার্থে পরিণত হুইপ্না পড়ে। 
পাকাশয় মধ্যে এ পেপটোন প্রস্তত হইলেই শোষিত হয়। পাকাশয় মধ্যস্থিত 
হাইডেক্লোরিক এসিড. ও পেপ.সিন্‌ দ্বার! যেমন শীস্র ভক্ষ্দ্রব্য সিণ্টনিন্‌ ব| 
পেরাপেপটোন পদার্থে পরিণত হয়, তেমন কৃত্রম পরিপাক গ্রাণালী দ্বার! 
সম্তবে না। 

বিবিধপ্রকাঁর ভক্ষ্যন্রব্যের উপর পাঁকাশয়িক রসের ক্রিরা 
€ ০৮০০? 8850101010৩ 00. ৬৪0909509০৫ )--মাংসধটিত পদার্থ 
রন্ধন করিয়া আহার করিতে হয়। কারণ রন্ধন দ্বার! মাংসস্থত্র সকল অনেক 
পরিমাণে ভাঙ্গিয়! পৃথক হইয়। থাকে, সেই রন্ধন কর! মাংদ আহাবেব পব 
পাকাশয়ের রসের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার সংযোগতন্ত ( 5017)4০0*, 
(055৩ ) ও সুত্রগুলি সহজে গলিয়া যায়, পাকাশয় রসে চর্বিজাতীর পদার্থের 
আবরণ ভাঙ্গয়া যায় মাত্র। মত্ত বা ডিম্ব এক ব| দেড় ঘণ্টার পাকাশর রসে 
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পরিপাক পার, গো, মেষ ও কুকুট মাংস ২।৩ ঘণ্টায় হজম হয়, রুট গ্টেন 
নাষক সার পদার্থ পাকাশয় রসে প্রবীভূত হইয়! পেপটোনে পরিণত হয়, কিন্ত 
উহার শ্বেতসাঁর (9180 ) অংশের উপর পাকাশর রস কোন ক্রিয়া প্রকাশ 
করে না 1 পাকাশয় রসে ছুপ্ধ শীন্রই জমাট বাধে, পাকাশয় রসম্থিত দধিবৎ 
উৎসেচিত পদার্থ (09010119 [6177611) দ্বাবা দুগ্ধ জমিগ্জা যায়। পরিশেষে 
জমাট কেজিন্‌ আবাব গলিয়া পেপটোনে পরিণত হইয়া থাকে। ডাক্তার 
পাউয়ার বলেন যে, রেনেট, ফার্মেণ্ট (75709001067) নামক পাকাশয়ের 
শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীস্থিত এক গ্রকাব উৎদেচিত পদার্থ বা ছুগ্ধ জমাট বাধে, অর্থাৎ 
রেনেট, ফারমেণ্ট দুগ্ধ শর্কবা হইতে ল্যাকৃটিক এসিড. উপন্ন করে যদ্দার| দুগ্ধ 
. জমাট বাধে । শিশুদিগেব পাকাশন্ে এই *রেনেট-স্কারমেণ্ট ক্রিয়ার আধিক্য 
দৃষ্ট হয়। ১ ভাগ রেনেট, ফার্মেন্ট ৮১০০০ ভাগ কেজিন্কে জমাইতে 
পারে । ইহা অম্নযুক্, ক্ষারযুক্ত ও অন্রক্ষা'র রহিত নিউট্রাল কেজিন্দ্রাবকে 
জমাইতে পাবে। বেনেট, বা ম্ধচাপ অয্পঙ্গনিত ছুগ্ধগাপ হইতে তির। 
রেনেট, দ্বারা গ্ জমিয়া পনীর প্রস্তত হইয়া থাকে। পাকাশয় রস দ্বারা 
ইচ্ছু শর্করা (0418 90£817) দ্রাক্ষা-শর্করায় (018৩ 8028) পরিণত হয়। 
পাকাশয়ে পরপাঁকক্রিয়ার ব্যাঘাত ( €০৭৭18979 1০1 
161178 আ10) 89010 0126১1197 )-অধিক পরিমাণে আহার করিলে ভাল 
পরিপাক হয় না৷ এবং অজীর্ণ ভক্ষণপ্রবা পাকাশয়ে উত্তেজনা ও বেদনা উপস্থিত 
করে। পাকাশয়ে অস্বাস্থ্য বা অদ্রীর্ণকর পদার্থ থাকিলে অধিক পারমাণে 
পাকাশয়িক রস নিঃস্যত হয় বটে, কিন্তু পরিশেষে তন্দাবা পাকাশয়িক রোগ 
জন্মায়, বালকের! কাচা পেয়ার! প্রভৃতি কঠিন ফল ভক্ষণ করিয়া অনেক সমগ় 
অজীর্ণ বোগে কই পাইয়া থাকে । আধ্ক পরিমাণে স্থরা সেবন করিলেও 
পরিপাক ক্রিষ্কার বিস্তর ঘটে। অধিক পরিমাণে শর্করা সেবন কাঁরলে পাকা 
শরিক গাত্র হইতে কেবল মিউকাস্‌ বাহির হয়, যন্বারা পাকাশক্কিক রস 
ভক্ষাদ্রব্যের সহিত মিশ্রত হইতে পারে ন! সুতরাং শোষণ কার্যের ব্যাঘাত 
ঘটে। আহারের পর.(কিঞ্চিৎ বিশ্রাম আবশ্তক। আহারাস্তে শারীরিক ও 
মানসিক কাধ্যে ব্যাপৃন্ত হইকেই পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে, কারণ পরিশ্রম 
ছবরা পরিপাক ক্রিয়োপযোগী রক্তের কতকাঁংশ মস্তক এবং মাংসপেশীতে নীত 
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হফ্চ। লালা ভক্ষারবযের সন্ভিত ঘ্নিশ্রিত হুইয়। কিঞ্চিং গ্যাস পাকাশয়ে গ্রবেশ 
করে, পরিপাক ক্রিয়াকালেও পাকাঁশয়ে গ্যাস উৎপন্ন হয়, যেরূপেই হউক 
পাকাশয়'গ্যাসপূর্ণ হইলে পরিপাক ক্রিয়ার বিদ্তু ঘটে। | 
পাকাশয়ের সঞ্চালন (070৮5198190 ০06 61) 5001070 ১০ 
পরিপাক কালে পাঁকাশয়িক অনৈচ্ছিক পেশীর কুধ্চন হয়, উদর শৃগ্ঠ হইলে 
পশী ধেন নিশ্চল ও নিশ্চিন্ত থাকে। পাকাশর ভক্ষাপ্রব্যে পূর্ণ হইলে 
ক্রিমিগতির প্রভাবে (06171512100 ৪০007) পাকাশয়িক পেশীর কুঞ্চন 
আরম্ত ইয়, পেশীর কুঞ্চনে ভক্ষাত্রব্য চাপ প্রান্ত হয়। তৎপরে ক্রেমাধয়ে 
পেশীর কুঞ্চন ও শিথিলতা আরস্ত হয়। যতক্ষণ ন! ওক্ষাদ্রব্য পরিপাক পায়, 
ততক্ষণ পাইলোরিক মুখ গোলাকার পেশীর দ্বারা ঘঢ়বন্ধ থাকে । পেশীর 
স্বতঃকুঞ্চনে তক্ষাত্রব্য পাকাশয়ের বৃহৎ বাক দিয়! পুনর্ধার ক্ষুদ্র বাকের নিকট 
ফিরিয়া আইসে। এইরূপে ভক্ষাত্রবা ঘুরিতে ঘুরিতে পরিপাক পাইলে পর 
কাইম প্রস্তত হয় এবং সেই কাইম ডিয়ডিনাম্‌ নামক ক্ষুত্র অন্ত্রের গ্রথমাংশে 
অবতরণ করে এইরূপে ভক্ষ্যদ্রবা পাকস্থলীতে যত পরিপাক পায় ততই 
উদর শৃন্ঠ হইতে থাকে ; অবশেষে যে সকল কঠিন দ্রব্য পরিপাক পাইবার 
নয়_কিম্বা যে সকল পদার্থ দৈব্য ছুর্ব্বিপাক বশতঃ গলাধঃকরণ হয়, সেই, সমস্ত 
পদ্দার্থ একে একে উদরকে শুন্য করিয়া! অধোগামী হইয়া থাকে। ভক্ষ্যত্রব্য 
পরিপাক পাইয়া যতই উদর শৃন্ঠ করে, ততই গেশীদিগের সঙশালন হইতে 
থাকে । আর একটি কথ। এই যে, ভক্ষ্যত্রব্য ১ মিনিটে পাকাশয়ের এক ধার 
হইতে অপর ধারে যাইতে পারে। পরিপাক ক্রিয়া ধতই শেষ হইতে থাকে, 
পাকাশয়িক পেশীর গতি ততই হ্রাস হয়। যৃত্যর পরও পাকাশয়িক পেশীর 
গতি দৃষ্ট হয়। | 
, অগ্্ের কিছু আধিক্য থাকিলে পাকস্থলীর সঞ্চালন ক্রিয়। বৃদ্ধি পায় কিন্ত 
অতিরিক্ত অগ্নে.পরিপাক ক্রিয়ার-বিগ্্ ঘটে। 


| 
শিক 2টি 


২৯ 


২২৬ ফিজিয়োলজী। 


পাঁকাশয়ের উপর ন্মায়ুর কর্তৃত্ব 


[বারা োতা 0 0 এন বছ2৬০০৪ 39721 
0 পল 570৮0. 


ভেগাস্‌ ও সোলার প্লেক্দাস্‌ (5018৮ 16%05 ) হইতে পাকাশয়ের সামু 
লাভ হয়) ছুই পার্থের ভেগাস্‌ যু বিভক্ত করিয়৷ দিলে, অল্নবহানলী হইতে 
ভক্ষ্যদ্রব্যের নামিবার বিপ্ ঘটে, ইহাতে প্রমাণ হয় যে, পাকাশয়ের কার্য মেডু- 
লাঁর দ্বার! নিয়মিত হয়, এবং এই কারণে ইহার কার্ধ্য প্রণালী অস্ত্রের ক্রিয়া 
হইতে বিভিন্ন, দ্বিতীয় প্রভেদ এই যে উদর শূন্য থাকিলে ইহার কুঞ্চন কার্ধ্য 
স্থগিত থাকে, কিন্তু অস্ত্রের স্বভাব সেরূপ নয়। ডাক্তার বুস বলেন যে, নিদ্রার 
সময় পাকাশয় পূর্ণ থাকিলেও ইহার ক্রিয়া স্থগিত থাকে, ইহা অনেক সত্য 
বলিয়া বোধ হয়, কেনন! আহা রাস্তেই নিদ্রা! দিলে, পরদিন ক্ষুধা মান্য বলিয়৷ 
বোধ হয় এবং সেই কারণে পণ্ডিতের! বলেন যে, আহারাস্তেই নিদ্রা ভাল নয়, 
কিঞ্চিৎ শারীরিক ব! মানসিক পরিশ্রম প্রয়োজন। 
পাকাশয়ে তক্ষ্যকরব্য পূর্ণ থাকিলে যদি ভেগাস্‌ সামু তাড়িত প্রয়োগে 
উত্তেজিত কর যায়, তবে পাকাশয় শীঘ্রই যেমন অতান্ত কুঞ্চিত হইয়া! থাকে, 
উহার শুন্ঠাবস্থায় তেমন হয় না। শ্রীব। প্রদেশের সিম্প্যাথেঠিক্‌ স্নায়ুর উত্তে- 
জনেও পাকাশয় 'কুর্চিত হয়, কপৌরা-কোক়্াডিজেমিনা ও অপাটিক-থেলেমাই 
উত্তেজনেও কথন কখন পাঁকাশয়ের সঞ্চালন দৃষ্ট হইয়৷ থাকে । মন্তিফ ও পৃষ্ঠ- 
মজ্জ! নষ্ট হইয়া গেলে পাঁকাশয় অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া থাকে । সিম্প্যাথেটিক 
ন্বাযুর স্প্যাঙ্কিক্‌ (801801)1০ ) শাখা দ্বার! পাকাশয়ের অপর প্রধান নাযু লাভ 
হয়। পাকাশয় আচড়াইয়া, চিমাট কাটক্কা অথবা উহার উপরে উত্তেজন 
লাগাইয়। স্থানিক ও অন্পস্থানব্যাপী কুঞ্চন হইতে দেখা গিয়। থাকে । ওপিয়মে 
পাকাশয় কুঞ্চন নিবারিত হয়। পাকাশয় বিস্তৃত হইলে ভায়া ফ্রাম ও হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়ার দ্বারাও পরোক্ষভাবে (17017500 ) উহার সঞ্চালন হইতে পারে । 
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পাকাঁশয় গাত্রের পরিপাক বিবরণ। 


50195755202 0 হাল 59 85075. 


ভক্ষ্যদ্রবা জীর্ণ হইতেছে এমন সময় যদি ফেহ মরে, তবে তাহার মৃত্যুর 
কিয়ৎকাঁল পরে দেখা যায় যে তাহার পাকাশয়গাত্রে ছিদ্র হইয়াছে এবং উহার 
স্থানে স্থানে ক্ষয় হইয়া! নরম হইয়া গিয়াছে, কোন কোন স্থলে পাকাশয়ে ছিদ্র 
হয়! ভক্ষ্্রব্য. পেরিটোনিয়াম্‌ গহ্বরে আসিয়া পড়ে। পাকাশয় রস ও অস্রস 
জীবদশাযু নিঃস্যত হইলে, মৃত অন্নবহানলীর গান্রকে ক্ষয় করিয়! ফেলে। 
জীবদ্দশায় এরূপ ঘটন! ঘটে না--পাঁকাশয়ে অগ্লরস নিঃস্যত হইলেই উহার 
রক্তবহানাড়ীর্ রক্ত ক্ষারযুক্ত হয়, এতদ্যতীত, শোণিত সর্ধদাই পোষণোপযুক্ত 


সামগ্রী যোগাইয় থাকে । জীবিত তস্তর উপর অন্তর রসের ক্রিয়া নাই তাহা 
নহে, কারণ ইহ দেখ গিয়াছে যে, বহির্দিকে ছিদ্র করিয়। জীবন্ত কুকুরের পাক- 


স্থলী মধ্যে জীবন্ত ভেকের পদ প্রবিষ্ট করিয়া রাঁখিলে সেই ভেকের পদ পরিপাক 
পায়, আবার, জীবন্ত ব্যক্তির শোণিতের,ষতদিন শ্বাতাবিক রক্তচাপ শঙ্তি, ও 
পোষণ ক্রিয়া ঠিক থাকে, ততদিন পাকাশয় রস আপন তত্র উপর কোনরূপ 
অহিতাচরণ করে না, কিন্তু শরীরের কোন প্রদেশে এম্বোল! সঞ্চার, ধমনীর 
বন্ধন প্রযুক্ত অল্প পরিমাণে শোঁণিত সঞ্চালন, অথব| তস্তর ধ্বংস ( 707108607 
01 09001% 07 06115800100? %৫55019 2100 101901:0519 01 (15510) হইলে 
অস্রস পাকাশয় গাত্রকে ধ্বংস করিয়া ফেলে। কারণ, ইহা! দেখা গিয়াছে যে, 
গ্রীবার উপরিভাগের মজ্জা (921081 ০০1 ) কাটিয়া দিলে রক্তে চাপ শক্তির 
হ্বাস হয় এবং ৩৬ ঘণ্টার মধ্যে কোন প্রকার প্রদ্াহিক চিহ্ন ব্যতীত পাকাশয় 
মধ্যে ক্ষত হইয়! থাকে। 

পাকাশিয়ে ভক্ষ্যদ্রব্যের 'পরিণাঁম অর্থাৎ কাইম নির্মাণ 
(07008600০01 0৮0176 10 0178 51900801)--থগ্াকারে ভঙক্ষান্রব্য পাক- 
স্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহ! বিধিমতে পাকাশয় রসের সহিত মিশ্রিত 
হইয়া থাকে, কোমল বা সরস বিশিষ্ট পদার্থ সকল যেমন সহজে এই রসের ছার] 
ক্াল্ন্স 9 মিশিত ভয়! থাকে, তেমন কঠিন বা! শু পদার্থ তয় না, কোমল 
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না, যেহেতু কোন পদার্থ অত্যন্ত পুষ্টিকর হইলেও তাহা কঠিন, আবার কেহ 
কোমল হইলেও অপুষ্টিকর ; অতএব যে সকল পদার্থ সহজে পবিপাক পাইন, 
পারে এবং রক্কের পুষ্টি সাধন করিতে পাবে,তালা বথার্থ স্বাস্থ্যকর, 

তরল পদার্থ যথ।) জল, স্থুর। লবণাক্ত দ্রবা বা সুরুয়। প্রভৃতি কোন প্রকারে 
এই রস ছার। পরিবর্তিত না হইক্ক। অগ্রেই শোষিত হয়! থাকে ) 

কঠিন পদার্থ সকল সমানভাবে এক নির্দিষ্ট সময়ে পরিপাক পায় না ড।ক্তাক' 
বোমাণ্ট ইংরাজদের প্রধান প্রধান খাস সম্বন্ধে পরিপাক হইবার এইরূপ 
তালিকা দিয়াছেন :-. 

অন্ন ও পঞুর অস্ত্র এক ঘণ্টায় পরিপাক পায়। অধ্ড, সাল্মন্‌ নামক এক' 
প্রকার স্থম্বাছু মাংস, ক্ষুদ্র মত্ত, আতা, হরিণ মাংস গুভৃতি পরিপাক পাইতে 
দেড় ঘণ্টা লাগে । যব, ছুগ্ধ, অন্ত অন্ঠ। মত্হ্য এবং জীবে যর 'পরিপাকে র' 
জন্ত ছুই ঘণ্টার প্রয়োজন হয়, পেরু, মেষ-শাবক, শুকরের মাংদ এবং আলু, 
পরিপাক করিতে গেলে আডাই,ঘণ্টার অধিক লগে না) অবশেষে মেষ, পক্ষী, 
বা গোমাংস সাড়ে তিন ঘণ্টার কম পরিপাক পাইতে পারে ন!। 

যাছা। হউক ইহ! নিশ্চয় যে, মাংস মাত্রেই উদ্ভিদ পদার্থের অপেক্ষা শীপ্র 
পবিপাক হইয়া থাকে, এমন কি অনেক শাক বা উত্তিদ পদার্থ আদৌ পরিপাক 


পায় না। এই কারণে রোগের পর দুর্বধলাবস্থার় চিকিৎসকেরা শাক প্রভৃতি 
খাইতে নিষেধ করেন। 


পূর্বে উল্লেখ কর! হইয়াছে যে, এল্বুমেন্, ফাইত্রিণ, প্রভৃতি রাড 
পদার্থ পেপটোন ও পেরাপেপটোনে পরিণত হয়, ইহার উল্লেখের আর 
প্রয়োজন নাই, শর্করা বা স্বেতসার জাতীয় পদার্থ সকল কিরূপ আকার প্রাপ্ত, 
হয়, তাহাও কতক লিখিত হইয়াছে । ও 

তৈলবঞ্থ ঝা চর্বি জাতীয় পদার্থও গীলিয়া আন্ত অন্ত পদার্থের সহিত, 
মিশিয়। থাকে । | 

এক্ষণে সকল প্রকার পদার্থ লাল! মিশ্রিত হইয়া পাকস্থলীর ভিতর এক 
প্রকার সাধারণ আকার পাইয়৷ থাকে পূর্বে ভক্ষ্যপ্রবা লাল! হবার! ক্ষারধুক্ত 
হওয়াতে আরও অধিক পরিমাণে পাকাশয় গাত্র হইতে অস্ত্র নির্গত হয় এবং 
যত অস্ত্র নির্গত হয়, ততই পারপাকের হুবিধা হইয়! যায়, এইরূপে নানা প্রকার 


তাত, 0109চ510 ০0 লন 50807, ২২৯ 





ভক্ষ্যদ্রব্য পাকাশযু মধ্যে থুরিয়া ঘুরিয়া এই অস্নযুক্ত রসে মিশিতে মিশিতে পরি- 
'পাকান্তে এরূপ অবস্থায় আসিয়৷ পড়ে যে, তাহাদের প্রত্যেককে আর চেন 
ভার, এমন কি উহাদ্িগকে *বাঁছিয়। লওয়া একপ্রকার অসম্ভব, ভক্ষ্যন্্রব্যের 
এই অবস্থা প্রার্িকে (017/079) কাইম্‌ ব1 এক প্রকার ঘন শ্বেত বা ধুসর 
বর্ণ, ঘোপা, লালময় অ্যুক্ত ও জনাট রক্তবৎ তরল ভঙক্ষাদ্রব্য কহে। এই 
কাইম্‌ পাইলোরাস্‌ দিন) অস্ত্রে বহির্গত হই! থাকে, এইরূপে ছুই হইতে 
চারি ঘণ্টার তিতর মল কাইম্‌ এবং অবশিষ্ট কঠিন পদার্থ পাকস্থলী হইতে 
বাহির হইয়া যায়। 

পরীক্ষা, করিলে কাইম্‌ মধ্যে নি্নলিবিত পদার্থগুপি দৃ্ট- হইয়া 
থাকে £-- 

উ প্রোটিড জাতীয় এল্বুমেন, ফাইব্রিণ, কেঞ্জিন ও জিলাটিন্‌ প্রভৃতি 
পদার্থ পরিবন্তিত হইম্পা পেপটোন্, " ডেক্সট্রোস্‌, লেভুপোস্‌, পেপটোনাইজড,্‌ 
জেলাটিন প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হয়। ( 080%০976৯ 09%:0059 12881080 
চ90019120 8£19510 )। 

২। যে সকল পদার্থ লালা ও অশ্রসে অগ্প পরিমাণে আক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র থণ্ডে বিভক্ত হুইয়া পড়ে উহাদের নাম ষধাঃ_ শ্বেতসার, গাম্‌, ঘন সংযোগ 
তত্ব, জেলেটিন, এল্বুমেন, পেশীন্ত্র ইত্যাদি (159 98105 ৪900) 05782 
০0700506150 01859) €919 01035 91190081775 100800198 01)165 8০০ ) 

৩। যে সকল পদার্থ লালা ও অগ্্রসে আ্মাদৌ পরিপাক পায় ন 
উহাদের নান যথা £--সেলুলোস্‌, চর্ববি ও চবিবসংক্রান্ত অল্প (০০1191036, গি/৪ 
৪10 0১9 নিট ৪০৫3 )। 

৪1 লবণ, শর্করা, উদ্ভিদ অম্ল ও পাকাশয় রন (5816) 988৪৮ 
5০8568618 2010 20৫09 84501018109 709616) দ্বারা যে সকল ব্য 
অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ত্আাদৌ পরিপাক পায় না, সে সমস্ত কিয্ৎকাঁল পাকাশয়ে 
থাকিয়া! উহার ক্রিমিগতির প্রভাবে পাইলোরসের মুখ দিপা বাহির 
হইয়। যায়| 

উপযুক্ত খাস সামত্রী ব্যতীত কাইম্‌ উত্তদরপ. গ্রস্ত হইবার আর কতব- 
গুলি নিয়ম +-" 


২৩? ফিজিয়োললী। 


(১) ন্তাধা পরিমাণে আহার কর! কর্তব্য, যন্বারা উদর জ্লত্যস্ত ভারগ্রন্ত 
না হুইয়! সহজে পূর্ণ হইতে পারে । ও | 

(২) পূর্বের আহার উত্তমরূপ পরিপাক না পাইলে অর্থাৎ যতক্ষণ নাঁ 
আবার ক্ষুধার উদ্রেক হয় এবং উদর শূন্ত বোধ হইতে থাকে, ততক্ষণ 
আহার কর! নিষেধ । 

. (৩) আহারের পুর্বে এবং আহারান্তে অল্প পরিশ্রম করিলে কাই্‌ 
নির্মাণে উত্তমরূপে সুবিধা হয়, স্মরণ থাকে যেন অধিক পরিশ্রম কাইম্‌ 
প্রস্ততের বিদ্নন্বরূপ। 

(৪) আহারের কালে মন সুস্থ ও স্বভাব শান্ত থাকিলে শীঘ্র এবং উত্তমরূপে 
পরিপু্ক হয়, অর্থাৎ রাগ, হিংসা, মনস্তাপ প্রস্থতির আতিশয্যে পরিপাকের 
বিভ্ব ঘটে। 

(৫) শরীর সুস্থ থাকিলে আহার উর্তমনূপে পরিপাক পায়, অনুষ্থ শরীরে 
কাইম্‌ ভাঁলরপ প্রস্তুত হয় না। 
(৬). জল-বায়ুব গুণে কাইম্‌ নির্ঘ্মাণেব স্থবিধা হয় অর্থাৎ অপরিষ্কার জল 
'পাঁন করিলে বা' পূর্বক হইতে জলীয় বাযু বহিলে, শরীর অসুস্থ বোধ হইয়া 
থাকে এবং তত্বার! থার্থরূপ কাইম্‌ নির্মম[ণ হয় ন1। 
যাহা হউক ইহা! এক প্রকার স্থির যে, তিন বা চারি ঘণ্টার মধ্যে সাধারণ 
আহার পরিপাক পায় এবং তৎপরে ক্ষুধা নিবাবণ কর! কর্তব্য । 
পাকস্থলীস্থ কাইম্‌ হইতে অনেক পদার্থ শোধিত হুইয়! থাকে, যেহেতু 
পাইলোরাসের মুখ বন্ধ করিয়। পরীক্ষা করিয়া দেখ! হইয়াছে, পরিপাকাস্তে 
কাইমের € [১600019 210 91009511019 80:85 ) যে পেপটোন্‌ এবং শর্করা 
সহজে বাপ হইয়া গড়ে, তাহার! সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হইয়াছে। কি পরিমাণে এবং 
কোন কৌশলে তাহার! শোধিত হইয়। থাকে, তাহা ঠিক বলা কঠিন, তবে 
বোধ 'হয় যে এই .পদার্থ সকল একেবারে এখানকার ( 08311131165 ) 
কৈশিক নাড়ী দ্বারা পাকগ্থণীস্থ শিরা সমূহের ভিতর শোধিত হইয়৷ থাকে। 
গলাধঃকরণ কালে লালা বা ভক্ষাত্রবোর সহিত মিশ্রিত হইয়া অধিক পরিমাণে 


ওহ 10107551108 0ছ শত 9708 ৮0৮. ১৩১৭ 





*দেখ] গিয়াছে তাহার অধিক ভাগ ( টৈ100861) 8). 08100010 ৪019 ) 
নাইট্রোজেন এবং কার্বনিক এম্িড,) বাযুর অক্সিজেন (07597 ) যেমন 
শোধিত হইয়। থাকে, রক্ত এবং পাকস্থলীর গাত্র হইতে তেমনি কার্কনিক 
এসিড. ইহাতে বাহির হইয়৷ থাকে, এই কার্বনিক এসিড আবার আহারীয় 
শর্করা বা শ্বে তার পরিবর্তিত শর্করার রূপান্তরে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

বমন ক্রিয়াপ্রণালী (1705010201807 02 5017102 )-বধমনেব 
পূর্বে প্রায় বিবমিষা হইয়া থাকে, এবং তওপ্রযুক্ত মুখে যথেষ্ট পরিমাণে লাল! 
নির্গত হয়, এই লালার কিয়দংশ অধঃস্ক হইলে ইহার সহিত কিঞ্চিৎ বায়ুও 
উদরস্থ হইয়া থাকে» যদ্দারা পাকস্থলীস্থ দ্রব্যের উদগীরণ জন্য এই যন্ত্রের 
কাভিয়া্ মুখ খুলিবার সুবিধা হয়, যাহা! হউক বিবমিষার পরক্ষণে মনুষ্য 
এমনি দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া লয় যে, (10191728 ) ডায়াফ্রাম পেশী দ্রুত- 
গতিতে নামিয়! পাকস্থলীকে পিশিতে থাকে ও উপরিভাগে নিরস্থ পঞ্জরাস্থিগণ 
তাহাকে চাপিয়া ফেলে; এতাবশকাল পর্যান্ত গ্লটস্‌ বন্ধ, এবং বায়ু ফুসফুদে 
প্রবেশ করিতে পারে না বরং কয়ৎ পরিমাণে ফেরিংস দিয়া পাকস্থলীতে 
উপস্থিত হওতঃ অধিক মাত্রায় কার্ডিয়াক মুখকে খুলিতে থাকে, এখনও প্ররুত 
বমন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না. তৎপরে গ্লটিস্‌ বন্ধ থাকা সত্বেও গুবলভাবে নিশ্বান 
ত্যাগ করিবার চেষ্টা হয় কিন্তু বহির্গমনের পথ না পাইয়া মলত্যাগ প্রণালার 
মত সমস্ত ভর উদরস্থ যন্তরদরিগের উপর পতিত হয়, এইরূপে আবার বহির্দেশ 
হইতে উদর গাত্রের পেশী সমূহের কুঞ্চনে নুত্তনবিধ ভর পাকস্থলীর উপর 
পতিত হইয়া থাকে । এই অবকাশে অন্নবহানলীর লগ্বমান পেশী সকল কুঞ্চিত 
হওয়াতে ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইয়া যার এবং পাকস্থলীর বক্র পেশী সমুহ 
শিথিল হইয়! কভিয়াক মুখ একেবারে খুলিয়। দেয়, যন্্ার! পাকণিয়গ্ত প্রায় 
সমন্ত পদার্থ মুখ দিয় বাহির হইয়া পড়ে। এস্থলে ইহ শ্মরণ রাখ! কর্তণ্য দে, 
উদগীরণকালে কোন পদার্থ নিশ্বাস নলীতে প্রবেশ করে না এবং অত্যন্ত বমন 
ব্যতীত পশ্চান্তাগের নাদারন্ধ.ও বন্ধ থাকে। 

ংক্ষেপে বমনপ্রণালী বর্ন করিতে গেলে, ইহার ছুই কাধ্য দেখিতে 
পাওয়া যায় £--(১) কাডিগ্নাক মুখ খুলিয়া দেওয়া, (২) নিশ্বাস ত্যাগ করিবার 
চেষ্টার ঘবার। উদর পেশী কর্তৃক বহির্দেশ হইতে পাকস্থলীর উপর চাপ আনয়ন 


২৩২ ফিলিয়োলজী । 


কর1। প্রথমটি না হইলে, পাকস্থলীতে সহশ্র ভর দিলেও উদ্গীরণ হয় না, 
এবং দ্বিতীয়টী বাতীত কেবল প্রথম কার্ধের বার! ঈষৎ বায়ু বাঁ গ্যাস অথব! 
তরল ব| কঠিন পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই বহির্গত হইতে পারে না। পাকস্থলীর 
আপন কুঞ্চনে কেবল জল মাত্র বাহির হইতে পারে, বমন কালে পাঁইলোরাসের 
সুখ প্রায়ই বন্ধ থাকে, এইকালে পিতাধার পিস্তে পূর্ণ থাকিলে তাহ! 
ভিয়োডিনামে আপিয়। উপস্থিত হয়, এবং বমনকালে পাইলোরাস্‌ মুক্ত থাকিলে 
পিত্ত মুখ দিয়া বাহির হইয়! যাইতে পারে । । 

পাকগ্ণলীর ছুই পার্খস্থ ভেগাস্‌ ন্নামুব সঞ্চালক শাখা সমূহের দ্বারা ইহার 
কার্ডিয়াক ছিদ্রের ম্কীতি সম্পাদন চ্ইয়া থাকে, যেহেতু তাভাদের কর্তনে বম 
হওয়া দুর; সিম্প্যাথেটিক্‌ বা তাহার শাখা এস্প্লান্কিকের দ্বারা এই মুখের 
বিক্কারণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। মেডুগা অবণংগেটাতে বমন ক্রিয়ার 
আকর বিন্দু অবস্থিতি কবে, এবং প্রতিধাণিত গতির কৌশলে দূরস্থ ন্নায়ুকে 
বা পাকাশয়স্থ মিউকাস্‌ মেম্ত্রেণকে উত্তেজিত করিয়া বমন আনয়ন কর! 
যাইতে পারে। অন্ত্নয়ের বন্ধনে বা অন্ত্বৃদ্ধি রোগে বমন হইরা থাকে। এই 
কারণে বমন হইলে ইহাকে কেবল স্নাযুব কার্য বলিতে হইবে, কারণ, 
মেসেণ্টের্িক্‌ (01৩০767০) ম্নায়ুর কর্তনে বমন নিবারণ কর! যাইতে 
পারে। মুত্রীশয়ে বা পিত্তীধাঁরে পাথুবী জম্মাইলে ষে বমম হয়, তাহ! কেবল 
প্রতিধাবিত গতির ফল। মেডুলার কোন রোগ হইলে বা কোন কোন বিষ 
দ্বার! শরীর বিষাক্ত হইলে বমন হয়, এতস্ডিন্ন কোন বিশেষ ছর্গন্ধ, ব! মন্দ 
আন্বাদন অথব! মনত্তাপে বা তৃতকালের কোন ঘটন! প্মরণে বমন হয়, এলে 
মগজের কোন অংশের দ্বার! তাহা সম্পন্ন হইয়া! থাকে । মস্তিষ্কাভান্তরস্থ স্াযু- 
রোগে বমন হইতে দেখা ষায়। টার্টার্-এমেটিক্‌ প্রত্যক্ষভাবে গ্গাযু মধ্য- 
বিদ্দুব উপর ক্রিয়া প্রকাঁশ করিয়া ববন আনয়ন করে, আবাব সরিষা জলের 
সহিত মিশাইয়৷ মেবন করিলে, প্রতিধাবিত গতির কৌশলে পাকাশয়স্থ মিউ- 
কাস মেম্ত্রেণকে উত্তেজিত করিয়। বমন হইয়! থাকে । 

ভেগাস্‌ জ্গাযুর উপব কািয়াক সুখ খুলিবাৰ ভাঁর থাকিলেও অনেক 
পরিমাণে স্থানিক কৌশলে তাহ। সম্পাদিত 'হুইয়া থাকে। নান কারণে বদন 
হত যথা! ১ 
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০ শা শশ্াাশীাাীশাীশীাীপীশ্ীশীশিীিটি টি 


» ১ পাকাশরস্থিত ভেগাস্‌ গানুহৃতরের উত্বেজনে বমন হর। যেমন অধিক 
পরিমাণে ইপিকাকুয়ানা ও লবণ ্লোবনে এবং পাকাশর শর্দিরোগে হইয়! ধাকে। 
২। দিম্প্যাথেটিক নুর উত্তেজনেও বমন হয়, বথা :--পেরিটোনিয়াহ্‌ 
প্রদাহ, গর্ভাবস্থা ইত্যাদি। 
৩। মরা মধা-বিন্দুর উত্তেজনায় বমন হুর ধা _অন্িডে অর্ধ, মগ্তিষ্ষের 
স্বক্তে এপোমফিয়! গষধ সঞ্ালন ইত্যাদি । 
৪1 ছুর্মন্ধ ঘ্রাণ, স্বপাকর বস্ত দর্শন, এবং মন্ব আদ্বাদনে বমন হর 
ইত্যা্থি। 
বমনক্রিয়া প্রতিধাবিত গতির ফল মাত্র (৬০771000615 5 
160৩ ৪ )-_এই ক্রিন্নার চৈতগ্ভোৎপাদ্ক ন্বাযু তেগাস্‌ ও সিম্প্যাথেটিক্‌, 
আয়ু মধ্য-বিন্দু--মেডুলা, এবং সঞ্চালক দ্বাঘু বথা :__ফেনিক, উদর গানের 
নঞ্চালক ঘাযু ইত্যাদি । 
পাকাশয় রন নিঃলরণেরু ন্মায়ু কৌশল (150558800. ০ 
£) £৪৪01০ 10109 )-_তক্ষাদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে গ্যান্্রীক রস 
নিংস্থত হইয়া থাকে, একটি পালকের দ্বার! কৌশলক্রমে যাহা. বহির্গত করান 
সায়, তাহা অল্প, এই রস দিবারাত্রে ১* হইতে ২* পাইন্ট পধ্যস্ত নিঃস্যত 
হইয়। থাকে । স্বানিক উগ্রতা সাধন করাইয়া এই রস নিঃদরণ অন্ত ক্ষার 
ভ্রব্যের স্তায় জবার কিছুই বলবান নহে, একারণে লালা পাঁকাশকে গ্রবেশ 
করিবামাত্র পাকাশয় রসপুর্ণ হইয়া উঠে? উপবাস কালে পাকাশয়ের গাত্র ব্রণ 
বলহিত, অথবা! ধূসর বর্ণ ধারণ করে, কিন্তু পরিপাক কালে ইহা শ্বীত ও 
আরক্তিম এবং হঠাৎ রক্তে উজ্জ্বল হইয়! উঠে, ইহাতে প্রতীত হয় বে, লালার 
স্তার় এই রস নিঃসরণ জন্তও শির1"সকল রক্তাধিক্যে শ্বীত হইয়া থাকে। 
বখন কোন মানসিক বৃত্তির অন্ুলারে এই রস নিঃসরণের গতি হাস বাঁ বৃদ্ধি 
পাইয়া! থাকে, তখন নিশ্চয় বোধ হয়, মণ্তিষ্কাত্যন্তরের কোন অংশের সহিত 
ইছার ক্রিরার সংঘোগ আহুডু, ভবিষ্যতে সাঁবম্যাগ জিলানী গ্রন্থির ক্টার' ইছারও 
শ্াধৃতব প্রকাশ হইতে পারে, বর্তমানে রাদারফোর্ড যাহ! পরীক্ষ' করিয়াছেন, 
তাহার সংক্ষেপ বিবরণ এইক্প তিনি বলেন ভেগাস্‌ দ্রাতুকে বিভন্ত করিলে, 


পরিপাক সময়ে পাকস্থলীতে শাক রক্তাধিক্য হয়নাঁ। আনার, এই আয়ুব 
৩০ 


শীত পিসি 





২৩৪ ক্ষিজিয়োলবী । 


মধ্যতাগ উত্তেজিত করিলে পাকাঁশয়ের রক্তে বত প্রাবল্য, দেখ! যায়, ইহার 
দুস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সত্রের উত্তেজনে হয় না, অতএব তিনি দেখাইয়াছেন যে, 
জক্ষান্রব্যের পাকাশয়ে উপস্থিতির সংবাদ এই ন্গাযুং কর্তৃক পরিচালিত হইয়া 
মেডুলা“অবলংগেটাতে উপনীত হয়, তথ! হইতে সিম্প্যাথেটিক্‌ দ্বার। পাকম্থলীর 
উপর কাধ্য করিবার আদেশ হয় এবং ইহার শির! সকল ক্ষীত হইয়া থাকে । 
আবার ইহাও দেখ! হইয়াছে যে, উতয় পারের ভেগ।স্‌ বিভক্ত করিলেও এই 
রূস ইহার স্বাভাবিক অল্প সংযোগে এবং পরিপাক করিবার শক্তি বিশিষ্ট হুইয়! 
নির্দত হুয়। সিম্প্যাথেটিকের শাথ! এস্প্লান্কিক্‌ কাটিয়া দিলে অথব! লিলিয়াক্‌ 
গ্যাংমিয়া তুলিয়া লইলে এরূপ ছুই! থাকে। 


ত্র অস্ত্র | 
(51021125512) 


ক্ষুদ্র অন্ত্রের গঠন (56900025০01 9105]1 17065600৩ )- ইহা 
পাইলোরাস হইতে সিকাম্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
দ্র অস্ত্র ২০ ফুট লম্ঘা, এবং বর্ণনার হ্বিধার জগ্ভ ইহাকে তিন ভাগে 
বিতক্ত কর| হইয়া থাকে, (১) ডিউয়োভিনমৃ(199০৫9018) (২) জেজুনশ 
€(06]017017) (৩) ইলিয়মূ (11]০010)।  পাঁইলোরামের মুখ হইতে 
১২ ইঞ্চি পর্যন্ত ডিউয়োডিনম্‌, সধাবর্তী পাচ ভাগের দুই ভাগ জেজুনম্‌, এবং 
অবশিষ্ট তিন তাগের নাম ইলিয়ম্; পাকস্থলীর. গঠনের স্টায় ইহারও ৪ 
আবরণ ২-_সিরাস্‌, মাস্কুলার,সাবমিউকাস্‌ ও মিউকাস্‌। গুধমটি পেরিটোনিয়ম্‌ 
হইতে লাভ হয়, ইহ! সমস্ত অস্ত্রকে আবৃত করে । অস্ত্রের যে যে স্থানে রক্তবহ" 
নাড়ী প্রবেশ করে তথায় এই আবরণ নাই। শাস্কুলার বা পেশীর আবরণ 
হই প্রকার ভাবে অস্ত্র মধ্যে অবস্থিতি করে। কতকগুলি উপরে লত্বমান ভাবে। 
কতক তাহাদের নিয়ে গোলাকারে ক্ষুদ্র অস্ত্রকে বেষ্ট করে। পেশীর এবং 
মিউকাস্‌ আবরণের মধ্যে সাব বনিউকাস্‌ টান থাকো যাহাতে শির! ও স্থাত্ 
সকল লক্ষিত হয়। পরিপাক ক্রিগার সহায়তার ' বি মিউকাস. আবরণে 
, বিশেষ প্রয়োজন, মিউকাঁস্‌ আবরণ ছুই পর্দা বিশিষ্ট হইয়। গোলাকারে অঙ্তের 
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প্রা সমস্ত অত্যস্তরএপ্রদেশকে বে্টন করে। মিউকাস্‌ আবরণের এইরূপ 
অবস্থাকে ভাল ভিউলি কনাইভেপ্টিস.কহে। পাকস্থলী তক্ষ্য দ্রব্যে 
পূর্ব হইলে যেমন উহার ক্লৈত্মিক-বিলী চোস্ত হইগা যায়, অসস্থিত স্লৈম্মিক 
বিশ্লীর সেরূপ অবস্থ! ঘটে ন1; অস্ত্রের কোন অংশকে বাু দ্বারা ম্কীত করিয়! 


শি 
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জনেকক্ষণ পরে বিভাগ করিলেও ইহার প্রকৃত অবস্থা দেখিতে পাওয়া যাইতে 
কিন্তু পাকস্থলীতে এইরূপ কুঞ্চন গ্রকাঁশ পায় না। তাল্ভিউলি কনাইভের্টি 
পাইলোরাসের নিকট হইতে ইলিয়ময়ের মধ্যপ্য্স্ত অত্যন্ত ঘনভভাবে অবস্থিতি 
ফরে। ইহাদের তিন প্রকার কার্য; (১) ইহাদের বিস্তৃত গাত্র হইতে 
অধিক পরিমাহণ রস নিঃসরণ ও তৎপরে তাহাদের শোষণ কার্ধ্যের বিলক্ষণ 
, স্বিধ! হয়, (২) পরিপাকের ফলম্বরূপ তরল পদার্থের দ্রুতগতি রোধ করিয়া 
থাকে) (৩) এই কারণে তক্ষারব্য উত্তমরূপে ইহা দ্বারা অনবন্থ রসের সহি 
হিশিতে অবসর পাইয়। থাকে । 


২৩% ফিজিয়োলজজী | 


ক্ুত্র অস্ত্রের মিউকাস্‌ ঝ। শ্লৈম্বিক বিল্লা যধো নিম্বলিখিভ, কহেকটী সামী 
দৃষ্ট হয় যথা | 

১। লিবারথান্‌ গ্রন্থি ([,100787 81805 ) 

২। পেকাস গ্রান্থ ( 25৮6৮75 618045 ) 

৬ নির্জন গ্রন্থ (5০110915 €1811৫5 ) ” 

81 আ্নারম্‌ গ্রন্থি (131020128 018005 ) ৫ | ভিলাই (৬1111) 

৬। লিক্ফ তত্ত ও ঙ্যাক্টিয়াল্‌ নদী ব| লোধিক1 ([./0901১010 199০০ 
0 15005915 )। 

শিবারধান্‌ গ্রন্থি গুলি ক্ষুঘ্ ক্ষুত্র নলের আকারে শ্লৈম্মিক বিল্লীর উপর 
এক একটা বিন্দুর মত দেখিতে পাওয়া যায় । . বৃহৎ ও ক্ষুত্র অস্ত্রের সর্বস্থানে 
ইহাদিগকে বহুল পরিমাণে দৃ্ হইয়। থাকে। ক্ষুপ্র অস্ত্রে অণুবীক্ষণ য্ত্র বাতীত 
ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না, ভিলাইদিগের মধ্বর্তী স্থানে বিন্দুর মত 
ইহাদিগের মুখ বাহির হইতে দেখা গিয়! থাকে । বৃহৎ অস্ত্রে ইহার! অপেক্ষাকৃত 
বৃহৎ, এবং মলতারের নিকট ইহছাদিগকে স্পই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্লৈম্সিক 
ঝিলীর দ্বার! ইতাব! গঠিত হয়। ইতাতে স্তত্তাকার কোষ লক্ষিত হয় এবং ইহাদের 
চতুঃপার্খে সংযোগ শিরাসকল বেষ্টন করিয়া থাকে। 
পেয়ার্স গ্রন্থি সকল কেবল ক্ষুপ্র অস্ত্রে ও ইলিয়োসিকাল্‌ তাল্‌তের 

নিকট দৃষ্ট হয়, ইহাদের কতকগুলি পৃণক তাবে ও কতকগুলি দলবন্ত হইয়া" 
অবস্থিতি করে। শেষোক্তগুলি মেসের্টির ( 106567075 ) নিকট উত্তমরূপে 
দেখ! যায় এবং ইহাদ্দিগকে পেয়ার্স প্যাচ, (765০৪, 1১861) ) কহে ।  প্রথ- 
মোক্ত গ্রস্থিদিগকে নির্তর্জনবিহারী গ্রন্থি (১০1৮0. 81845 ) বলে, 
ইহাদের উপরিতাগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিলাই দৃষ্ট হয়, কিন্তু দলবন্ধ গ্রস্থিতে তাহা লাই, 
এই প্রভেদ মাত্র। অস্স্থ শ্লৈষ্মিক বিলীর নিম্ভূমিতে ক্ষুদ্র অণ্ডাকারে ইহার! 
নুকাইয়! থাকে, ইহাদের ছিদ্র সমূত এই অণ্ডের তলদেশ পর্যন্ত পৌছে না, 
একারণ ইহাদ্িগকে পিশিলেও ইহাদের মধ্যস্থিত রস বহির্গত হয় না) প্রত্যেক 
পেয়াস' গ্রন্থির চতুদ্দিকে ক্ষুত্র ক্ষুদ্র শিরা বেষ্টন করিয়! থাকে, উর্ধার ভিতরে 
অস্ডালাল বা চর্বি আতীয় পদার্থ লক্ষিত হয়। ইহাতে ফোববর্ধনশীল পদার্থ 
ব্াণছে, বানু! বিভক্ত হইয়া আপনা “ন সংখা! বুদ্ধ কারতে সক্ষদ হর়। 


04৫৬০ তিছিঠা তি ও ২৩ 


জ্ণাস গ্রস্থিগুলি ডিয়োডিনমের প্রথম অংশে দেখা গিয়া থাকে, 
ইহার! ক্ষুপ্রাকার এবং ইহাদ্দিগকে কোন উজ্জল কাচের সাহায্য বাতীতও ,চক্ষুর 
সবার দেখা যাহ। ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি রস নিঃসরণের নলী আছে, 
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চু রর নর রি 
ইহার সাব মিউকাস্‌ টানতে নিমছ্জিত থাকে, ইহাদের আকৃতি যেমন 
পেন্কয়াসের স্তায় ক্রিয়াও তদনুব্ধপ। 

ভিলাঁই নামক রক্তসংযুক্ত ক্ষু্র ক্ষু্র উচ্চ স্থান প্রায় ক্ষুদ্র অন্তরকে অধিকার 
করিয়। থাকে । ইহার কোমল মক্মলের ন্যায় । ক্র সাহেব হিসাব করিয়। 
দেখিয়াছেন যে, এই অস্ত্রের এক বর্গলাইনে ৫০ হইতে ৯০টি ভিলাই দেখিতে 
পাওয়া যায়, অস্ত্রের নিয়ভাঁগে ইহারা অধেক্ষারত অল্প; যেখানে কোন 
ল্যাক্টিয়াল নলী ইহাতে আসিয়! লাগিয়া! থাকে, তথায় ইহা স্তস্তাকারের গ্যার 
নতুব! ইহা সামান্ত সঙ্ধীর্ণাবস্তায় থাকে । প্রত্যেক তিলাইতে এরই কয়েকটা 
পদার্থ দেখিতে পাওয়া বায়। (১), এপিথিলিয়ম্‌ (7:95119110গ7 ) (২) 
বেস্মেণ্ট বিলি (898600906 1060007810৩ ) (৩) শির (৪) নন্ষ্রায়েটেড, 
বা অনৈচ্ছিক পেশীস্ুত্র, (৫) বক্র বা বিতক্ত 'ল্যাক্টিয়াল্‌ বা লোধিক! 
(17906591 ) নলী, (৬) চর্বি ইত্যাদি। এখানকার এপিথিলিয়ম কোষগুলি, 
সস্তাকার ; ছুই বা তিন শিরা ইহার ভিতরে লক্ষিত হয়। প্রত্যেক তিলাইয়ের 
তলদেশ হইতে এক একটা ল্যাক্টায়াল, ইহার ঠিক মধ্যদেশ দিয়া উপরিভাগে 
ঈষৎ ফুলিল্া থাকে, কোন কোন বৃহৎ ডিলাইতে ছুইটা করিয়া ল্যাকৃটিয়াল, 


সরি প্র 


২০৮ ফিজিয়োলজী । 


দেখিতে পাওয়া যার | ইহার! অন্ত্স্থিত পরিপাক প্রাপ্ত তক্ষ্য বুব্য হইতে 
অনয়স শোষণ করিয়া থাকে । 
বৃ অস্ত্র (1, চিকেছ) হবিণ79৭ বৈ 0) 

ব্ুহৎ অস্ত্রের গঠন (৪:5০1515 )- বৃহৎ অস্ত্র প্রায় ৪ হইতে ৬ কুট 
পর্থ্যস্ত লম্বা, এবং ইহার সাবমিউকাস্‌ তস্ত, নির্জন ও পেয়াসগগ্রন্থি মধ্যে লিক্ষ 
স্বকীয় তন্ধ ই হইয়া থকে। ইহাকে বর্ণনার সুবিধার জন্য তিন তাগে বিতক্ত 
কর। হইয়াছে :--৫১) সিকামূ (58০৪০) ), ইহা একটা ক্ষুদ্র ঝুলির মত, 
ইলিয়োপিকাল্‌ তাল্ত বা কবাট ছারা অস্ত্রে সহিত ইহা সংযুক * হইয়া 
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থাকে৷ (২) বৃহৎ অস্ত্রের প্রায় অধিকাংশেরই নাম কোলন্‌ (০০০৪) 
ইহা! আবার উদ্ধগামী, প্রন্থস্থিত, এবং অধোগামী কোলনে বিভক্ত হয়। (৩) 
রেকৃটমৃ (2০০: )--ইহা.নিয়ে বিস্তৃত হইয়া আবার সঙ্ীর্ণ হওত শেষে 
মলদ্বারে পরিপত হইয়াছে । বৃহদাস্ত্ররও ৪ আবরণ, সিরাস , মাস কিউ 
লার, সাবমিউকাঁস_ এবং মিউকাস্‌ প্রথম আবরণের বিশেষ বর্ণন অনা. 
বসশ্তক।- ক্ষুদ্র অস্ত্রের পেশীর আবরণের ভাঁয় ইহার দ্বিতীয় আবরণস্থ কতকগুলি 
'পেশীসুম্জ বাহর্দেশে লবষানভাবে এবং কতকগুলি অভ্যত্তর দিকে গোলাকাল্ম 


৮৬৪০ [055 ৪ ২৩৪ 


অবস্থিতি করে, তবে কোলন্‌ ও সিকামের বহির্দেশস্থ পেশী, ক্ষুত্র জঙ্তরের ভার 
সুক্ষ তাবে বিশ্ৃতত না হইয়া অপেক্ষাকৃত তিন পুরু আবরণ জাত করিয়া 
থাকে, এখানকার হুত্রসকল কুঞ্চিত থাকা প্রযুক্ত ইহাদের প্ররুক্ধ আরতন 
তাহাদিগকে বিভক্ত না করিলে লক্ষিত হয় না। রেউমও এইবপে 
বিধিমতে অধিক পরিমাণে পেশীর আবরণ লাভ করিয়! অন্রথয়ের সকল 

ংশের অপেক্ষা ঘন আবরণ লাত করিয়াছে, ইছার অত্স্তর প্রদেশেও 
ধরন্ধুপ গোলাকার পেশী সমূহ ইহাকে ঘেরিয়া থাকে; রেক্টমের নিমাংশ 
অর্থাৎ মলদ্বার অত্যন্ত ঘন হওয়াতে উহা ইপ্টারন্যাল্‌ ক্টিষ্কটর ( [7651781 
50110015৮) পেশী নামে আধ্যাত হইক্সাছে। বৃহৎ অস্ত্রের প্লৈগ্মিক 
আবরণ শ্বায় ক্ষুদ্র অস্্স্থিত ক্লৈগ্িক বিল্লীর গঠনের ভার; উবে ইহাতে 
ভিলাই বল! ভালতিউলার কনাইভেপ্টিস্‌ নাই। বৃহৎ অস্ত্রে টিউবিউলার ও 
লোর্টিকিউলার (79601818100 [,6760813 ) নামক দুই গ্রন্থি আছে। 
টিউবিউলার গ্রচ্িগুলি প্রায় লিবারথান্‌ গ্রঞ্ধির্দগের মত, তবে ইহার! কিছু বৃহৎ 
ও অধিক পরিমাণে ইহাদিগকে এখানে দেখা গিয়া থাকে । লেশ্টিকিউলার 
গ্র্থিগুলি সিকামে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। তাহাদের আন্ততি ও গঠন প্রায় 
ক্ষুদ্র অন্তস্থিত নিঞ্জনবিহারি গ্রহ্থিদিগের ন্যায় এবং তাহাদের স্কায় ইহাদের কোন 
ছিদ্র দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের উপরিভাগ ঈষৎ চাপা বলিয়া! লৌকে ইহাকে 
উহার ছিদ্র বলিয়া! থাকে । কিন্তু বাস্তবিক তাহ! নহে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অস্ত্রে 
বাবধানে ইনিয়োনিকাল কবাট (00192-89০৪] ৪19) থাকে ; ক্ষুন্র ও 
বৃহৎ অস্ত্রের ব্যবধানে এই ভাল্ত বা কবাট এমনি ভাবে স্থিতি করে যে, সহজে 
বৃহৎ অস্ত্রের অভ্যন্তরস্থিত কোন পদার্থ ক্ষুত্র অস্ত্রে যাইতে পারে লা। ই 
প্লৈম্িক ঝিল্লীর ছইবার ঘূর্ণনে অর্ধচন্্রং আকারে নির্দিত। গ্রত্যেকটী ছই 
পুরু এবং অস্ত্রের গোলাকার পেশীর সংযোগে আরও কঠিন হইয়াছে । প্রত্ে- 
কের গাত্র সমতল, এবং প্রত্যেকের যে পার্শ্ব ক্ষুপ্র অন্ত্রাভিমুখে অবস্থিতি করে, 
সেই প্রদেশে ভিলাই লক্ষ্য হয়, কিন্ত সিকমের দিকে একটিও তিলাই থাকে না। 
সিকাম যখন পূর্ণ থাকে তখন তাছার ধারগুনি এমনিতাবে পরণ্পরের নিকটস্থ 
হর, যেকোন পদার্থের উর্ধগামী হইবার সম্ভাবনা থাকে না। গ্রোলাকার 
প্রেশী দ্বাক্া ইহার বহির্ধেশ বেন কর! ব্যতীত লতঘবান ?্ শী এবং পেরিটে নিয়. 


২৪ ফিল্সিয়োলজী | 


বিল্লীও ইধাব বাহদেশে দৃ্ট হয়, সেইজন্ত ইছার এপ্র্কার অর্ধ-চন্ছাকতি 
রক্ষিত হইতেছে ; যেহেছু ভাহাদেন বিভাগে সমস্ত গঠন নই হইতে পারে । 


ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্্স্থ রসের গুণ ও কার্য্য। 
£8071085 0% ১1৮11 এবি ঞ জো 17056510175. 


১। স্বাভাবিক অবস্থায় কত পরিমাণে লিবারথান্‌ গ্রন্থির রস নিঃসরণ 
হয়, তাহ সম্যককপ বলা যার না, এলং ইহার ক্রিয়া সবন্েও নানা লোকের 
মতভেদ দৃষ্ট হয়। কে বলেন, শ্বেতসাবের উপর ইহার ক্রিয়! প্রকাশ পার, 
আবার কেহ বলেন, ইহ! স্বতঃকারী পদার্থকে পেপটোন্‌ করিয়া থাকে ; চর্বির 
জাতীয় পদার্থকে চা তৈলবৎ করিতে পারে? এমতও শুন! যায়, এই অ্রিবিধ 
ক্রিয়াই আবার অনেকের দ্বার! অগ্রাছ করা হইয়াছে। থাহরী সাহেব কৃত্রিম 
ভাবে ক্ষুদ্র অস্ত্রে ছিত্র করিয়া যে রদ পরীক্ষা করিয়াছেন, তাহ! ঈষৎ হিদ্রা 
বর্ণ, ক্ষারযুক্ত এবং 'অগুলালময় একপ্রকার তরল নিঃসরণ। ইহা পেনক্রিরা- 
টিক রসের ন্যায় ফাইব্রিপ নামক পদার্থকে দ্রব করিতে পারে; কিন্তু অন্ত 
প্রকার প্রোটিড. বা শ্বতঃকারী পদার্থ অথবা শ্বেতসারের উপর কোন ক্রিয়া 
প্রকাশ করে না । কোলিকার এবং মুলার সাহেব দেখাইয়াছেন যে মাংসাশী- 
, দিগের যন্ত্রঙ্থ রস নিঃসরণ ত্বার! শ্বতঃকানী পদার্থ পরিপাক হইতে পারে, কিন্ত 
তূণভোজীদিগের নহে। ইহার কার্ধ্য যেরূপ হউক না কেন, ইহা অগ্রস্থ 
গ্লৈম্মিক ঝিপ্ীকে সর্বদা আর্থ করে, যন্থার! পদার্থের গমনাগমনের শ্ুবিধা হয়। 

২। পেকাস”গ্রস্থিদিগের ক্রিয়াও উত্তমরূপে প্রকাশিত হয় নাই। পূর্বে 
বিশ্বাস ছিল বে, ইহাদ্দিগের এক একটি গ্রন্থি যথাসময়ে ফাটিয়া গিয়া আপন 
আপন নিংস্যত রস অস্ত্র মধ্যে চলিয়া দিবা থাকে; কিন্তু নৃতন নূতন পরীক্ষা! 
ছার! স্থিরীকৃত হইরাছ্ছে যে, ইহারা কোন মতে ক্ষপণকাল স্থায়ী গ্রন্থি নহে এবং 
তাহাদের রস নিংস্থত হইলে, তাহার শুকাইয়। বার না, বরং তাহাদের কার্ধা 
লিচ্ষাটিক বা সন্তান্ত শোধক গ্রস্থিদিগের স্তাঁর; অর্থাৎ ইহারা! অক্রস হইতে 
কৃতর পরিমাণে সারাংশ গ্রহণ করত: ল্যাকটিাল্‌ নামক ননীতে পরোক্ষ: 
'ভাবে ঢালিয়! দেয়। . কারণ, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদের কোন সংযোগ দৃষ্ট হয় 
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লা। এতততিয ধেঁ রিবিধ প্রকার স্ষুতর ক্ষুদ্র কেপিলারী, এই গ্রন্থি সমূহের অভ্য- 
স্তরস্থ পরমাণু ও কোষকার পদার্থের মধ্য দিয়া সঞ্চালিত হয়; তাহাতে ' ইহা 
এক প্রকার নিশ্চয় ষেেইহারা রক্ত হইতে পদার্থ শোষণ কৰতঃ আপন মধ্যস্থিত 
কোধ ছার! তাহাদিগকে শোষণ করিয়া আবার শিরাতে প্রবেশ করাইয়া দেয়। 
অর্থাৎ ইহাদের ক্রিয়া প্লীহা, থাইমস্‌ প্রভৃতি গ্রস্থিদিগের স্থায়। অতএব দেখা 
গেল খে, ল্যাক্টিয়াল্‌ এবং শোষণকারী গ্রস্থিদিগের ম্যায় ইহারাও শোষক ও 
শোষকরূপে কাইম বা অন্নরস ও রক্ত হইতে পদার্থ সংগ্রহ করতঃ তাহাদিগকে 
পরিষ্কার ও শোষণের উপযোগী করিয়া, ল্যাকৃটিয়াল নলী ও$শিরায় ঢালিয়া 
দিয়া থাকে । 

৩। *ক্রণার্স নামক গ্রস্থিদিগের নিঃসরণে মিউকাস্‌ থাকা প্রযুক্ত ঈষৎ 
অস্বচ্ছ বলিষা বোধ হয়। ইহাদের গঠন যেমন পেন্ক্রিয়াচলর ন্যাম, ক্রিয়াশ 
তদনুরূপ | আবার, অনেকে বলেন, ইহার! প্রোটিত, এবং চর্বিজাতীয় পদার্থের 
উপর আপন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। 

বৃহ অন্্স্থিত গ্রন্থিদিগের কার্যও ক্ষুত্র অব্তস্থিত প্রাস্থি দিগের গ্ভায়। 

অন্ত্ররসের আায়ু কৌশল (00005758605 0 850089 90%572008 ) 
ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অন্্স্থ রস নিঃসরণ প্রণালীর কৌশল আজিও ভাল করিয়া 
বাহির হয় নাই ? তবে বোধ হয়, প্রতিধাবিত গতির নিয়মান্থসারে কোন শ্বায় 
বা যাস্ত্রিক কৌশলে এই রস নিঃসৃত হইয়া থাকে । মোঁরিও সাহেব বলেন যে, 
ইহার স্াছ্ু কাটিয়া দিলেও অচৈতন্ত ভাবে ইহা হইতে রস নিঃহুত হইয়া 
থাকে । 

ক্ষুদ্র মন্ত্রের সঞ্চালন (310562397063 96 009 909811 [066811,৩)-- 
কষুত্র অস্ত্রে যেরূপ অনৈচ্ছিক পেশীস্এ্র সকল লম্ব ও গোলাকারে সঙ্জিত থাকে, 
তাহাতে অস্ত্রের ক্রিমিগতি ( 097965100 ৪০610) সম্পাদিত হয় । খন ও 
গোলাকার পেশীস্থত্রদিগের কুঞ্চনে ভক্ষিত ভ্রব্য অধিক পরিমাণে অবতরণ 
করে এবং লঙ্বমান পেশীস্ুত্রগুলিও এঁ কার্য্ের সহায়তা ফরিয়া থাকে । অন্ত্রের 
কোন অংশের কুঞ্চনে যখন তন্ধ্যস্থিত তরল পদার্থ অথবা কোমল শুক্ষিত দ্রব্য 
অবতরণ করে, তখন সন্ত অগ্রটী কাপিয়া উঠে কিন্তু অন্য সময়ে ইহা স্ূর্ণ- 
কষপে বিশ্বাম করে । |] 


৩১ 


২৪২ ফিজিয়োলজী । 


কু্চন ব। ক্রিমিগতির কারণ(08%55658 ০? 7০718581610 %০0100)-৮ 
১ম। অস্ত্রের গাত্রস্থ গ্যাংমিয়ার দ্বারা এ কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

২য়। অন্ত্রমধ্যে ভক্ষিত দ্রব্য অথবা পিত্ত পতিত হইলে, উহার উত্তেজক 
হইয়। অস্ত্রের কৃঞ্চন করিতে সমর্থ হয়। অস্ত্রের পেশীদিগের দ্বারা অস্ত্রের 
ক্রিমিগতি (72971381016 2০৮০৮ ) সম্পাদিত হয় । অর্থাৎ বোধ হয় যে, 
সিম্প্যাথেটিক্‌ দ্বাযুস্ত্রদিগকে উত্তেজিত করিয়া এবং প্রতিধাবিত গতির 
আফুমধ্যবিন্দুত্বরূপ সিম্প্যাথেটিক্‌ গ্যাংগ্রিয়া ও পৃষ্ঠ মজ্জার ভিতর দিয়া এরূপ 
কুঞ্চন কার্ধ্য করিয়া থাকে । কিন্তু অনেকক্ষণ পরে অর্থাৎ ভক্ষিতদ্রব্য ত্রমাগত 
সঞ্চালিত হওয়া প্রযুক্ত অশ্ব অভ্যস্ত হইলে আর কুঞ্চন হয় না। হৃৎপিণ্ডের 
শব্দের সহিত রক্তের ষে সম্পর্ক, অস্ত্রের সঞ্চালনে ভক্ষ্যদ্রব্যেরও সেই সন্বদ্ধ ; 
অর্থাৎ ভক্ষিত বস্ত ক্রিমিগতির সহায়তা করে মাত্র, ক্রিয়ার কারণ নহে। 
এজন্য কোন পদার্থ দ্বারা কোষ্ঠবন্ধ হইলে ইহার্দের পেশীর অধিক সঞ্চালনে 
জীবের অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়া থাকে । 

৩য়। কুঞ্চনের প্রধান কারণ এই যে, রক্তে অক্সিজেনের ভাগ. কমিয়। 
কার্ধনিক এসিড. বৃদ্ধি পাইয়। থাকে | ন্বাসাবরোধ (4501 ) দ্বারা 
মৃত্যুতে ইহার প্রমাণ হয় । আবার, আপ নিয়া (40770০9) অবস্থায় অক্সিজেন 
অধিক হওয়াতে কুঞ্চন কার্য বন্ধ হইয়া যায়। 

৪র্থ। অস্ত্রষধ্যে ভক্ষিতদ্রব্যে পূর্ণ থাকিলে ন্সামুৰ উত্তেজনে কুঞ্চনের 
সহায়তা ও এস্প্লীনকিকের উত্তেজনে এ ক্রিয়ার হাস হইয়া থাকে । 
এস্প্লানকিক্‌ ক্নাযুদ্দিগের উত্তেজনে ধামনিক কুঞ্চন ও রক্তহীনতা৷ উপস্থিত হয় 
এবং ক্রিমিগতির হ্ুম্বতা হয়, কিন্তু উহাদের বিভাগে অস্স্থিত ধমনী মধ্যে 
রক্তাধিক্য ও উহীর ক্রিমিগতির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

৫ম। নাইকোটন্‌, এট্যোপিন্‌, আরগট্‌ প্রস্তুতি কতকগুলি ওঁষধ বিশেষ- 
রূপে কুঞ্চন করিতে পারে। . - 

৬ । তাড়িত প্রয়োগ, যান্ত্রিক উত্তেজনা ও শৈত্য লাগাইলেও অস্ত্রে 
ক্রিমিগতি বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 

হম যে সকল ঘটনায় অস্ত্রমধ্যে -শিরার রক্তত্রোত বৃদ্ধি পায় ( যেমন 
শ্বাস অবরোধ, এয্লোর্টায় চাপ পতন, মেসেপ্টেরিক ধমনীর বন্ধন এবং 


07499 0ঘ' গান 0লাধত হাব 91110 [পাও ২৪৩ 





নাইকোটিন প্রপ্ম্গে ইত্যাদি ) তাহাতেও ক্রিমিগতি বর্ধিত হইয়া 
থাকে। 
মাতস্করিন্‌, কেফিয়িন্‌, অন্সেব বিরেচক ওধধ, মফিয়া এবং বেলেডনা 
সেবন করিলে কুঞ্চন কাধ্য রোধ হইয়া থাকে । 
ক্ষুদ্র অস্ত্রে কাইমের পরিবর্তন (01/7893 ০1 089 01১009৩ 10 
(0) ৪708]] 1069309 )--পাকস্থলীর পরিপাক কালে কাইম্‌ ক্রমাগত 
চোয়াইয়া ভিয়োডিনামে ঝরিতে থাকে, তাহাতে এখন দেখা যাইবে যে, 
জগ্ডলালময় পদার্থ নকল খণ্ড খণ্ড হইয়া কেহ দ্রবীভূত কেহ বা অর্ধ্ুব অবস্থায় 
অবস্থিতি করে। চর্ববিজাতীয় পদার্থ সকল চূর্ণ হয় সত্য, কিন্তু তাহার এক 
বিন্দুও ভ্রব হয় না, শ্বেতসারের শূর্করায় পরিবর্তন প্রণালী 'যাহা মন্দীভূত অথবা 
এককালে রহিত হইয়! যায়, তাহার কাঁধ্য আবার আরম্ভ হয় এবং' শর্করা 
প্রস্তুত হইয়।৷ কাইমের তরল অংশের সহিত মিশাইয়া যায়; এইরূপ অবস্থায় 
কাইম্‌ ডিয়োডিনামে উপস্থিত হইবামাত্র পূর্বোক্ত লিবারখান্‌ ও ক্রণার্স গ্রন্থি- 
দিগের নিঃসরণ, পিত্ত এবং পেন্ক্রিঘ্ভাটাক্‌ রস সমূহ চাগ্িদিক হইতে তাহাকে 
আক্রমণ করিতে থাকে এবং এই অবসরে উহারা আপন আপন ক্রিয়া প্রকাশ 
করিয়া লয়। উক্ত যাবতীয় রসের সহিত কাইম মিশ্রিত হইয়া ক্ষারযুক্ত অথব! 
অনক্ষণর রহিত হইয়া পড়ে। ক্ষুদ্র অন্ত্রের এইবূপ পরিপাক ক্রিয়ার কালে পিত্ত 
* এবং পেনুক্রিয়াটিক রসসমূহ চর্বিজাতীয় ভ্রব্যদিগকে শোষণোপযোগী তৈলবৎ 
করে, এবং ডিলায়ের ( ডঃ1) গাত্রকে রসাল করিয় দিয়া তাহার শোষণের 
স্বিধা করিয়া দেয়। ওদিকে ভিলাই রক্তাধিক্যে পূর্ণ হইয্বা উঠে, এবং 
এপিখিলিয়াম্‌ কোষ সমূহ চর্ধ্বি কণা সকল শোষণ করতঃ মধ্যবর্তী ল্যাক টীয়াল 
(17.9০6981) শির! বা লেষিকায় ঢালিয়! দেয়; তথা হইতে চর্ধ্বিকণা সকল 
মেসেন্টারি (11959069) দ্বারা লিম্ফটিক বা লোধিকা গ্রস্থিতে এবং অবশেষে 
এই গ্রন্থি দিয়া থোরাসিক্‌ ভাক্টে (১০:০০ 0506) আনীত হয়, এখানে ইহ। 
স্মরণ রাখা কর্তব্য যে চর্বির কতক অংশ রক্তবহানাড়ী সমূহ 'দ্বারাও শোধিত 
হইয়া থাকে। 
কাইম্‌ ক্ষুদ্র অস্ত্র মধ্যে এইরূপে পিত্ব ও পেনুক্রিয়্াটিক রস দ্বারা ছুগ্ধের সার 
: ভাগ রা রসের স্তায় এক প্রকার পদার্থ পরিবন্তিত হয়ঃ উহাকে কাইল 
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(08519) বা অন্নরস কহে। প্রকৃত পক্ষে পরিপাক কালের, ল্যাকটিয়াল শিরা, 
বা লোধিকা সমূহের মধ্যস্থিত রসকে যথার্থ কাইল বা অন্নরস বল! যায় 
উপবাস বা অনাহারের সময় এই সকল শিরাতে এক প্রকার লিম্ফ, (77200). 
নামক পদার্থ থাকে । পরিপাক সময়ে ইহারাই ক্ষুত্র অস্ত্র হইতে চর্বর্বকণ! 
শোষণ করতঃ ল্যাক্টিয়াল্‌ শিরা বা লোধিকা নাম প্রাপ্ত হয়। যদিও ক্ষুদ্র 
অস্ত্রের চর্ব্বিকণা সমূহ পরিপাক করিবার একমাত্র উদ্দেশ্ত, তত্রাচ যে সকল, 
পদার্থ পাকস্থলী হইতে অবতরণ কালে পরিপাক পায় না, তাহাদের উপরেও 
তাত ক্রিয়! প্রকাশ করিয়া থাকে । অগুলালময় পদার্থ সমূহ পাঁকাশয়ে, 
কতক পরিমাণে ভ্ুব হইয়া এখানে উপস্থিত হয়, তাহারা আবার পিত্বরস, 
ক্লোমরস এবং সুত্র অস্ত্রের নিঃসরণ দ্বার। সম্পূর্ণরূপে ভ্রবীস্ূত হইয়া যায় এবং 
এই ভ্ত্রবের অধিকাংশ বক্ত স্ধালক শিরা! এবং অবশিষ্ট অল্পাংশ লোবিক1 দ্বারা, 
শোষিত হয়। - 

যে ক্রিয়। শ্বেতসারের উপর পাকাশদ্বে বন্ধ ছিণ, ক্ষুপ্র অন্ত্স্থিত ক্রণার্স ও. 
লিবারখান্‌ গ্রস্থিদিগের নিংসরণ এবং প্ন্ক্রিয়্ান্‌ রসে ত্বারা সেই ক্রিয়ার 
পুনরারগ্ হইয়া. থাকে এবং উপরোক্ত এল্বুমিন্দিগের মতন এখানেও রক্ত 
সঞ্চালক শির দ্বারা শর্করা শোষিত হয় । 

যে সকল তরল পদার্থ পাকাশয়ে শোধিত হয় নাই, ভাহারা অন্ত্রমধ্যে 
আসিবামাত্র শোষিত হইয়া থাকে । কিন্ত হেথায় আহার খণ্ড শুষ্ক হইতে পায়, 
নাঃ যেহেতু ক্র অন্স্থিত গ্রস্থি, পেন্ক্রিয়াস্‌ এবং যক্কতের নিংসরণ দ্বার! তাহা 
দের স্থান অধিকৃত হয়। ইহাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, ক্ষুদ্র অস্ত্রে পদার্থের 
ক্রমাগত চলাচল হয়, অর্থাৎ ভক্ষ্যদ্রব্যের সারাংশ যেমন রক্তেতে শৌষিত হয়,. 
তেমনি সাধারণ আবার রক্ত হইতে নানাবিধ রস ইহাতে আসিয়া উপস্থিত 
হইয়া থাকে । এইরূপ ন| হইয়া যদি কেবল' রস নিঃসরণ হইত, আর সারাংশ, 
শোষণ না হইত, তাহা হইলে রক্ত সারহীন হ্ইম্বা শরীর 'বুক্ষা) করিতত 
পারিত না। 

পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, জক্ষ্যদ্রব্য পাকাশয়ে উপস্থিত হইলে অয্পযুক্ত- 
হয়, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র অস্ত্রে অবভীর্ণ হইলে পিত্ত ও অন্তান্ত নিঃসরণ: স্বার! 
ভাহার অস্বতা নৃষ্ট হইতে আরভ হয়, এবং কাইম বত, ইলিয়োপিকাল্‌ স্বাল্জ 
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€ 119০০০৪০৪| ৮৪1৩,) বা কবাটের নিকট গমন করে, ততই ইহা আবাঙ্ক 
অল্নযুক্ত হইতে থাকে ; কারণ,এই সময়ে ভক্ষিত দ্রব্যের প্রোটিভ পদার্থ সকলের 
পচন ও উৎসেচনে (0009608০200. 12920090107) ) বিবিধ প্রকার 
অস্ত্পদার্থের উৎপত্তি হইয়! থাকে যথা £- 

পেপপিন্‌ ও টি.প্সিন্‌ এল্বুমিনজাতীয় পদার্থের উপর ক্রিয়া! ওরকাশ করিয়া' 
পেপটোন্‌, লিউদিন্‌, টাইরোসিন্‌, জ্যান্থিন্‌ ও এস্প্যারাজিনিক্‌ এসিড. উৎপক্ 
করে ; ্রিয়াপসিন্‌ চর্ব্বিজাতীয় পদার্থের উপর 'ক্রিয়। প্রকাশ করিয়া টিন 
নামক পৃদার্থকে গ্িসিরিণ ও ্রিয়ারিক্‌ এসিডে পরিণত করে? ল্যাকটিক্‌ 
ফার্থেণ্ট ছুগ্ধ শর্করার উপর ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া দ্রাক্ষা শর্করা (209 ৪5৫৪:) 
ও ল্যাকৃটিকু এসিড. উৎপন্ধ করে » বিউটিরিক্-ফার্মেপ্ট ল্যাক্টিক এসিডের 
উপর ক্কিয়! প্রকাশ করিরা বিউটিররিক ও কার্ধনিক এসিড. এবং হাইড্রোজেন। 
উৎপন্ন করে; এতঘ্যতীত, অন্যান্ত নাম রহিত ফার্শেণ্ট টরোৌকোলিক্‌, 
এপিডকে টরিণ এবং কোলিক এপিডে বিভক্ত করে, সেলুলোষ নামক শ্বেতসার, 
জাতীয় পদার্থকে কার্বনিক এসিড. ও*মাসগ্যাসে পরিণত করে ; এল্বুমিনকে ' 
জ্যাস্থিন, ইত্ডোল, ফেনোল্‌, স্কেটোল্‌, চর্বজাতীয় ও কার্বনিক এসি 
এমোনিয়া। এবং সাল্ফুরেটেভ. হাইডেশজেন নামক পদার্থে পরিণত করে, 
গ্লিসিরিণকে হাইডেোজেন, কার্বনিক্‌ এসিড, সাক্সিনিক্‌ এসিড. ও চর্ধিজাতীয় 
পদার্থে বিভক্ত করে ; ম্যালিক ও টারটারিক এসিডকে বিউটিরিক্‌, এসিটিক্- 
এসিড. এবং কার্ধনিক এসিডে বিভক্ত করিয়া থাকে। 

ক্ষুদ্র অস্ত্র মধ্যে সর্বশেষে মাসগ্যাস ও কার্বনিক এসিভ গ্যাস উৎপন্ন হয় + 
গরিশেষে কাইম্‌ ইলিয়ামের শেষ ভাগে মলের আকার প্রাঞ্চ হয় ও তাহাতে, 
ছুর্গন্থ হইয়া থাকে। ৃঁ ৃ্‌ 

অতএব ইহা স্থির জানা গেল যে, জকষ্যব্য স্তর অন দিয়া যাইবার কালে' 
তাহার স্বতঃকারী ( চ:০৮:৪৭ ) পদার্থ সকল পিত্ত, পেন্ক্রিয়াটিক্‌ এবং ক্ষুক্র 
অন্তস্থ রস সমূহ ছারা, ব্রবীভূত ও পেপটোন্‌ প্রভৃতি পদার্থে পরিণত হত্তঃ 
শ্বেতসা'র পদার্থ কল শূর্করায় এবং শর্করা জ্যাকটিক্‌ এসিত্রে, পরিবর্তিত: 
হয়, চর্কিজাতীয় আরব্য সমূহ তৈলবৎ্ষ আকার প্রা হয়, এই .নানারিধ 
পরিবর্তনের ফল সমুহ একদিকে লোধিকা, অপরদিকে পোর্টাল শির! .লযৃহের 
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হাইডে,ক্লোরিক এসিড, দ্বারা. ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পাকাশক্ম গ্রহ্থিদিগের 
প্রাটিয়োলিটিক এবং রেনেট ফারমেন্টগুলি পেনক্রিয়াস্‌ ও অগ্রস্থিত রসের 
ক্ষারযুক্ত লবণ এবং টি.পসিন. ছার! ধ্বংস হয় এবং পেনক্রিয়াসের প্রোটয়ো- 
লিটীক ও এমিলোলিটাক, ফারগেন্টগুলি বৃহৎ অস্ত্রের এসিড. দ্বারা ধ্বংস 
হইয়া থাকে। | 

অন্নবাহীনলীর ভিতর গ্যাস সঞ্চয় (949৩5 ০60009 810006102- 
আয ০9০০. )-_পাকাশয় মধ্যে নাইট্রোজেন, ও কার্বনিক, এসিভ গ্যাস দৃষ্ট হয়, 
প্রথমটা ভূবাযু হইতে ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত, পাকাশয়ে উপস্থিত হয়, 'দ্বিতীয়টী 
উৎসেচন ক্রিয়ায় (00797069610 ) উৎপন্ন হইয়া থাকে । ভূবায়ু উদরস্থ 
হইলে উহার অক্সিজেন শীদ্রই শোষিত হইয়া'থাকে। অন্নবাহীনলীর, নিম্নাংশে 
পুনর্ধ্যার নাইন্রোজেন উৎপন্ন হয় এবং এতৎসঙ্গে প্রচুর পরিমাণে হাইডেোজেন 
ও কার্ধনিক এসিড উৎপন্ন হইয়া থাকে । কখন কখন শতকরা অর্দেক বা 
ততোধিক মাস“গ্যাস সঞ্চিত.হইয়া থাকে । 

ব্ুহৎ অস্ত্রের সঞ্চ'লন € 01056209063 06 019 1829 17080936175 ) 
_ইহার ক্রিয়া সম্পূর্ণ দ্র অস্ত্রের ন্যার ; তবে ইহার কুঞ্চন কাঘ? সর্বদা হয় না। 
উভয় অন্ত্রের কুঞ্চন ক্রিয়ার সময় যপ্যে মল ক্রমাগত সঞ্চালিত না হইয়া 
বৃছদান্ত্রে জমিয়া থাঁকে, আবার মল সিগময়েড ফ্রেকপারে (31£22019 79৯০০) 
আসিয়া উপস্থিত হইলে একেবারে মলদ্বারে আসিয়া! পড়ে না বরং ইহার ঈষৎ 
উপরিভাগে একদিকে মৃত্রাধার (818190:) ও অপর দিকে সেক্রাম 
€ 9৪০: ) দ্বারা ইহা! বিশে ধদূপে চাপা থাকে। 

মলত্যাগ প্রণালী (7992০০৮6০, )-_এই কাধ্য ইচ্ছা! ও তদ্বিপরীত 
অর্থাৎ অপ্রয়াসসিন্ধ কৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে | অধিক পরিমাণে নিশ্বাস 
টানিয়া তাহ! বহির্গমন হইতে না দিয়া যদি চাপ দেওয়া যায়, তাহা হইলে 
সমস্ত ভর উদরে পড়ে, উদর আবার তাহার পেশী সমূহের কুঞ্চনে বৃহৎ অস্ুকে 
চাঁপিত্তে থাকে, এমতে অধোগামী কোলন. হইতে মল রেষ্টাম নলীতে আসিয়া 
উপস্থিত হয় পরে ইহা মলদ্বারের ক্ফীতি সম্পাদন পূর্ববক্‌ বহ্গত হইয়া! যায়। 

মলদ্বারের কৌশল (1650790০৫১৩. 9010089৮৪00) 
স্বীক্ষটার এনাই নাম্‌ক মাংস পেশীর ছার। মলঘ্বার বেষ্টিত প্লাকে, এই পেশী 
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রা 








সর্বদ1 কু্চিত থাবিয়া এ তাকে বন্ধ রাখি দেয়? কিন্তু এই,স্থাবেপ্স ভিতর ও 
বাহিরের দিকে উগ্ত| সাধন করিয়! মলদ্বারের আয়তম ক্ষুত্র বা বৃহ কর 
যাইতে পারে। মেরুদণ্ডের কটীগ্রীদেশস্থ নলাযু যুগের কোন মধা-সিু এই 
স্থিতি স্থাপক : কুঞ্চন কার্যের উপর কর্তৃত্ব করে) যেহেতু ইহা পরীক্ষা 
করিয়া দেখ! গিক্জাছে যে মেরুদণ্ডের এই অংশ ভিন্ন আর কেখন খংশের 
বিভাগে মলম্বারের কুঞ্চনকে সম্পূর্ণরূপে শিথিল করিতে পারে না, তবে পরোক্ষ 
ভাবে কোন প্রকার তয়প্রযুক্ত বা শোকবশতঞ্ অথবা জীবেন্স ইচ্ছাচ্মযায়ী 
মলদ্বার, শিথিল হয় এবং অনেক সময়ে মেরুর উপর খণ্ড এমন কি মস্তিষ্কা- 
তান্তবস্থ ্নাযুমণ্ডল ইহার কুঞ্চন ও বিস্তারণ করিয়া থাকে । 
যদিও মেরুর কটাপ্রদেশস্থ ল্লামুর উপর উহার কার্য নির্ভর করে, তথাপি 
উগ্ভাব একাধিপত্য করিবার কোন ক্ষমতা নাই ) যেভেতু (০০৬০৫ ) ঠাতিরার 
সাহেব দেখা ইয়াছেন যে, এক বাক্তিব নিয়দিকস্থ অর্ধাঙ্গের পক্ষণখাত হইঙ্গাছ্িল 
তজ্জন্ত স্নায়ু শক্তির এককালে লোপ হইলেও রেক্টাম্‌ ও মলদ্বারের মিউক্চাস 
মেমব্রেণকে উত্তেজিত করিয়া মলদ্বারের যে অবশিষ্ট কৃঞ্চিত অবস্থা সিম্পাযাথেটিক 
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহ! সম্পূর্ণরূপে শিথিল হইয়! যায়। 
যাতা হউক, উদরস্থ পেশীর কুঞ্চন ও ম্ফীস্কটার পেশীর বিস্তারে সমপ্ত 
মল নির্গত হইতে পারে না, বরং সিগময়েড, ফ্রেক্সারে (518%0010 ৩০৪) 
অনেক জমি! থাকে ; অতএব এই ছুইটীর সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ অগ্ত্রের ধিশেষ 
সিগ ময়েড, ফ্লেক্সারেব স্বাভাবিক কুঞ্চন বিশেষ প্রয়োক্জন। যতই মল উচ্ান্তে 
জমিতে থাকে ততই ইছাদের এই স্বাভাবিক কুঞ্চন ক্রিয়া বৃদ্ধি পাইযস। থাকে 
এবং মলকে নীচে নামাইয়! দেয়। অবশেষে উদর পেশীর কুঞ্চন কার্য ছাদ 
কোলনকে চাঁপিতে থাকে এবং সর্বশেষে কটী গ্রদেশস্থ সাহু. স্থীর্ঘটারকে 
শিধিল করিম! মলকে বাহির করিয়! দেয়। 
বদ্দিও উদর পেশীর কুঞ্চন ও স্বীষ্কটার় পেশীর শিখিলতা ইচ্ছার কার্য, 
তত্রাচ অজ্ঞানাবস্থার মল ত্যাগ সম্পূর্ণ সম্ভব। কারণ গোল্টদদ সাহেব এক 
কুকুরের মস্তক ছেছ্ধন করিয়। দেখিয়াছেন যে ইছার .মলগ্বার 'একবার কুষ্চিত 
ও একবার বিস্তারিত হয় ; এ অবস্থায় মলত্যাগ প্রতিধাবিত গতির কেধল' এক 


মাত্র ফণ্‌। 
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ভক্ষিত দ্রব্যের শোষণ (25019007061 )--ভক্ষিত পদা- 
কে দ্রব করাই পরিপাক ক্রিয়ার উদ্দেশ্ত ; অর্থাৎ এল্বুমিন, গ্লটেন এবং জিলা- 
টান গ্রত্ৃতি কোলযনেড, বা কঠিন ভ্রব্যকে ক্রিষ্ঠালয়েড, অর্থাৎ পেপটোন্‌ প্রভৃতি 
দ্রবনীয় পদার্থে পরিবর্তন করার নামই পরিপাক ক্রিয়া। 
আর অল্নবাহীনলীর ভিতর যে সকল উৎকৃষ্ট কৌশল দৃষ্ট হয় তাহাতে 
পরিপাক প্রাপ্ত তক্ষিত দ্রব্য সহজেই রক্ত ও লিন্ক মধ্যে বিস্তৃত ও শোধিত হইয়! 
থাকে &' অস্ত্রমধ্যে সহজে শোষিত হইতে পারে এরূপ ধীরগানী এবং তরল 
পদার্থ দৃষ্ট হয়। ইহাতে শর্কর! ও পেপটোন্‌ অবস্থিতি করে। ক্ষুদ্র অস্ত্রগাত্র 
মধ্যে ছুই প্রকার নলী থাকে । একের ভিতর রক্ত অপবের ভিতব " লিম্ফ দৃষ্ট 
হয়) এই ছুই প্রকার নলীর মধ্যে এলবুমিন্‌ এরং কঠিন দ্রব্য সকল অতি ত্র 
বেগে ভ্রমণ করে । সুতরাং অস্ত্র হইতে রক্তবহানাড়ীর ভিতর এক প্রকার আ্োত 
ঘহিয়া থাকে যদ্ার। পাকাশয় এবং অন্ত্র হইতে পরিপাক ক্রিয়ার অনেক 
সারাংশ চালিত হয়। অস্ত্রের ভিলাইদিগের গাত্রে যে স্তম্তাকার কোষ দুষ্ট হয়, 
তাহাদের ভিতরে প্রটোপ্লীজম দ্বারা চর্কিজাতীয় পদার্থ-কণ৷ শোধিত হয়। 
বোধ হয, তিলাইদিগের ডোর (567866 ) ধার গুলির ছারাও শৌষ- 
ণের সাহাষা হইয়া থাকে । বর্তমানে আবার ইহাও স্থির হইয়াছে যে, ভিলাই 
ও আন্ত্রস্থিত গ্লৈম্মিক বিল্লীর স্তস্তাকার এপিথিলিয়াল কোষদ্িগের তলদেশে যে 
এমিবয়েড কোষ সকল দৃষ্ট হয়, তাহাদের দ্বারা বিশেষরূপে চর্বিজাতীয় পদা- 
খের শোষণ কাধ্য নির্ধবাহ হয়। কারণ সকল এমিবয়েড কোষ আপন 
খপন প্রবর্ধন (107005585 ) বিস্তৃত করিয়া চর্ব্বিকণা আক্রমণ করে এবং 
,হেখাকার ল্যাক্টিয়াল্‌ নলীর ভিতর সঞ্চালন করিয়া থাকে । 
এক্ষণে আমর! দেখিলাম যে, অন্্বাহীনলী (81107676215 ০8121) হইতে 
জক্ষিত দ্রব্যের অগুলালময়, চর্বিজাতীয় ও শর্করাজাতীয় পদার্থ সকল প্রধানতঃ 
পোর্টাল শির ও লোধিক! অর্থাৎ ল্যাকৃটিপ্লাল নলীদিগের দ্বারা শোধিত হয় এবং 
পরে এ মকল পদার্থ" শরীরাত্যস্তরে আপন কার্য সমাধা করিয়া মৃত্রযন্্ 
(819০৩)) ও ফুস ফুস (].01789) দিয়! ইউরিয়া, লবণ এবং কার্বনিক এসিড- 
স্বপে বহির্গত হই! থাকে। পোল শির ও ল্যাক্‌টিয়াল নলী কি পরিমাণে 
এী সকল পদ্দার্থ শোষণ কয়ে, নিয়ে তাহাব তালিকা! দেওয়। গেল :-_ 


[ক ং, ২৫১ 


তক্ষিত দ্রব্য শোষণের সংক্ষিপ্ত সার। 
পেপটোন্‌ (আঁধকা ংশ) 
শর্করা, » 
পোটাল লবণ ৮ 
শিরার দ্বার | সোপ, ্ বিডি 
জল 
চর্বি অতাল্প 
] চর্বি (অধিকাংশ) 
সোপ, (অন্ন) 
ল্যাক্টিয়াল পেপ টোন* ত 
নলীদ্বারা ৃ শর্কর! (অত্যল্প) ডি 
লবণ 
| জল (অন্ন) 
হত 
যকুৎ-__1,৮2, 


শারীরিক সকল গ্রন্থি অপেক্ষ! যকৎ গ্রস্থি বড়। ইহ! ওজনে ৫০ হইতৈ ৬০ 
আউন্স। ইহার রক্ত সঞ্চালন ক্রি! পোর্টাল পির! ( £০%৪] 5৫10 ) ও হিগা- 
টিক্‌ ধমনী (1760200 ৪:৩1 ) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া থাকে; এবং অব-. 
শেষে ইহার দুষিত রক্ক হিপাটিক্‌ শির! ছার! বহিরত হইয়া বায়। বরের 
ভিতর হইতে পিত্ত নিঃস্থত হইয়া হিপাটিক নলী (ডাক্ট ) দিয়া চালিত হওত 
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পরিপাক কালে একেবারে ক্ষ অস্ত্রের ভিতর আসিয়া পড়ে ;পকিস্ত অন্ত সময়ে 
উহা! সিষ্টিক (০১১০০) ডাক দিয়! পিত্তাধারে মিয়া! থাকে । এই পোর্টাল শিরা, 
হিপাটিক্‌ ধমনী ও হিপাটিক্‌.ডাকৃট পরস্পর বিধিষ্কতে বিভক্ত হইয়া ইহার 
ভিতরে অবস্থিতি করে। হিপাটিক্‌ শিরাও আপন শাখা প্রশাখার সহিত 
তাহাদের অনুসরণ করে। বক্কত্ের তলদেশে ৯৫টী খাল (7১১৪৪০) ও ৫টী 
লোব বা বৃহৎ বৃহৎ থণ্ড (7.০১০) দুষ্ট হয়। 
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যককতের খাল বা ফিনার € চ1550765 )-ট্রান্সশার্সফিসার ঝা 
প্রন্স্থিত খাল__ইহা যরুতের তলদেশে প্রস্থভাবে অবস্থিতি করে । ইহার মধ্য 
দিয়৷ রক্তবহানাততী ও স্বাযু ধক্ৎ মধ্যে প্রবেশ করে। লংগিচুডিন্তাল্‌ ফিসার 
হা লদ্বঘ খাল__যরুতের দক্ষিণ ও বাম বৃহৎ খণ্ডের ব্যবধানে অবস্থিতি করে। 
ইছ। ইরীন্সভাস ফিসার অর্থ।ৎ প্রস্থদিকের থালের দ্বার বিভক্ত হয়। ইঠার 
স্দুখ অংশকে আম্বালাইকেল ফিসার (ইহাতে গোল বন্ধনী থাকে )' এবং 
পশ্চান্দিকের অংশকে ডাক্টাম্‌ ভিনোসাসের ফিসার কহে। অবশিষ্ট খালের 
, নাম পিশ্তাধারের (0০01 0140৫5€ )ফিদার | 
. যুকতের লোব বা খণ্ড (1০৯৭) দক্ষিণ ও বাম লোবের 
ধ্যবধানে নংগিচুডিন্াল্‌ ফিসার। কোঁয়াডেটাস, লোবের একদিকে পিত্বা- 
ধারের খাল ও অপর দিকে লঘমান খাল থাকে। স্পাইজিলি লোবের, 
এক দিকে ইন্ফিরিরার তিনাকেভা ও অপর দিকে ভাক্টাস্‌ ভিনোসাসের খাল। 
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কুডেটা লোব.প্প।ইব্জিলিষা! লোৌব, হইতে লাঙ্গুলাক্ষার়ে দক্ষিণ লোবের' 
তলদেশে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ্ 
যরুতের গঠন € 988৫6015010). 15৮5 )_-ইহার ভুই জবর 
যথা :_,। পেরিটোনিয়াল বা সিরাস_যন্ধার। বক্কতের বহি্দেশে 
আবৃন থাকে, কিন্তু ষতের পশ্চাৎ ধার ও উহার টান্সঠার্স খালের বে অংশে 
রক্বহানাড়ী প্রবেশ করে, তথায় সিরান্‌ আবরণ দৃষ্ট হয় না। ২। স্মুত্রব 
বা সংযোগ তন্ত্র আবরণ-_ইহ! সম্পূর্ণরূপে যক্কৃতকে আবৃত করে । 
বণ্ায় পেরিটোনিয়াম নাই, তথায় সংষোগ তস্তর আবরণ ঘন এবং বকতের 
অধোদিকে যেখানে উপরোক্ত রক্তবনানাডী গিসন্স কেপন্থুল ( 3138975 
০৭০১৩।৪ ) নামক আবরণে ঢাকা, তথায় ইহা তাহাদের সহিত মিশ্রিত হুইয় 
তাহাদের অন্ুনবণ করতঃ এই অংশের ভিতর প্রবেশ করে। 
যকৃৎ অতি ক্ষুত্ ক্ষুত্র গোলাকার লবিউল্‌ থণ্ডে ( [2৩98010 [.০১1৩$ ) 
নির্ষিত হয়, যত প্রকার শির! ইহার ভিতরে প্রবেশ করে, বলিতে কি তাহাদের 
প্রত্যেকের অংশই এইবপ সুশ্ হুক্ণ্লবিউলের আকার পাইয়। থাকে। এই 
সকল শিরাসংযুক্ত লবিউলসের ভিতর প্ররুত গোলাকার বা কোণবিশিষ্ট রখ 
কোষ লক্ষিত হয়। এ কোষ মধ্যে ঈষন হরিছবর্ণ কোষবর্ধনশীল মূল 
, (বৈ8০15 ), কণা সমূহ € 01574159 ) এবং নানা আকৃতি ধিশিষ্ট ট্তলাব 
পদার্থ থাকে। যরুতের ধমনী, শির1, এবং ডাক্ট একত্রে দলবদ্ধ হইয়া একই 
ভাবে পরম্পর গ্লিসনস্‌ ৫েপস্থল হইতে একটি আবরণ লাভ করতঃ এই 
ংশের সকল প্রদেশে ভ্রনণ করে; অতএব একের ভ্রমণ প্রণালী অঙগুমরণ 
করিলে অপর কয়েকটীর বিষয় বোধগম্য হইবে । পোর্টাল্‌ শিরা, 'পথে খাইতে 
যাইতে নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হইয়া, প্রত্যেক লবিউল্‌ থণ্ডের ঝুবধানে 
উপস্থিত হয়, এবং তথায় বিবিধ ভাগে বিভ্ুত্ হইয়! এক. একটা লবিউল্লকে 
বিধিমতে বেষ্টন করে, এবং প্রত্যেককে যেন পৃথক করিয়! দেয়, কারণ এই 
স্থানের শিরাদিগুকে বিভ্কারী ব! ইণ্টর লবিউলার (17/821০8017.) শির! 
কহে, আবার, এই লবিউলর চতুদ্ধিকে বেষ্টিত শির! সমুহ হইতে বুক বুঙ্ষে শির 
প্রত্ত্যেক লবিউলের ভিতর প্রবেশ করতঃ একটি অপেক্ষাকৃত রখ ই 
লবিউলার (10081020121 ) ব1 মধ্যবর্তী শিরাতে আসিয়! মিশ্রিত হয়। ইহার! 
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আবার ইহাদের মধ্যহথিত রক্ত জজ সাবলবিউলার (580-106518£) নামক শিরায় 
ঢালিয় দের ; এই শিরা এমনি ভাবে অবস্থিতি করে যে, দেখিলে বোধ হইবে 
ষে প্রত্ডেক লবিউল খণ্ড এক একটি বৃক্ষপত্রের ন্যার এক একটি শাখায় 
লাগিয়৷ আছে। 


এই সকল সাব-লবিউলা'র শির! একত্রীভূত হইয়া হিপাটিক্‌ (17০9800) 
শিরা গ্রস্ত করিয়া থাকে। এই শেষোক্ত ছুই প্রকার শির! পোর্টাল শিরা 
প্রভৃতির ন্ঠায়, কোন এরিয়োলার টিস্থর আবরণ প্রাপ্ত হয় না) একারণ 
তাহার্দের গাত্র পাতলা, এবং তাহার যরুতের অসার রক্ষের বাহক ভিন্ন" আর 
কিছুই নছে। 


গ্লিসনস কেপস্থুল, এ ও সকল প্রকার শিরার গাত্রকে এবং যককতের 
অন্ত অন্ত অংশকে পোবণোপযোগী রক্ত দিয় ছিপাটিক্‌ ধমনী, উক্ত পোর্টাল 
শিরার স্তায় একই ভাবে বিচরণ করে। হিপারিক্‌ ডাক্টও এরূপে বিভক্ত 
হইয়া! বন্কতে প্রবেশ করে। ইহার প্রধান শাখা সকলে স্তভাকার এবং ্ষুত্র 
গ্রশাথ। সকলে কোণবিশিষ্ট কোষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ডাক্ট্র প্রতেঃক 
লবিউলের নিকট গিয়া! তিন প্রকারে সমাপ্ত হয় যথ। £-_ 


ইহা! প্রায়ই লবিউলদিগের মধ্যে প্রবেশ করে না। 
২য়। যদ্দিও কোন অংশে প্রবেশ করে, তত্রাচ কাহাকেও সম্পূর্ণরূপে 


আবৃভ করে না। 
৩য়। আবার কোন স্থানে সম্পূর্ণরূপে যকৎ কোষকে আবৃত করে। 


য্কতে পোর্টাল রক্ত সঞ্চালন ক্রয়] (০751 01109190100 
10 016 01৬৫৮ )--পাকাশয়, অস্ত্র, ক্লোম, পেন্ক্রিয়াস ও শ্লীহার শিরাগুলির 
সমষ্টতে পোর্টাল্‌ শি! নির্দিত হইয়! ্কতে প্রবেশ করে। সুতরাং পাকাশয় 
ও অস্ত্র মধো যে পরিবাণে পরিপাক প্রাপ্ত ভঙক্ষাত্রব্য শোধিত হয়, তাহার 
কতকাংশ পোর্টাল্‌ শির! দ্বার যক্কতে প্রবেশ করিয়া! থাকে। পোর্টাল শিরা 
ক্রমে ক্রমে বিভক্ত হইয়া ইণ্টার-লবিউলার, ইন্টা-লবিউলার, সাব্‌.লবিউলার ও 
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ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভায় ঢালিয়! থাকে । 
ষরুতের ক্রিয়া ( 4000০001076 115৫1 ) ২ 
১ম। গ্লাইকোজেন্‌ নিশ্মাণ করে। 
২য়। এল্বুমিনাস পদার্থের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। 
৩য়। ত্রণের যরৎ শ্বেত রক্তকণা নির্মাণ করে। 
গর্থ। পিত্ত নিংসরণ করে। 
যুকতে গ্লাইকোজেন নির্মাণ (00107800006 £15008৩0 8 
87৩ 07৮৩7 )--যক্কৎ কোষ মধ্যে শতকরা ১7 হইতে ২॥ ভাগ গ্লাইকোজেন দৃষ্ট 
হয়, কুকুট্রের যক্ৎ মধ্যে শতকরা ৯২ ভাগ পর্ান্ত গ্লাইকোজেন থাকিতে পারে। 
ইহা এক প্রকার স্বাদ ও গন্ধ রহিত শ্বেত বর্ণের চূর্ণবিশেষ। ইহা ফুটন্ত জলে 
পরব হয়, কিন্তু স্কুরাবীর্য্ে উব হয় না। ইহা শ্বেতসারের (56801) ) মত, 
কিন্তু ইহাতে আয়োডিন সংঘোগ করিলে লাল কটা বর্ণ ফলিত হয়। ইহাতে 
অল্নপ্ভাব (10190 ৭০10 ) ও ফারমেপ্ট অর্থাৎ উৎসেটিত পদ্দার্থ সংযুক্ত করিলে 
শর্কব! উৎপন্ন হয়। যকৃৎ কোষ ব্যতীত, মাংসপেশী, রক্ষের শ্বেতকণা, মস্তিষ্ক, 
প্লেসেন্টা প্রভূতি শারীরিক অনেক তস্ধতে গ্লাইকোজেন্‌ পাওয়া গিয়.থাকে। 
গ্লাইকোজেনের উৎপত্তি (07887 ০6 815০০৪০০ )--তক্ষাদ্রব্যের 
শর্করাজাতীক্গ পদার্থ হইতে প্রধানত: গ্লাইকোজেনের উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
চর্ষব ও মাংসঙ্জাতীয় পদার্থ তক্ষণে গ্লাইকোজেন্‌ নির্মাণের সহায়তা হয় না। 
উপবাস করিলে গ্লাইকোজেনের ভাগ কম পড়িয়া যায়। 
গ্লাইকোজেনের পরিণাম (1065075০৫10) ৪1০০৪৪০)__গ্লাই- 
কোজেন্‌ দ্বার] শরীর মধ্যে অধিক পরিমাণে কার্বন ও হাইড্রোজেন সঞ্চিত 
হইয়। থাকে, কিন্তু কি গ্রকারে উহার! ব্যয়িত হয়, তাহার স্থির নিশ্চয় নাই। 
বারণার্ড সাহেব বলেন যে, জীবদদশার ক্রমে ক্রমে গ্লাইকোজেন্‌ পদার্থ ফারমেণ্ট, 
নামক পদার্থের সাহায্যে ফুৎ মধ্যে শর্করায় পরিবর্তিত হয় ও পরিবর্তিত 
হইয়াই রক্ত-শ্রোতে প্রবিষ্ট হয় এবং কেপিলারী নলীর ভিতর অক্সিজেনের 
সহিত মিশ্রিত হই! শারীরিক উত্তাপ ও পেশী রক্ষা করে। ডাক্তার গ্রেতী 
বলেন যে, জীবদ্দশায় হিপাঁটিক্‌ শিরা! মধ্যে শর্করা দৃষ্ট হয়। জীবদ্খশায মলাইকো-. 


হিপাটিক্‌ শিরায় প্ুরিপত হয়) হিপাটক্‌ শির যক্কৎ হইতে দুষিত রক্ত আনিয়া 
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জেন শর্করা পরিপত হইলে মুত্র দির! সেই শর্কর! প্রচুর পরিমাণে বাহির হয়? 
কিন্তু সুস্থাবনস্থায় সেরূপ হর না । সে যাহা হউক, অন্ঠান্ত শরীবতব পরীক্ষাকারী 
ব্যক্তিগণ একবাক্যে বলেন ধে, জীবিত শরীরে সব্দ্দাই প্লাইকোজেন্‌ হইতে 
অল্প অল্প শর্কর! গ্রস্তত হইয়া হিপাটিক্‌ শিবা উপনীত হয় এবং প্র শর্কব! 
অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়। শারীরিক উত্তাপ ও পেশী শক্তি রক্ষা করিয়া 
থাকে। 

শর্করাসংযুক্ত বন্থমুত্র (01৭০০৮৪ )_মৃত্রে অধিক পরিমাণে শর্করা 
ধাঠির হইলে ভাহাকে বছুমূত্র কহে। ৪র্থ ভেন্টিকেপের নিয্বাংশে স্থচী বিদ্ধ 
করিলে বহুমূত্র হইতে দেখা বায় ; অর্থাৎ মেডুপাব এই অংশের হারাই যরুৎ 
সন্বন্ধায় রফবহানাড়ীগুলি সঞ্চালিত হইয়! থাকে গ্ুতরাং খ স্তানকে হিপাটিক্‌ 
ভেসোমোটার নার্ডসেপ্টার কহে । স্থান নষ্ট হইলে যকৃতের ধমনী গ্রসারিত 
হস, ুতরাং তথাকার রক্তশ্রেত ধার শর্কর! বাহিত হইয়৷ মূত্র যন্ত্রের 
( 09175 ) ভিতর দিয় মূত্র দ্বারা বাহির ভইয়া থাকে । 

৪র্থ ভোর্ট কেল নষ্ট করিয়াই যদি সিম্পাথেটিক্‌ স্নায়ুর এম্পযাক্ষিক শাখা 
বিভপ্ত করা যায়, তাহা হইলে পোর্টাল রক্তবহানাড়ী সমৃহে ও উদর গহ্বরের 
যন্্রসমুহে রক সঞ্চয় হয়, কিন্ত যকত রক্ত শূন্ হইয়! থাকে, সুতরাং যকৃতে শর্করা 
প্রস্তুত হইতে পায়ে না। 

গ্রইকোজেনের উপর ওষধের ক্রিয়া 01784৩7০৩01 ৭7985 
৫8 &15০০€০7 )--৪র্ঘ ভের্টি কেল নষ্ট করিলে যে ফল হয়, কুরারী, ক্লোরো- 
ফর্ম, ক্লোরাল্‌, এমিল-নাইট্রাইট ওষধগুলি সেবনেও সেই ফল হইয়া থাকে, 
অর্থাৎ ইছা্তদর খার। যকতেব ভেসোমোটার স্নাযুগুলির অবসাদন হয়, তজ্জন্ত 
যকত মধ্যে অতিরিক্ত রক্ত সঞ্চয় স্থতরাং উহার কোষ মধ্যে শর্করা সঞ্চিত 
হুইয়। থাকে। 


অগুলালময় পদার্ধের উপর যকৃতের ক্রিয়া (4০6০0 ০7 


8104081005 3810550059 17) 03৩. 11৩7) ক । যরুৎ পেপটোনকে 


রূপান্তর করিয়া রক্তে সঞ্চালিত করিতে পারে । 
খা বিবিধ অগুলালময় পদার্থকে ইউরিয়া প্রত্থৃতি পদার্থে পরিণত করে। 
গ। ফক্কতের, পোর্ট(ল শিপ! উদ্রস্থিত অন্নাবহানলী (৪১0০7717991 21107- 


ইটা, ইখ' চা 


€17620 ০881 0 হইতে পেপ্টোন গ্রহণ করে। সেই পেপ্টোন্‌ খন্কৎ. বধ্ে 
সিন্নাম-এল্বুমিনে পরিণত হইয়া থাকে । 

ঘ। বিবিধ তক্ষান্্ব্যের পরমাণু সকল যরতের হার! এল্বুমিন্‌, হা 
লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ পদার্থে পরিণত ছর। এই সকল পদার্থ হইতে আবাগ্গ 
প্লাইকোজেন্‌, ইউরিয়! ও ইউরিক এপিড, প্রস্তত হইয়া! থাকে। যর্কৃতের একিউট 
ইয়োলো৷ এটেফি (১081৩ 591109৬ ৪0001) ) রোগ হইলে মুত্রে ইউরিয়া 
“কম পড়ে এবং তাহার স্থানে লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । 

ভ্রণ-যরুতের ক্রিয়া (2০৪০০ ০1 005681 11৮57) জ্রুণের যক্কৎ 
প্রদবের পরবর্তী কালাপেক্ষা বৃহৎ। ভ্রণাবস্থায় যৎ গুজনে শরীরের প্রার 
অদ্ধেক হুয়ু, প্রসবের কালে উহ! শরীরের ১৮ ভাগের এক তাগ হইয়া থাকে। 
এই কালে মাম্বালাইকেল্‌ ও পোর্টাল শিরা ইহার মধ্যে শোণিত লইগা গিয়া 
থাকে। ভ্রণেব যক্ৃতকে বক্তকণ! নির্মাণকারী যন্ত্র বলা যায়। প্ল্যাসেন্টা ব! 
ফুপ গ্রস্তত হইলেই পোয়াতীব রক্ত হইতে বিবিধ সার সংগ্রহ করিয়া! আথা- 
লাইকেল শিরা ক্রণের যক্কং মধ্যে” প্রবেশ করে, এবং ধর্কৎ' সেই রক্তন্থিত 
সার হইতে বু সংখ্যক? শ্বেতবূর্ণর ও কোষ-বর্ধন-শীল মূলবিশি্ই রককণা 
নির্মাণ করিয়া থাকে। 

ক্রুণের যরুৎ হইতে মিকোনিয়াম্‌ (075০০711 ) নামে এক বহিগর্ঘন- 
শীল পদার্থ বাহির হইয়! থাকে; প্রসবের পরে এ কালবর্ণের পদার্থ মলছার 
দির! বাহির হুইয়! থাকে । 

যরুতে পিত্ত নিঃসরণ (56০:56০% 96 711৩ )যরুৎ কোষ হইতে 
পিত্তের রঙ্গিল পদার্থ ও পিত্তৃসশবন্ধীয় অল্প পদার্থ (01617605 ৪100 0111815 
৪০105) প্রস্তত হইয়। থাকে, এতত্বান্তীত, উহার| রক্ত হইতেও পৃথক্‌ হইয়া! পড়ে। 
পিত্ত দ্বার! কত পরিমাণে যে অপর পদার্থ শরীর হুইতে বাহির হয়, তাহ 
বলা ধায় না। পিত্তের কতক অল্প পদার্থ ক্ষুদ্র অস্ত্রে পতিত হুইয়! পরিপাক 
ক্রিয়ার সহায়তা করে এবং অনেক পরিমাণে তাহ রক্তে শোধিত হইয়া! থাকে ). 
বককৎকোষ হইতে সর্বাই পিত্ত প্রস্তুত হয়, এই পিন্ত কতক, পরিমাণে 
ডাক্টাস কমিউনিস্‌ কোলিভোকাস্‌ €490£89 0300013 ৫1011490089 ) 


দ্বার! ক্ষুদ্র অস্ত্রের ডিয়োডিন।ম্‌ অংশে পতিত হয় এবং কতক পনিমাণ পি 
রত ও 





২4৮ ফিজিয়োলজী। 


পিত্তাধার়ে (৪911 11510৩: ) সঞ্চিত হয়। আহার করিলেই এই পিত্তাধার, 
হইতে বহুল পরিমাণে পিত্ত বাহির হইয়। থাকে । 





পিকের বিবরণ ( চা). 

প্রথম নিঃসরণ কালে পিত্ত প্রায় গন্ধহীন, কথঞ্চিত আটাযুক্ত, হরিদ্রা-বর্ণ, 
আত্তাস্ত তিক্ত, ইহা! ক্ষারযুক্ত, ইহার আপেক্ষিক ভার ১০২*, শরীরে কোন 
প্রকার রোগ না থাকিলেও পিত্তের বর্ণ ও আকার ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে, 
কেবলই যে ভিন্ন ভিন্ন জন্তর পিত্তের আকার ও বর্ণ ভিন্ন ভিন্ন হয় তাহা নহে, 
এক জীবেরই পিত্ত নানা সময়ে নানা প্রকার হইয়। থাকে। সমগ্ত দিনে 
১৪ হইতে ২০ আউন্স পিত্ত নিংস্থত হইয়া থাকে । 

মাংসাশী ও উত্তিদভোজী এবং মনুষ্যের পিত্ত হরিদ্রাবর্ণ ও ঈষৎ লাল হয়; 
শন্ত ভেজীদিগের পিত্ত সবুজ ও হরিদ্রাবর্ণে, মিশ্রিত থাকে, পিত্তাধারে গিয়া 
ইহার আকার ও বর্ণ অধিক ঘন হয়। প্রথমেই ডা হইতে পিত্ত 'পরাক্ষা 
করিয়! দেখিলে তাহাকে মিউকাস দেখিতে পাওয়। যায় না, কিন্তু পিত্তাধারে 
পিত্ত মিউকাসে পুর্ণ থাকে, এবং এখানে ইহাব জলীয়াংশ কিঞিৎ পরিমাণে 
শোধিত ও মিউকাসের সহিত: মিশ্রিত হওয়াতে ইহা অপেক্ষাকৃত গাঢ়, 
আটাধুক্ত, কষ্ণবর্ণ ও তিক্ত হইয়া থাকে । 


২০৮ 5০৮ ০৮ চাধা0 55098 50951710 
0 2], 


টউরোকোলেট এবং প্লাইকোকোলেট, সোডা ২ হইতে ১০ ভাগ । 
সাধারণ লবণ, মিউকাস্‌ [ 


- ম্ ৫ তাগ। 
কোলেন্বীণ,ও লিসিথিন্‌ | 
জল 2 ৪ টু ৮৬--৯১ ভাগ। 
শর্কর। ও এক গ্রকার ফার্দে্ট.: ... ্ অগ্ল পরিমাণ । 
লিভািন | 
বিলিরুবিন্‌ ও বি সা 
নামক ছুই রঙ্জিল পদার্থ 


ইছাতে দেখা যাইতেছে যে, পিত্তরদে কোন গ্রকার প্রোটিড, পদার্থ নাই। 


৮০4০৮ ০ল হাত ০০82০091108 ০ 911 ২৫৯ 





ধাতব ও অধাতব্‌ পদার্থের মধ্যে শতকর! ২. ভাগ লবণ পাওয়া যায়) তস্তিন্ন 
'ফক্ষেট) লৌহকণা, ম্যানগেনিজ, ও কদাচ তামের অংশ লক্ষিত হয়। পি্ত 
পোড়াইলে যে অবশিষ্ট অংশ পড়িয়া থাকে, তাহাতে অধিক পরিমাণে সোডা ও 
ফক্ষেট, পাওয়া যায় । যাহ! হউক সকল অপেক্ষা পিত্বের বর্ণ ও লবণাংশের 
বিষয় কিঞিৎ জান কর্তব্য। 

(১) মনুষ্য ও মাংসাশী জীবের ঈষং লাল ও হরিদ্রাবর্ণ পিত্তের রং. 
বিলিরুবিন (811977 ) হইতে উৎপন্ন হয়। ইহা! পিততাধারের পাথুরীর 
প্রধান পদার্থ, এবং পাওুরো গাক্রাস্ত ব্যক্তির মুত্রে এই প্ীর্থকে উত্তম চূর্ণনূপে 
অথবা চতুক্ষোণ বিশিষ্ট দেখিতে পাওয়! যায়, ইহ! জলে দ্রব হয় না ইথার ব! 
স্ুরায় অল্প পরিমাণে, কিন্তু ক্ল্টরোফরম (01710:010107) ব| ক্ষারযু্ত তরল 
পদার্থে উত্তরূপে ভ্রবীস্ভৃত হয়। মেলিন্‌ ( 9110) সাহেব বলেন যে, 
ইহাতে নাইটিক্‌ এসিড. (1৩ ৪০ ) প্রয়োগ করিলে ক্রমান্বয়ে বিবিধ 
বর্ণ ফলিত হয়, ঈষৎ লাল হরিদ্রাবর্ণ, ক্রমে ঈবৎ নীল, পরে ঘন নীল, চিঙ্গুগ 
ও লোহিত বর্ণের হইয়া যায়, অবপ্লেষে পীত বর্ণে পরিণত হইয়া! থাকে। উষৎ 
ক্ষারযুক্ত বিলিরুবিন-দ্রীব একটা পাত্রে বায়ু সংযোগে রাখিয়া দিলে, সব্জবর্ণ 
বিলিভার্ডিন্‌ (81157) প্রস্তুত হয়) ইহাই তৃণভোজী জা৭দধিগেব 
পিত্বে, কুকুরীর ফুলে ও পাগু)রোগীর মৃত্রে কখন কখন পাওয়া গিয়া থাকে । 
আবার, ইহাই পাকাশয় রসের সহিত কোনরূপে মিশ্রিত হইয়া! বদনের সমর 
সবুজ বর্ণের পদার্থ বাহির করে। 

পিতের রক্সিল পদার্থ (0০1০87118 10766৮ 06 617) 
পিত্তের রং ছিমোক্রোমোজেন্‌ নামক রক্তের রং হইতে উৎপর হয়। 
পিত্তের বর্ণ ইউরোবিলিন্‌ নামে মৃত্রের বর্ণ প্রস্তুত করে। পিত্তে ঈষং 
আয়োডিন দ্রাব প্রয়োগ করিলে সবুজ রং ফলে। পেটেন্কোঁফার সাহেব বলেন 
যে, পিত্বে প্রথমে ইক্ষু-শর্করা তৎপরে অমিশ্র সাল্ফুরিক্‌ এসি, প্রয়োগ 
করিলে, প্রথমে লাল ও পরে বেগুনী বর্ণ ফলিত হয়। .. 

(২) পিত্বের লবণের মধ্যে সোভিয়াম্‌গীইকোক্লেট ও ট্রাট 
এই ছুই পদার্থ দৃষ্ট হয়? ইহাদের অবৃস্থিতি তিন ভিন্ন জন্ধতে ভিন্নরপ হইয়? 
থাকে, বথাঃবুষের পিত্তে ঈইকোকলেট, লব এবং মানুষের পরতে টরোকলেট, 


২৬* কিজিযে(ললী । 


লখণ বছুল পরিমাণে পাওয়! যায়। আবার কুকুর, বিড়াল, ভঙ্জংক প্রভৃতির 
'শপিত্তে কেবল মাত্র প্রথম গ্রকার লবণ পাওয়। গিয়া থাকে, টরোকলেট, 
লবণের নাম গন্ধও দাই। পরিশ্রুত সুরা বা জলে ইহারা দ্রৰ হয়, ইথারে নহে । 
ইহাদিগকে সথচাকারে পরিবর্ঠিত করিয়া রাখা যাইতে পারে। রক্ত, পিত্ব ও 
মুত্রের পরস্পরের রঙ্গিলবর্ণের সহিত প্রত্যেকের বিশেষ সন্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ 
য়) এমন কি একই রং নান! স্থানে নানা বর্ণের তক থাকে। পিত্বের প্রধান 
সারাংশ বিলিন। লিবিগ- সাহেব বলেন যে উহাতে ৭» ভাগ হাইডোহজন্‌, ২২ 
ভাগ অক্সিজেন. এবং ২ ভাগ নাঈট্রোজেন্‌ খাকে, এতস্তিন্ন অল্প পরিমাণেও.গন্ধক 
পাওয়া যায়। রক্জের অপেক্ষা পিত্তের অঙ্গার ও হাইডেজেনের ভাগ অধিক । 
পিত্বের ক্রিয়া (8০0০7 961১1 )-- পিত্তের কার্ধা ছুই প্রকার ॥ 
€ ১) ছুষিত পদ্দার্থ শরীর হইতে বহির্গমনের সহায়তা করে। (২) ভক্ষ্যদ্রব্যের 
পরিপাক অন্য ইহার সাঙাযোর প্রয়োজন হয়। ও 
১ম, রক্তের অতিরিক্ত অঙ্গার ও ভাইডোজেন্‌ বাহির করিবার পিত্তই প্রকৃত, 
হার, জরাষুর অন্তর্গত শিশুর ফুসফম গু 'অস্ত্ঙ্গয় অকর্ম্নণ্য থাকে ১, অথবা 
জরায়ুর ফুল হইতে ইহার বলাধান হয় বলিয়া উহাদেব কোন কাধ্যকারিতার, 
প্রয়োজনও থাকে না, এবং পেকাবরণ প্রকৃত বাহাক নিশ্বাস প্রশ্বাস-বা 
পাকস্থলীতে পরিপাক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। এই কালের বরৎ শিশুর তৃষিষ্ঠ 
হইবার কাঁলের অপেক্ষ! বৃহৎ এবং ইহাব পিত্ত নিংসবণ, পরিপাক ক্রিয়ার জন্ত 
খআবশ্তক হইলেও অন্যন্ত প্রবল থাকে; কাঁবণ অন্ত্রঘ্বয় ঘন পিকে পুর্ণ দেখিতে 
পাওয় যায়। সাইমন্‌ এবং ফ্রেরিকু সাহেব দেখাইয়াছেন যে, মল দ্বারা অধিক, 
পরিমাণে পিত্ত বাহির হইয়। থাকে। পিত্ত সাক্ষাৎ, সন্বদ্ধে কোন প্রকাকে 
পরিবর্তিত ন। হইয়!, অথচ রক্ত হইতে অসার পার্থ সংগ্রহ করতঃ, মলের সহিত 
'ৰহির্ম হইয়া থাকে। জীবদশায় মহুযোর রক্তের অসার অংশ যেমন ফুদ্ফুস্‌ 
দ্বারা কার্ধনিক্‌ এমিড. এবং জল রূপে পরিণত হইয়া বহির্গত হয় এবং ইহাকে 
নির্খবগ করে; তেমনি গর্ভস্থ শিশুর রক্ত, ফুল বা পরিশ্রব (01506768 ) হইতে 
ইহার-অন্তান্ত অঙ্গ গ্রত্যঙ্গে সঞ্চালিত হইবার পূর্বের একেবারে ষক্কতের মধ্যে. 
উপস্থিত হইয়। তথাকার পিত্ের কমলার ও-হাইডে জেন গ্রহণ করতঃ পরিস্কৃত 
হয়। একারণে লোক 'বক্কঙকে এই কাধের ফুস্ফুস্‌ ব্লিয়া থাকে। শিশুর 
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তৃষি্ঠ হইবার পরেও পিত্ত এইক্পে সাক্ষাৎসত্বন্ধে কির পরিমাণে বহির্গত.হইয়। 
বায়, কিন্তু বিলিনে, অধিক মাত্রায় অঙ্গার ও হাইডেপজেন্‌ থাক! প্রযুক্ত টিন্ুর 
বলধান করিতে সমর্থ হয় না) অতএব ইহা অন্ত্রধ্যে উপস্থিত হইয়া পুনর্বার 
রক্তের ভিতর সঞ্চালিত ও শোধিত হয়, এবং অক্িজেনের সহিত রাসায়নিক 
সংযোগে, কার্বনিক এসিড.ও জল রূপে পরোক্ষভাবে পরিবর্তিত হুইয়৷ থাকে । 
এই ছুই বহির্গমন প্রণালীর মধো প্রভেদ এই যে, শেষোক্ত গ্রণালীতে শারীরিক 
উত্তাপ রক্ষিত হয়। ডাক্তার বার্ড প্রস্তাব করেন যে, যরুতের কেবল 
অসার পদার্থ বহির্গমন ফরাই উদ্দেত্য নহে, রক্ত পরিষ্কার করিবার ইহা প্রধান 
যন্ত্র স্বরূপ,কারণ তক্ষাদ্রবোর সহিত ঈধৎ বিষাক্ত পদার্থ মিশ্রিত থাকিলে,উছায়। 
শরীরাংশেরু বলাধান করা দুরে থাকুক, অনেক সময়ে অপকার করিতে পারে ; 
এবং এই যকৃৎ যন্ত্র তাহাদিগকে আক্রমন করিয়। আর রক্ত হবার! শরীয়ে সঞ্চালিত 
বা অগ্রসর হইতে দেয় না) বরং নির্গমনের পথে বহিষ্কৃত করিয়। দেয়। 
এইব্ূপে অনেক ধাতব পদ্বার্থ কণ! হইতে মনুষ্য রক্ষা পাইয়া থাকে। 

২য় | , পরিপাক কালে ইহার সাহায্য প্রয়োজন। পিত্ত দ্বারা অনার 
অংশ বহির্গত হইয়! রক্ত পরিষ্কার হওন প্রণালী যদিও ইছার প্রধান উন্দেগ্ত 
তথাপি ইহার পরিপাক ক্রিয়ার সহায়ত। করিবারও কিছু আছে। প্রত্যেক 
জীবেরই পিত্ত কেবল অন্ত অন্ত নিঃস্থত যন্ত্রের নিঃসরণেব স্তায় বহির্গত ৃইয় 
যায় না ক্ষুদ্র অস্ত্রে আসিয়। তক্ষ্য দ্ধের সহিত মিশ্রিত হয়। ' ইহাজে 
বিলক্ষণ বুঝা! যায় যে; ইহার পরিপাক করিবার শক্তিও কিছু আছে। আবার 
খন পরিপাককালে প্রবলবেগে ও অধিক পরিমাণে পিত্ব নিঃস্থত হইতে দেখ! 
সায়, এবং পোর্টায (2০7৮1) শিরার দ্বার। কথঞ্চিৎ পরিপাকের সারাংশ উদর 
ও অস্ত্র হইতে শোধিত হওত যকতে আনীত হয়, এবং ইহাতে যেনপ 'এই সহকে 
রক্তাধিকা লক্ষিত হয়, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, নিশ্চয়ই ইহার পরিপাক 
ক্রিয়াক্স সহ'য়তা করিবারও কিছু আছে। রর 

€১) পিস্ত চর্বি জাতীয় ভক্ষ্যত্রব্কে তৈলবৎ করিয়া থাকে বন্থার! তাহ! 
ল্যাক্টিযাল্‌ শিরা দ্বারা সহজে শোষিত হইতে পারে । কারণ, পি নিঃসরণ 
নল সুত্র বারা বন্ধ করিয়া দিলে পরিপাক ক্রিয়ার ছানি হুয় না, কিন্ধ কাই 
বা অযরধ উত্তমরূপে প্রত্তত হয় না ; এবং যে অন্পরসূ ল্যাকৃটিযাল শিরা (শাহ? 
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কালে অস্বচ্ছ ও শ্বেতবর্ণের হুইয়। থাকে তাহাকে তখন নির্মল ও বর্ণরহিত 
তরল পদার্থরূপে দেখা যায়। 

(২) অন্্রথর়ের শ্লৈম্মিক ঝিল্লী (010০০93 0060)11579) পিত্ত ধারা আরজ 
থাকাতে এই চর্বি জাতীয় পদার্থ শোধিত হইগ্পা থাকে । জল ও তৈল উত্তম- 
রূপে মিশ্রিত করিলেও আবার পৃথক হয়, কিন্ত তৈল ও পিত্ত মিশ্রিত করিলে 
উদ্ধয়ে মিশ্রিত হইয়া যায়, একারণ শোষণ কার্য শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

€৩) কোন কোন জন্কর পিত্তে এক প্রকার উৎসেচিত পদার্থ থাকে, 
যন্্ার ইহ! শ্বেতপারকে শর্করায় আনয়ন করিতে পারে, কিন্ত, ইহার কার্ধ্য 
প্রণালী লালা প্রভৃতির অপেক্ষা অনেক লঘু। প্রোটিড, বা স্বতঃকারী পদার্থকে 
ইহা পরিপাক করিতে পারে না, কিন্ত পাকস্থলীর পরিপাক কালে তরল 
পদার্থের কিয়দংশে ইহার সংযোগ করিলে তাহাকে প্যারাপেপটোন্‌ (5৫৭- 
7৩2:০০06 ) করিতে পারে । 

৫৪) প্রাকাশয়স্থ রসের ন্যায় পিত্ত অত্যন্ত হর্ণন্ধনাশক, একারণ তক্ষ্য 
দেব্য অন্তবয়ে ভ্রমণ কালে পচনের কোন গম্তাবনা থাকে না। আবার টিড. 
ম্যান্‌ ও মেলিন্‌ সাহেব সাধারণ পিত্ব সঞ্চালনের নলী বন্ধ করিয়া দেখাইয়া- 
ছেন যে, অস্ত্রষধ্যে পিত্ত প্রবেশ করিতে না পাওয়ায় ভক্ষিত দ্রব্যে হূর্গন্ধ হয়, 
ইছাতে পিত্তের হুর্ন্ধনাশক শক্তির গ্রমাণ পাওয়া যায়। 

€৫) পিত্ত অন্ত্রের গ্রন্থি সমূহকে উত্তেজিত করি! তাহাদিগের 
নিঃদরণ ক্রিয়! বর্ধিত করতঃ এবং ইহাদিগের মধ্যস্থিত পদার্থকে অগ্রসর 
করাইয়া, স্বাভাবিক ভাবে বিরেচকের ন্তায় কার্ধা করিয়! থাকে। পাঁওরোগে 
পিত্ত নিঃসরণ ক্রিয়া রহিত হয় বলিয়া কোষ্ঠ বন্ধ হইয়া থাকে, অধিক পরিমাণে 
পিত্ত নিঃসৃত হইলে কাতিসার হইতে পাকে ) এবং বৃষের পিত্ত তৈষজ্য রত্বা- 
বনীতে বিরেচক্ক বলিয়! গৃহীত হইয়াছে; এই ত্রিবিধ প্রমাণে পিত্তের বিরেচক 
ক্রিয়ার পক্ষ সমর্থন হয়। 

পিত্ত নিসরণ সম্বন্ধে কয়েকটি আলোচন|। 
ছিপাটিক্‌ ধমনী-এবং পোর্টাল শির! হইতে ব্ততের রক লাত হয়। 
এই'ছুরের মধ্যে পিত্‌ নিঃসনণ ক্রিয়ার সহিত কাহার বিশেষ সন্বন্, ডাহা? 
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বাহার! নিশ্চর করিতে শিক়াছেন, তাঁহারাই অকৃশুকার্ধ্য হইয়াছেন; কারণ 
হিপাটিক্‌ ধমনীকে সুত্র গ্বার! বাধিয়া.দিলে, কখন পিত্ত নিঃসরণ হর, কখন ব! 
হয় না? আবার, পোর্টাল শিরাকে একেবারে অকল্মাৎ বীধিয় দিলে পিত্ত 

£সরণ বন্ধ হয়)কিস্তৃষদি ধীরে ধীরে ইহার সঞ্চালন ক্রিয়া বন্ধ কর! 
বায়, তাহ! হইলে অন্য অগ্ঠ শাখ। গ্রশাখার সংযোগ থাকা! প্রযুক্ত ইহাতে রক্ত 
সঞ্চালিত হইয়া থাকে এবং পিত্ব নিঃসরণ বন্ধ হয় না। 

২% যক্ৃৎ কোষের কেবল পিত্ত নিঃসরণ করাই কাধ্য নে; আরও 
অনেক কাধ্য করিবার আছে, শাহ! পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। 

৩। যকৃৎ কোষ সমূহ বদিও পিত্ত নির্মাণ করিয়। থাকে, এবং যদিও 
ইহা কেবলম্মকস্থিত পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় না, তথাপি শ্থানীর রক্তাধিকোর 
অবস্থ! পিত নিম্্াণে যে সাহাধ্য করিয়। থাকে, তাহ! কোনমতে অস্বীকার কর! 
বায় না। ইহার অনেক প্রমাণও আছে যথ| £--১ম। পিত্তের বর্ণ যরতের 
কোষ হবার! নির্শিত হয় না, কিন্তু রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । উ্রর্ূপ 
কলে ্ট্রিন্‌ প্রভৃতি অনেক প্রকার পদার্থশরীরের অন্ত প্রদেশ হইতে রক্ত স্বারা 
আনীত হইয়া থাকে । 

পিত্ত নিধসরণের ন্সায়ু কৌশল (11105155001010£ 0115 88০016- 
1১০ )-_পাঁকাশয়ন্থ অঙ্সসংযুক্ত পদার্থ পিত্ত নিঃসরণ নলীর সুখে পতিত 
হইলে যণেই্ পিত্ত নিঃস্যত হইয়। থাকে । বাস্তবিক ডিয়োডিনামের এই প্রদেশ 
ঈষৎ অল্প দ্রব্যের দ্বার! উত্তেজন করিলে তৎক্ষণাৎ পিত্ত বাহির হয়, কিন্ত 
ক্ষার-দ্রবো কোন ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। এই পিত্ত নিঃসরণ প্রণালীও 
প্রতিধাবিত গতির নিয়মে সম্পন্ন হইয়া থাকে, অর্থাৎ পিত্বাধারের এবং পিল্ত 
নলের পেশী কুঞ্চিত ও তৎসঙ্গে নলীর মুখকে শিথিল করিয়া পিত্ব বাহির 
হইয়া পড়ে । এইরূপ ক্রিয়াকে পিত্ত নিঃসরণ না বলিয়া পিত্ত বহিরগমন 
প্রণালী বলাই সঙ্গত। আহারের পর ৪ ঘণ্টা হইতে ১* খন্টা পর্য্যন্ত পিত্ত 
বহির্গত হইতে থাকে, ইহ! ক্রমাগত বা একেবারে -বহির্গত হয় না। আহারের 
অব্যবহিত পরে অধিক পরিমাণে, তৎপরে অয, ক্ষণকাঁল পরে আবার খধিক 
মাত্রার নিংস্যত হয়! থাকে | ইহার নিঃসরণ প্রপাঁপীর ভার নিশ্চয়ই গগাযুর 
উপরে নির্ভর করে, কিন্ত এই তব আরিও পরিষ্কার করির স্থিরীকৃত হয় নাই। 


২৬৪ ফিজিয়োলজী 


এস্প্রান্কিক্‌ সবুকে উত্তেজন করিলে পিত্ত বাহির হয় বটে, কিন্তু তাহা পির্ত- 
নলের কু্চনে সম্পন্ন হইদ্লা থাকে । রাদ্বারফোর্ড সাছেব ভিগ্লোডিনামে ইপি- 
কাকুয়ান! ও পড়ো ফিলাম দ্রব্যের পিচকারী দিয়া পিত্ত বুদ্ধি হইতে দেখিয়াছেন 
কিন্তু কোন্‌ কে'শলে তাহ সমাধা হর, তাহা বুঝাইতে পারেন নাই। 


প্যাঙ্কয়াঁস বা ক্লোম যন্ত্র। 
৮০8 785, 


এই যন্ত্র পাকাশয়ের নিয়ে এবং উদর গহ্ররের প্রস্থ দিকে ডিয়োডিনামের 
বক হইতে শ্লীহা পর্যন্ত বিশ্বৃত। ইহ! লগে ৩৮ ইঞ্চি এবং প্রস্থে ১০ ইঞ্চি। 
ইহা ওজনে ২॥০ হইতে ৩০ আউন্ন হইয়। থাকে। ইহার নিঃসরণকারী নলের 
মাম_ডাক্ট উদ্িরসং (94০: ০ %190%:) | এই নল যকৃতের নিঃসরণকারা 
নলের সহিত এক ছিদ্র দিন! ডিয়োডিনামে উপস্থিত হয়. ইহার গঠন প্রণালী 
লালা'নিঃসরণকা ী গ্রস্থিসমূহের গ্যায়। লালা গ্রস্থব মত ইহারও " ক্ুত্র কু 
খণ্ড বিস্তৃত হইয় এল্ভিয়োলাই বা থালীর আকার ধারণ করে। এ এল্‌- 
ভিয়োলাই বা থালীদগের কোষগুপি স্তস্তাকার অথবা মন্দিরাকৃতি ( 0০1- 
12091 00 651800108) )) প্রত্যেক কোষের মধ্যস্থলে গোলাকার কোববদ্ধন- 
শীল মূল (902611641 00০1503 ) থাকে । 
প্রত্যেক প্যান্ক্রিয়াস্‌ কোষেব মধ্যস্থিত প্রটো্লাজম। দানাদার কিন্তু পার্শ্ব 
দিক স্বচ্ছ থাকে। কোষদিগের কাধ্য শেষ হইয়। গেলে অত্যন্ত পরিষ্কার 
দেখার়। 

প্যানৃক্রিয়াশের গঠন (5৮9০9:৩ )_ প্যান্ক্রিয়াসের গঠন লালা 


চ18. 4. 
96০1010 ০৫ 22:001655 
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১৪ মত৯পাত]ত108, ই 


রস্থিদিগের ন্যায়, তবে ইহার গঠন তত দবন:, নহে, এনুং 'ইছার' লৰিউলদিগের 
বাবধানে অধিক পরিমাণে সংযোগ তত দুষ্ট হইয়া থাকে । 


প্যাহ য়াটিকৃ বন € 18500016810 10106 )। 

এই রসও লালার মত $ অর্থাৎ পরিষ্ণাঁর, ঈষৎ ঘোলা, শিশির কও 
রাখিয়া নাড়িলে ফেনাযুক্ত হইয়া যায়; ইহা বর্ণ রহিত, স্বাদ রহিত ও অতাস্ত 
ক্ষাবসংযুক্ত পদার্থ। উগাতে অগুলালের যা প্যাক্কয়াটিন্‌ (১৪0০৮৭6৮ ) 
নামক এক রূপ পদার্থ থাকে; লালার ন্যায় ইহাতে শাল্ফো-সায়ানোগ্জেন্‌ 
(981970-0597086 ) নাই) ,কিন্তু লিউসিন্‌. টাইরোসিন্‌ (15017, 
119০70) এবং চর্বি জাতীয় পদার্থ ইহাতে লক্ষিত হইয়া থাকে । অধিক 
পরিমাণে কার্ধবনেট অফ. সোডা (08/১০9780 ০ ৪9৭ ) থাকাতে প্যান্ক- 
য়াস্‌ রস এত ক্ষার সংযুক্ত হইয়াছে। ইগাতে এত এল্বুমিন্‌দৃষ্ট হয় যে ইহা 
সিদ্ধ করিলেই জমাট বাধে ; এতগ্বাতীত, ইহাতে কোন প্রকার খনিজ অল্প 
(07171৭15010 ) প্রয়োগ করিলেও এই রস জমাট বাধিয়! থাকে । আহারের 
২ ঘণ্ট| পরে অধিক পরিমাণে এই রস নিংস্থত হয়; তৎপরে অল্প অন্ন রস 
বাহির ভয়, এনং আছাবেক ৫1৭ ঘণ্টার পর আবার' এই রস নিঃসরণের আধিক্য 

ইয়া! থাকে । ২৪ ঘণ্টায় এই রস ১২ হইতে ১৬ আউন্স বাহির হয়। 
প্যাঙ্গযাস. রসের রাসায়নিক পদার্থ (০০990 ০6 0৪- 

01671103010 ) ₹_- 
, জল 
অর্গানিক পদার্থ ( এল্বুমিন্‌ ও ফার্শেট ) 
খনিজ পদার্থ ( বিশেষতঃ সোভিরাম্‌ ক্লোরাইড ) 

প্যাক য়াস, রসের উপযোগিতা (09৭০1 (106 টিসি 
101০8 )__বর্ধিও অল্প পরিমাণে ্ানাস্‌ রস ন্যিসরণ হর, তথাঁপি যাবতীয় 
পরিপাকোপযোগী রসের মধ্যে, ইহা একটি অত্যবন্তকীয, রস বলিয়া স্থিরীরুত 
হইয়াছে ; এই রস মধ্যে চারি . প্রকার ার্দেট অবস্থিতি করিয়া, থাকে 


যথ। 2০ 
ই ৩৪ 


২৬৬ __ কিনিগোপলী । 


১। টিপসিন্ (বা 0055 ) বন্থীা প্রোটিভ' নাক শ্তঃকারী 
পদার্থ পেপটোনে পরিবর্ধিত হয় 

২। ভিয়াপ্সিন্‌ (965০০99 ) বন্ছারা চর্কিজাতীয় পদার্থ চুর্ীকত 
হয়। | | 

৩। এমিলোপ.সিন্‌ (2%031০500 ) যদ্ধারা শ্বেতসার জাতীয় 
পদার্থ তেন এবং মলটোস্‌ নামক পদার্থে পরিণত হইয়া থাকে। 

'কার্ডলিং ফার্খেন্ট (09101105 1677050) ) যন্দার! ছুগ্ধের কেজিন্‌ | 
মাঁমক পদার্থ জমাট বাধে | 


বিবিধ ভক্ষ্য্বেধ্যের উপর প্যাঙ্কয়াস রসের ক্রিয়া (১০৪০০ 
91081006800 101০9 07) 10900 ) £-- 

১। শ্বেতসাঁর কাঁচাই হউক ব! সিদ্ধই হউক এই প্যাঙ্্নাটিকু রসে 
পছিত মিশ্রিত হইলে ত্বরায় উহাকে ডেকৃষ্্রীন ও দ্রাক্ষা' শর্করায় পরিবন্তিত 
করিবে। শ্বেতসারের উপর প্যান্কৃয়াস রসের কাধ্য অবিকল লালার স্টায়, 
অতএব উহার পুনরুক্তির আর প্রয়োজন নাই। 

২ চর্ধির্ব (259007. ০6 হি) প্যান্কয়াটিক রস চর্বিজাতীয় 
পদার্থের উপর ছুই প্রকার ক্রিয়া প্রকাশ করিয়। থাকে :__ 

প্রথমে উহার্দিগকে গলাইয়! তৈলবৎ তরল করে, পরে জল শোষণ করিয়! 
উহ্বাদের গ্ ত্ব অল্প এবং গ্লিসিরিণে বিভক্ত করিয়া! দেয়। 

এই রসে ক্ষারযুক্ত এল্বুমিন্‌ থাকাতে চর্কিজাতীয় পদার্থকে তৈলবৎ 
করিয়া শোযোগোপযোগী করিয়া থাকে । 

৩। এল বুমিন্‌ 8০8০1) ০0. 810000105 ) :-টিপ সিন নামক 
ফার্দেণ্ট প্রোটিড জাতীয় পদার্থকে প্রথমে ক্ষার এল্বুমিন্‌ (81511 917010017) 
নামক পদার্থে পরিবর্তিত করে, তৎপরে তাহ প্রকৃত পেপটোনের আকার 
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্যান়্াটিক্‌ রস উগ্র ক্ষারযুক্ত বলিয়৷ টিপসিন্‌ কার্ধয- 
কারী হুইয়। থাকে । এই রসস্থিত উগ্র ক্ষারের নাম সৌডিয়াম কার্বনেট। 
শতকরা এক ভাগ সোড়িগাম্‌ কার্বদেট ও মধ্যবিৎ প্রকার 'টিপসিন্‌ ফার্শেন্ট 
কেবল এই পরিমাণে উত্তমরূপ 'কার্ধ্য হইয়া থাকে, নতুবা পেপটোন্‌ প্রস্তুতের 
-বিস্ব ঘটে । জদাট প্রাণ্ড এল্বুমিন্‌ প্যান্ন্াটিক্‌ রসে প্াকাশন্নিক রসের মত 








+0গাটোহ ০৯ 880৮1, ২৭ 


ফুলিয়! উঠে না কিন্তু ধারে নীরে বিগলিত হইয়া থাকে । টিপসিন্‌ ফাস্ট 
ক্রমাগত পেগ টোনের উপর ক্রিয়া, প্রকাশ করিত থাকিতে তাহার অর্ক 
এন্টি-পেপটোন হইয়। পড়ে, অর্থাৎ ইহাতে পরিপাক সমব্ধীয আর কোন পরি- 
বর্তন লক্ষিত হুয় নাঁ, কিন্তু অবশিষ্টাংশ এমিভোএসিডিস, লিউসিন্‌ এবং টাই- 
রোপিন্‌ নামক পদার্থ সমূছে পরিবর্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ফাইব্রিণ এবং 
গ্লটেন হইতৈ বে পেপটোন্‌ নির্মিত হয়, তাহা এম্পারাজিনিক এসিডে পরিবর্তিত 
হইয়া থাকে। গেপটোনের উপর ট.পসিনের ক্রিয়া! এতদপেক্ষা অধিককাল ছ্ছাযী 
হইলে ইপ্তোল এবং ফেলোল নামক হূর্নন্বুক্ত পদার্থ সমূহ প্রস্তুত হইয়া থাকে । 
পেপটোনের উপর টি.পসিনের ক্রিয়া! নিয়লিখিত তালিকায় দৃষ্ট হইবে-- 

এল্‌বুমিন্‌, টিপ.সিন্‌, এবং শতকরু'৯ ভাগ লোডাপ্্রাব পরম্পর মিশ্রিত 
করিলে, শারীবিক স্বাভাবিক উত্তাপে প্রথমে অদ্রবনীয় ক্ষার এল্বুমিন্‌ এবং 
তৎপরে হেষিপেপ্টোন্‌ ও এন্টিপেপ্টোন্‌ হয় যথা £-- 


হেমিপেপ্টোন্‌ এপ্টিপেপ্টোন্‌ 
( লিউসন্‌ ... ইত্ডোল, 
টাইরোসিন্‌ ফেনোল, 
হাইপোজ্যাস্থিন্‌ চর্বির অঙ্প ঢ 
হট এম্প্যারাজিনিক অঙ্গ এমোনিয়! দর 
চে ্লাইকোকোল, সালফুরেটেড, | 
রর | হাইডেোোজেন, 
হাইভেজেন 
কার্কোনিফ এসিড. 
. 


প্যা্ুয়াস কোষের ক্রিয়া ও রক্ত হইতে ক্লোমৃরস নির্াণ |: 


(4০07০9 0£ 78001585 ০5119 910 0010088100 06 10811083 রিতা 
৮১৬ 91০০৫ )-_-হাইডেন্হাম সাব একটি কুকুরকে ৩০ ঘণ্টা উপবাস কল্লাইয়! 
তাহার প্যান্‌ ক্রিয়াস কোষ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেদ বে .প্রতোক কোষ 
তিদ ভাগে বিতক্ত বখ! :-2বাহগ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও অত্যতরঞ্রদেশ | মধ্য 
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প্রদেশে কেবল কোববর্দনশীল' মুল (1ব001583 ) লক্ষিত হয়। বাহ্‌ প্রদেশ 
চোস্ত ; ইহাতে যুদি কারণ নাক রক্তবর্ণ রং প্রবেশ করান যায়, তাহা 
হইলে এই প্রদেশ যেমন শীঘ্র 'আরক্তিম হইয়া উঠে, দানাদার অন্তর প্রদেশ 
(2150015117066081 5০৫৩.) তেমন হয় না| কিন্তু পরিপাঁকাবস্থায় অর্থাৎ 
আহারের পর ৬ ঘণ্টার মধ্যে ষ্দি.এই কোয পরীক্ষ! করিয়া! দেখা যায়, তাহ, 
হইলে দেখ! যাইবে যে, বহির্দেশ প্রশস্ত হইয়াছে এবং অন্তর্দেশ- অধিকতর 
দামাঁদার ও সনগীর্ণ হইয়া গিয়াছে, অথবা কথন কখন দিলাইিয়। গিক্না থাকে, 
এবং সমত্ত কোষটি অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়াতে এই অন্তর্দেশে কারমিন্‌ নামক 
বর্ণে আরক্কিম হইয়া -যায়। মধ্যদেশের কোন রূপ পরিবর্তন দৃষ্ট হয় না। 
আবার, পর্িপাকান্তে দেখা বায়, যে রেশুকণা সংযুক্ত অস্তর্দেশ পুনরায়, স্ফীত 
হইয়াছে; বহির্দেশ সন্কীর্ণ ভাব ধারণ করিয়াছে, সমস্ত কোষটি অপেক্ষাকৃত, 
বৃহৎ দেখার, স্থতরাং কারমিন্‌ বর্ণ আর অন্তর্দেশকে আরক্তিম করিতে পারে 
না । ইহাতে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, পরিপাক কালে যখন প্যান্ক্রিয়াস্‌ 
রম নিঃসরণ ক্রিয়া সম্পাদন করে, তখন ইহার কোষস্থ অস্তর্দেশ যেন  সন্কীর্ণ ব! 
: কুষ্চিত হইয়! ইহার মধ্যস্থিত রম নিঃসরণ করে, ইত্যবসরে বাহ প্রদেশ ঈষৎ 
শ্কীত হইয়া নিঃসরণ উপযোগী পদার্থ রক্ত হইতে টানিতে থাকে । কিন্তু পরি- 
পাকাস্তে খন ইহার নিঃপরণ' ক্রিয়া! রহিত হয়, আবার অন্তর প্রদেশ বহির্দেশের 
অংশ কমাইয়! যেন বর্ধিত হইতে থাকে, তখন সমন্তক্চ কোষটিকে বৃহৎ করিয়া 
তুলে। পরিপাক.্রিস্থার অস্ত হইতে দ্বিতীয়বার তোজন পর্যযস্ত এই স্ফীত 
অন্তর্ডাগ কমে ক্রমে ক্ষয়িত হওতঃ আপন কাধ্য করিতে থাকে এবং ওদিকে 
বাহাদেশ ক্বীত হইয়! যায়, ও কোষটি অপেক্ষাকৃত ছোট হইয়া পড়ে। অতএব 
ইহ দ্বারা নিয্লিখিত তিন প্রকার .কার্য হইতেছে। 
১ম। রক্ত হইতে বাহ্‌ প্রদেশ, ২য়, বাহন প্রদেশ হইতে অন্তর প্রদেশ ও ৩য়, 
অস্্রপ্রদেশ হইতে রস ক্রমে ক্রমে নির্শিত হইয়া থাকে । কুনী এবং লী, হাই- 
ডেন্ঞেম সাহেবের.এই মত পরীক্ষার দ্বার! সমর্থন করিয়াছেন । 
ক্লোমরস দ্বার! পরিপাক ক্রিয়া ও জাইমোজেন হইতে 
টি প মিস, সির্মাণ (8976:68০ 21855007) 8. 0070)9000) ০৫ 05910 
নিম 328০৮) দীবন্ত ব্যজির উত্ত প্যান্ক্রিযাস্‌ :মিসিরিশের সহিত 
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মিশ্রিত করিয়! ম্বতুঃকারী (2:০96510) পদার্থের উপর রাখির। দিলে কোন ক্রিয়া 
প্রকাশ পায় না। - কারণ তখন উহাতে কেবল জাইমোজেন থাকে, টিন্সিন" 
ভাল করিয়া প্রস্তত হয় না। কিন্ত সেই পান্য়াদ্‌ খণ্ড ২৪ ঘণ্টা ধাহরে 
রাখিয়া তৎপরে তাহাতে গ্লিগিরিণ ও হীষৎ ক্ষার দ্রব্যের মংযোগ করিলে সকল 
প্রকার শ্বতঃকারী পদাথকে পরিপাক করিতে পারে । আবার, কেবল প্যান- 
ক্রিয়াস রস সির্কাপ্রের সহিত মাড়িয়! গ্লিসিরিণ স'যোগ করিলে উত্তমরূপে ' শ্বতঃ-' 
কারী পরার্থের উপর খাকাশ করিয়া থাকে; কারণ জাইমোজ্েন হইতে 
তখন টিংপসিন প্রস্তত হইয়াছে । এ টি.গ্লন দ্বারাই পরিপাক কার্ধু নির্বাহ 
হইয়া থাকে । অপিচ অল্প সংযোগ না করিয়াও যদি অধিক জল মিশাইর়! 
৩৫ ডিগ্রি সেপ্ট উত্তাপ রাখা যায় তাহা হইলে ইহার কাধ্য করিবার, ক্ষমতা 
থাকে। এই সকল প্রমাণ দ্বারা ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে (১). শরীর 
হইতে নুতন বাহির করিয়াই অথবা পরিপাক সময়ে প্যান্মক্রয়াসে উহার 
উৎসেচক পদার্থ প্রস্তুত থাকে না, গলিয়৷ রূপান্তর প্রাপ্ত হইলে তবে ইহা 
উৎপন্ন, হইয়! থাকে । (২) শরীরভ্যন্তরে এই উৎসেচক পদার্থের ক্রিয়া ঈষ 
ক্ষার দ্রব্যের সংযোগে বঞ্ধিত হইয়া থাকে । কিন্তু ৩) শরীরের বাহিরে অঙ্গ. 
ংযোগে ইহার ক্রিয়া! উত্তমরূ প্রকাশ পায়। হাউডেন্হাম সাহেব প্যান্ক 
য়াসের এই উৎসেচক পদার্থের (2)0)0697) ) জাইমোজেন নাম দিয়াছেন । 
আহারের ১৪ ঘণ্টা পরে অধিক পরিমাণ জাইমোজেন সঞ্চিত হইয়া থাকে। 
টি'প্লিন্‌ মিশ্রিত প্রোটিড. পদার্থকে জাইমোজেন বলা যায়। এ মিশ্রিত পদার্থে 
ঈষৎ উত্তপ্ত জল, কম জোর অসিড, এমন কি অক্মিজেন প্রয়োগ করিলে 
টিপ.স্ন্‌ পৃথক হইয়া থাকে। কিন্ত সোডিয়াম ক্লোরাইড ও অধিক ক্ষার 
কার্বনেট প্রয়োগ করিলে টিপ.স্ন্‌ পৃথক্‌ কর! যায় না। হাইডেন্হাম বলেন 
যে এই উৎসেচন পদার্থ কোষের অন্ত প্রদেশের সহিত বৃদ্ধি ও হ্রাস পাইয়া 
থাকে, অর্থাৎ যদি কোষের অন্তর্দেশ প্রশস্ত হয়, তবে এই পদার্থকেও অধিক 
পরিমাণে দেখা যাইবে, আগ অন্তর্দেশ সঙ্কীর্ণ হইলে ইহারা'ও অনৃষ্ত হইয়া থাকে. 
এবং পেনক্রিয়াস কোষ সর্বপ্রকার ন্মায়ু বিষুক্ত হইলে যেব্ধপ অসাড় ভাবে-. 
ইহা হইতে রস নিঃসরণ হইয়া থাকে, তাহাতে কোন প্রকার দানাবিশিষ্ট জপ্ত-. 
প্রদেশও লক্ষিত হয় না, তজ্জন্ত ইহার রসের পরিপাক করিবার শক্তিও থাকে 
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নাঃ অতএব বুঝ! যাইতেছে যে, এই উৎসেচক পদার্থ রক, হইতে লাভ 
হাটতেছ্ছে। প্রথমে-প্যান্ক্রিয়াসে জাইমোজেন্‌ হইতে টি.প্‌সিন নামক প্রন্কত, 
উৎসেচক পর্থার্থ গঠিত হয়, ত্বিতীক্গতঃ কোষের অন্তর্দেশস্থ জাইমোজেন্‌ বান্ধ 
গ্রদেশ হইতে ইহার ভিতরে প্রস্তুত হয়। অতএব দেখ! যাইতেছে যে, ইছার 
দ্বার ছুই প্রণালীর কাধ সিদ্ধ হইতেছে । ১ম জাইমোজেনের গঠন নির্াণ,-_ 
এই ক্রিয়া ধীরে ধীরে ক্রুমা্য়ে সম্পূর্ণ হইতে থাকে এবং ইহারই দ্বারা, কোষের 
বৃদ্ধি ও রক হয়। ২য়। এই জাইমৌজেন টিপ.সিন নামক উৎসেচক পদার্থে 
পরিপত হয়, যন্থার! ইহার পরিপাক করিবার শক্তি লাভ হয়, এবং এই ক্কিন্নার 
দ্বারাই-প্রকৃত নিঃসরণ হইয়! থাকে। এই রস অবকাশমতে শীঘ্র শীঙ্জ বাহির 
হাইয়! থাকে, এবং স্বাঘু কর্তৃক এই কোধদিগের কাঁধ্য-ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়। থাকে । 
গ্যান্ক্রিয়াসের উৎসেচক উদ্দীপক পদার্থের স্বতঃকারী সামগ্রীর উপর 
পন্িপধুক সম্মন্ধে এত বিশদরূপে আলোচিত হইল তাহাতে এই আশ্চর্য প্রর্মাণ 
পা! ঘাইতেছে যে, ইহার নিঃসরণ প্রণালী অতি সামান্ত বলিয়! উপেক্ষা 
ঝঁক্জিবাক্ছ নহে, অথব! উহার কার্ধ্য সাধারণ প্রিফরণ প্রণালীর মত ইচ্ছামত 
ধীরে ধীয়ে ঝ| অলসভাবে সম্পন্ন হয় না, কিন্ত এই রসের প্রস্তুত হও্ন কাল 
হইতে এবং ইহার কোষ হইতে নিঃসরণ সময় পধ্যন্ত ইহার ক্রিয়৷ সমভাবে 
অতি সতর্কতার সহিত নৃতন সামগ্রী গঠন করিবার প্রণালীর মত যথার্থ পরিশ্রম 
উদ্ভোগ-ও বিশেষ যত বাগ সম্পাদিত হইয়া থাকে । রস নির্ঘ্দীপে প্যান্ক্রিয়াসের 
এইয়ণ সতেঞ্জ কাধ্যক্ষমতার ন্যায় অন্ত অন্ত পরিপাক সম্ব্থীয় রস সমূহের 
ক্রি কতদুর বলবতী তাহ! স্থির নিশ্চয়র্ূপে বল! বড়ই কঠিন, তবে পাকাশক্ষ 
ও লালা লবব্ধীয গ্রস্থিদিগের উপর পরীক্ষা! করিয়া যতদূর দেখা গিম্াছ্ে তাহাতে 
কোধহয় যে, ইহাদের ক্রিন্পাও অতি পরিষফাররূপে ও সুক্ভাবে প্ান্ক্রিয়াসের 
ৰ কার্ধা। প্রণালীর অনুমরণ করিয়া থাকে। 

' পাকম্ছলীর র' এবং প্যানৃক্রিয়াস- রসের পরিপাক স্যন্ধে 
প্রভের। (2010া1৩6 ১৩৮8517 (83610 জা 12817158810 না85581০00) 
সক প্রথটিতে যেমন: ফাইব্রিগ ফুলিয়া উঠে ও সম্পূ্ণকূ্গে ড্রব হইয়া যাক, 
দিভীতি বস হক না, বরংফাইব্গপুবত' অব থাকে, এবং দ্রব হওয়ার 
পরদিন এব চূর্নাকু ও ক্ষরিভ হইয়া থাঁকে। 
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২য়। প্রথমটি অস্নযুক্ত না হইলে পরিপাক করিতে “পারে 'না, দ্বিতীয়ের 
পক্ষে এ কার্ধ্য সম্পাদনে ক্ষারের প্রয়োজন। অর্থাৎ গ্রথমটাতে ক্ষার থাকিলে 
ঘেমন পরিপাক অসম্ভব, শেযোকটিতে অগ্ন থাকিলে সেইরূপ পরিপাফের 
সম্পূর্ণ বিশ্ব | 

ওয়। প্রথমটার পরিপাঁক করিবার জন্ঠ যেমন ছুই ভাগ হাইডোক্লোরিক 
অল্নের প্রয়োজন, দ্বিতীয়ে এক ভাগ কাঁর্বমেট অফ সোডা নামক স্চার না 
থাকিলে পরিপাক হইতে পারে না। , 

৪র্ঘ। প্রথমটাতে পিত্ত-পরিপাকের বিষ্ব ঘটায়, কিন্তু খিতীয়টাতে উহ্থা় 
সহায়তা করে। 

৫মণ উভ্তয় রস হারা ভক্ষ্য দ্রব্যের পরিবর্তিত অবস্থায় শ্বরূপ পেপ.. 
টোনে কোন বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না, তবে প্রথমটীতে যেষন 
অঙ্গ-এলবুমিন্‌ (১010 91091070) রূপ এক পদার্থ উৎপন্ন হয়, স্বিতীয়ে 
তঙ্গিপরীত ক্ষারযুক্ত এলবুমিন্‌ (18811 2া9এ210 ) পাওয়া যায়। এই 
সকল সীমান্ত পার্থক্য স্বত্বেও এতছুভয় রস মধ্যে গুরুতর প্রভেদ লক্ষিত 
হয় যথা 

৬ঠ। প্যান্ক্রিয়াটাক্‌ পরিপাক প্রণালী দ্বার! ভক্ষা দ্রবোর স্বতঃকারী. 
পদার্থ হইতে উজ্জ্লাকার নাইট্োজেন সংক্রান্ত লিউপিন ও .টাইরোিন্‌, 
€7.99077 878. 010010 ) নামক বস্তু উৎপর হয় থাকে, অর্থাৎ এই রসের 
পরিপাককালে প্রোটিড, অর্থাৎ/ স্বতঃকারী পদার্থকে চূর্ণ করিয়! উক্ত ছুই 
পদার্থ উৎপন্ন হয়। কত্রিম্ভীবে এই রস হইতে ইহ্!র স্যার নষ্ট করতঃ পরিশুত 
সরা স্বারা ওই ছুই পদার্থ উৎপর করাতে উহাদের অস্তিত্ব আরও , গ্রমাণীককত 
হইঙ্গাছে। কিন্তু পাকাশয়়ের পরিপাক কালে এতদনুরূপ পরিবর্তন হয় 'ম। 
'লিউসিন্‌ ( 7.0০10 ) চর্বিজাতীয় ও টাইক্চোসিন্‌ বেনুজোরিক্‌ অন্জীততীয়, পদার্থ 
বলিস! স্িরীক্কৃত হইয়াছে । গ্রতহ্যাতীত, ইঞ্ডো্স (77001) নামক এক দর্ণন্ধ 
দক পদীর্থ ইছায় 'পন্নিপাক' কালে উপর হইয়া থাকে । ' প্যান্কয়াসের 
পরিপীক কালে গতর কু কীটি ইহা হইতে উত্থিত হইয়া উৎসেটম ক্রিয়া উৎপক্ : 
করে, তঙ্কার! ইছাতে সুগন্ধি হই ধাকে। ল্যাতিশিলিক এপিভ. (521০18 
৪০৯৭ ) প্রয়োগে এই হর্শন্ধ নষ্ট হয় । . 
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ণম। পাকাশয়স্থ রস যত শীঘ্র এলবুধিন্‌ ও সিণ্টনিনকে পরিপাক করে 
প্যাঙ্ক়/টাক্‌ রস তত নহে। 

৮ম। পিঁপাটিন্‌ ঘটিত স্বতঃকাধী পদার্থকে অন্নযুক্ষ বা সিদ্ধ না করিলে 
প্যান্কয়াটিক্‌ রস উহা্দিগকে পরিপাক করিতে পারে না, কিন্তু পাকাশয় রস 
তৰ্ষিপরীত। 


পেনুক্রিয়াস.ও পাকাশয়স্থ.কোঁষের গঠনের প্রভেদ-_ 

€500০00581 01067:0009 0966910 081001989 210 56002901) ০91]9)--- 
প্যান্ক্রিয়াসের যে অংশে দানা (0750167) দৃষ্ট হয় সেখানে কোন রং 
প্রবেশ করান যায় না) ২য়। এই দানা কোনেব বিশ্রাম সময়ে লক্ষিত হয়। 
ওর। উত্তেজনায় অনৃশ্ হয়। পাকাশয়স্ত কোষ যণন দীনায় পূর্ণ থাকে 
তখনই রঙ্গিল বর্ণ শীঘ্র ইহাতে প্রবেশ কবে। ৪র্থ। উত্তেজনায় ব! পরিপাক 
সময়ে উহ! দাঁনাবিশিষ্ট হয়, বিশ্রাম সময় নহে। যেমন প্যান্ক্রিয়াসের 
উৎসেচক উদ্দীপক পদার্থ জাইমোঁজেন, বোধ হয় পাকাশযনেবও সেইরূপ 
পেপ.সিনোজেন্‌ (৩25170%57 ) নামক এক পদার্থ আছে) তথে ছুয়ের 
মধো প্রভেদ এই যে, প্রথমটি গ্লিসিরিনে দ্রব তয়, দ্বিতীয়টী ভয় ন1। 

. যাহ হউক দেখা গেল যে পাকাঁশয়ের কোষ হইতে পেপ.সিন'€ ৮6757 ) 
নির্শিত হয়, এবং কখন কখন রক্তে, মাংসে, এবং মূত্রে যে পেপসিন্‌ পাওয়া 
গিয়া থাকে তাহা হইতে ইহা উৎপন্ন হয় না, ব্বং ইহা পাকাশয় ও অন্ত দিয়া 

' বাহির হইবার কালে শোবিত হইয়। এ এ স্থানে পাওয়! গিয়৷ থাকে । পাঁকাশয়স্থ 
অল্প বৌধ হয় লবণ (9০0191. ০101705 ) তইতে উৎপন্ন হয়। কি প্রকারে 
পেপ.মিনের সহিত ইহার সংযোগে উৎসেচন কি হয় তাহ! ভাল করিয়া বুঝা 
যায় না। 

পে য়াসের স্নায়ু কৌশল (170515৭0600 017 06 085601585) 

_-পিত্ব . অপেক্ষা পেন্ক্রিয়াটাক্‌ রসের অধিক আলোচন! হইয়াছে, ইহাও 

আঙ্াারের পর অধিক নিঃসরণ হয়, পরে স্থগিত থাকিয়! আবার নির্গত হয়; 
প্রথস্ত নিঃসক্লণকালে ইহার মধ্যস্থিত শির! সমূহ স্ীত হইয়া থাকে। সেডুলা 
ক্মবলংগেটা পন্কয়াস রসনিঃসরণের উপর কর্তৃত্ব করি! থাকে। পেক্কগাসের 
স্পীনিক্‌ হিপাটাক্‌ এবং হ্ুপিরিয়ার মেনেন্টেরিক প্লেকসাস্‌ হষ্টতে ল্গামু 
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লাভ হইয়া থাকে। এট্রোপিন্‌ সেবন ভ্বারা ক্লোমরস নিঃসরণ করা 
ফায়। 

বারণষ্টিন বলেন যে বিবমিষা থাকিলে বা বমন করিলে ইহার নিঃসরণ 
একেবারে বন্ধ হইয়! যায়, ভেগান্‌ ন্নাযুকে বিভক্ত করিলেও ক্ষণকালের জদ্ 
নিঃসরণ বন্ধ হয় কিন্ত পরক্ষণখে আবার এই রস নিঃস্থত হইতে দেখা যায়, 
ভেগাসের মধ্যস্থানকে উত্তেজিত করিয়া,উত্তেজক পদার্থকে তাহ! হইভে বিচ্ছিন্ন 
রাখিলেও ইহার নিঃসবণ ক্ষণকাল রহিত হইয়া থাকে; আবার পেন্ক্রিয়াটিক্‌ 
ধম্নীর চতুঃপার্খস্থ ন্নাযুদিগকে বিভস্ত করিয়া দিলেও ক্রমাগত রস বহিতে 
থাকে, এ অবস্থায় ভক্ষ্যদ্রব্য ঘারা ইহার নিঃসরণ বদ্ধিত হয় না; অথবা 
বিবমিষা আনয়ন করিলেও তাহার ক্রিয়া রোধ হয় না। এই সকল দৃষটাস্ত 
দ্বারা প্রঙ্মাণ হইতেছে যে, কোন একটি বিশ্ষে ন্নামুর উপর ইহার ক্রিয়! নির্ভর 
করিতেছে না। 


পরিপাক ক্রিয়ার সংক্ষিণ্ত-সার । 
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ফারশ্বেন্টদিগের ক্রিয়া (4১০61০০, ০1 [7০149068)- ফান্মেন্ট নামক 
এক শ্রেণীর পদার্থ দ্বারা পরিপাকক্রিয়া প্রধানত: সম্পন্ন হইয়া থাকে । যে 
কোন প্রকার রস অন্নবাহী নলী মধ্যে দৃষ্ট হউক না কেন, তন্মধ্যে একটী না 
একটি ফার্্েণ্ট দৃষ্ট হইবেই হইবে । উহারাই ভক্ষিত দ্রব্যকে বিগলিত করিয়া 
থাকে। ইহার! জলে দ্রব হয় এবং শারীরিক বিল্লির ভিতর দিয়া শোষিত 
হইয়া থাকে। ইহার ** ডিগ্রী সেট্টিগ্রেড, উত্তাপে কার্ধ্যকারী হয় না, কিন্ত 
খাটি স্থরাবাধ্যে অধঃস্থ হইয়া থাকে । 

মুখ গহ্বরে ভঙক্ষ্যদ্রব্যের পরিবর্তন (০175089৪5০৫ 6:০7 
1 600 00০৪১ )-- পূর্বের লিখিত হইয়াছে যে, ভক্ষাদ্রব্য চর্ববণ দ্বারা চুর্ণিত, 
হইলে মুখের লালার সহিত সম্পূর্ণরূপে মিশ্রিত হয় যদ্দারা তাহা খণ্ডাকারে 
পরিবন্তিত, ঈষৎ ক্ষারযুক্ত ও কোমল আকার প্রাপ্ত হয় এবং সহছে. গলাধঃকরণ 
হইয়। থাকে । এই ক্রিরার নঙ্গে সঙ্গে "লালা, ক্ষিত ব্রব্যস্থিত শ্বেতসারকে 
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শর্করায় পরিণত করিয়া! দেয় । ক্ষ্যত্্রব্যের মুখের ভিতর এই পথ্য পরিবর্তন 
হয়, কারণ, মুখমধ্যে চর্বি ও প্রোটিভ, জাতীয় পদার্থের কোনরূপ পরিবর্তন 
সংঘটিত হয় না। 

পাকাশয় মধ্যে ভক্ষ্যদ্রেব্যের পরিবর্তন (100057895০৫ 99০ 
1০০0 1) 0) ৪৮০7১৯০)-_পাকাশয়ে ভক্ষা্রব্য পড়িলে অস্যুক্ত হয়, স্বেতসাব 
জাতীয় পদার্থের শর্করায় পরিবর্তন প্রণালী বন্ধ হয়, চর্ষিজাতীয় পদার্থের 

ংযোগতন্ত গলিয়া যায় কিন্তু প্ররুত চর্ব্বিকণার কোন রূপান্তর হয় না। 

প্রোটিভ. পদার্থ সকল গলিয়া পেপটোন হয়। এল্বুমিনাস্‌ ভক্ষ্যদ্রবয 
অধিকাংশ গলিয়া গিয়া থাকে এবং ভক্ষিত দ্রব্যের সমস্ত পেপ টোন, তরল চর্বি 
শ্বেতসার ও শর্করা প্রসৃতি অংশ সকল একত্রিত হইয়া কাইম্‌ নাম প্রাপ্ত হয় ।, 
এই কাইম্‌ পাইলোরাসের মুখ দিয়! অস্ত্রে উপস্থিত হইয়া থাকে । 

আন্ত্রমধ্যে ভক্ষিতদ্রব্যের পর্বিবর্তন (0787699 ০£:1০০3 10. ০ 
1069961)98)--কাইম্‌ পিত্তরস ক্লোমরস ও অস্ত্র রসের সহিত মিশ্রিত হইঘ| 
ক্ষারযুক্ত হয়, শ্বেতসারজাতীয় পদার্থের, যে যে অংশ লালার দ্বারা, আক্রান্ত 
হইতে পারে. নাই, উহারা অন্ত্রমধ্যে শর্করায় পরিণত হয়, অর্থাৎ হেথায়ও 
আবার শর্করা প্রস্তুত প্রণালী আরম্ভ হইয়া থাকে, চর্বিজাতীয় পদার্থ 
সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হইয়া পড়ে এবং পাকাশয় রসের দ্বারা যে সকল প্রোটিড. 
পদার্থ আক্রান্ত হইতে পারে নাই তাহারা অস্ত্রমধ্যে পেপটোন্‌ হইয়া থাকে । 
এক্ষণে কাইম্‌, কাইল্‌ নাম প্রাপ্ত হয়। সহজে ব্যাপ্ত হইতে পারে এরূপ 
পেপ টোন ও লবণ ঘটিত পদার্থ পোর্টাল শিরা মধ্যে প্রবেশ করে এবং সক 
সুক্ষ চর্ধ্বিকণ! লাক্টিয়াল নলীর ভিতর শোষিত বা সঞ্চালিত হইয়া থাকে । 
বৃহদাস্ত্রে অবশিষ্ট কাইল্‌ ক্রমে ক্রমে ঘন হয়, এবং বিবিধ উতসেচন ক্রিয়া দ্বার! 
দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং অবশেষে উহ! মলব্দপে বহির্গত হইয়া যায় । 
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পরিপাক সম্বন্ধে যাবতীয় রস ও ফার্থেন্টের ক্রিয়ার তালিক!। 
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হজমী রস ফার্েন্ট ক্যা | 
পরি 0] ইহা স্বেতসারকে শর্করায় পরি- 
লালা টিয়ালিন্‌ বা ডায়ে্স্‌ ণত করে।, 
1 (₹) পেপ সিন অঙ্পরসের সহিত মিশ্রিত হইয়া 


প্রোটিকে পেপটোন করে। 








পারাশির রস €খ) কার্জন ফার্শেন্ট | দুদ্ধের কেজিনকে জমাট করিয়! 
ফেলে। 
হিট আক হ্দ 
(ক) টিপ-সিন প্রোিডকে পেপটোন করে। 
ক্লোমরস | (খ) কার্ডলিং ফর্ট হা নিন জমাট করিয়া 
(গ) ভায়েষ্টেস্‌ স্বেতসারকে শর্করা করে ॥ 
(ঘ) ইমাল্সিভ, ফার্মেপ্ট টা তৈলবৎ ও ফেনাযুক্ত 
দিলা নি কেন বি ইন্ভার্ট স্থগারে 


করে। 


ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও উপবাদ। 
লা 0, ণলা5ণ ঞঘ]) 912৮ ঞ0৭, 

এক্ষণে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও উপবাস সম্বন্ধে গুটিকতক কথা লিখিলে পরিপাক 
ক্রিয়া বর্ণন সমাপ্ত হইয়া! যায়। 

শরীরাভ্যন্তরে ভক্ষ্য দ্রব্যের অভাব বোধ হইলেই ক্ষুধার উদ্রেক হইয়া 
থাকে । যদিও আমাদিগের মানসিক শক্তি পাকস্থলীর উপর ক্ষুধা নিবারণ 
করিবার জন্ত চৈতন্য উৎপাদন করিয়া, দেয়, তথাপি তাহার উপর একাষণ 
সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে না, যেহেতু অন্ত কোন শিরা বা নলীর বারা ধন্ 


১৭5 ফিজিয়োলজী । 


মধ্যে তক্ষ্যদ্রব্য প্রবেশ করাইয়া দিতে পারিলে, কার নিবৃত্তি হইতে পাবে 1 
কারণ, হহা দেখা গিয়াছে যে, ভেগাস্‌ ম্বাধছয়'যাহাদিগের দ্বারা কেবল আমব। 
পাকগ্থলীর অবস্থা ঝুবিতে সক্ষম হই, তাহাদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলেও 
ক্ুতপ্রবৃত্তি নিবারণ হয় না। 

যাহ! হউক,?বদিও অন্য উপায়ে ক্ষুণ| নিবারণ করা যাইতে পারে, তথাপি 
ভক্ষ্্রব্য উদরস্থ হইলে বেমন স্থন্দরকপে কষুক্িবৃত্তি হইয়া থাকে তেমন আর 
কিছুতেই হয় না, অতএব সুধু শরীর হইতে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও পাক- 
স্থখীকে প্রকৃত ক্ষুণা চি] |র চৈতত্ত উ উত্পাদক্ষ যন্ত্র বলা যায়, আর ভঙক্ষ্যদ্রব্োর অভাব 
বশতঃ রক্তের পুষ্টিনাধন না হইলে এই যন্স্থ সামু কতৃক যেমন সেই অভাব 
বোধ হয়, তেমন আর কোন ইন্দছিয়স্থ স্াধুব হয ন। | & 

শরীর মধ্যে জলবৎ তরল পদাথের অভাব হইলে পিপাস। হইর। থাকে, 
অর্থাৎ ইহা ক্ষুধার স্বাম সমক্ঃ শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গেব তরল পদার্থের অভাব 
মাত্র, এবং তালু ও পিহবা দিয়া ইহার অভাব ঘমোঁচনের ভাষ| বাক্ত হইয। 
থাকে। কারণ, শুষ্ক তালুকে রমাল করিলে যদিও তৃষণ। নিবারণ হইয়] থাকে, 
তথাপি কোন ভুলব পদ।র্থ পাক্তের সহিত মিশাইলে, বা পাকস্থলী এবং বক্ত- 
বহানাড়ী সমূহের ভিতর উহাকে পিচকারী করিলে ঝুথবা তাত! তক এবং অস্ত্র 
দিয়া শোষিত হইলে, আর তৃষা থাকে না । শোণিত মধ্যে জলের পরিমাণ- 
কমিস্বা গেলে অথবা শিরা মধ্যে লবণাক্ত রা কোন কঠিন পদার্থ প্রবেশ করাইয়। 
তনিবন্ধন রক্তের জলীয়াংশ ইহাদের দ্বারা শোষিত হইলে প্রকুত পিপাস। 
বোধ হইয়। থাকে । অগ্য জাধুর অপেক্ষা মুখ ও তালু প্রদেশস্থ স্নায়ু কর্তৃক 
রক্তের এই অবস্থা অধিক পরিমাণে বোধ হয় বলিয়া,আমরা রসনা বা তালুকে 
পিপাসার ইন্জিয় বলিয়া মনে করি, কিন্তু বাশুবিক ক্ষুধা বা তৃষ্ণা কেহই কোন 
ইন্দ্রিয়ের শক্তি হটতে উৎপন্ন হয় না, কিন্তু উহার সমন্ত শরীরের এক একটি 
ভাব মাত্র । 

এইরূপ অনেকের সংক্কীর আছে যে, কেবল ফুসফুসের দ্বারা বিশেষ ভাবে 
শ্বাস গ্রহণের আবশ্কতা৷ বোধ হইয়! থাকে, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম ; যেহেতু 
ভক্ম্যাৰ সাহেব পরীক্ষা দ্বারা দেখিয়াছেন যে, সমস্ত শরীরে রক্ত সঞ্চালনের 
স্ববস্থার উপর উহা! নির করিয়া থাকে, অর্থাৎ তক্ষণ নাড়ী সমূহে রক্তশ্োত্ত 
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ধন্ধ না হয়, ততক্ষণ নিশ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য জীবকে বারগ্বার মুখ ব্যাদন 
করিতে দেখা গিয়া থাকে । ॥ 
এতএব আমরা দেখিলাম যে, নিশ্বাস গ্রহনেচ্ছার ভার বিশেষ ভাবে স্কুল" 
ফুসের উপর অর্পিত নাই, কেবল পাকস্থলীর চৈতন্যে ক্ষুধার উদ্রেক হয় না, এবং 
তালু বাঁ রসনা পিপাসার একমাত্র আধার স্থান নহে; এবং শ্বস গ্রহণেচ্ছা, 
ক্ষুধাব লালদা, এবং প্রিপাসা নিবারণের বাঞ্ছা এই তিন প্রকার কামনীই 
রাক্তের অবস্থার উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে । অর্থাৎ ফুসফুসকে 
স্থানান্তর করিলেও মন যেগন নিশ্বাস বহনের অভাব বুঝিতে পারে, ক্ষুধা ও 
তৃষ্ণারকালে পাকস্থলী অপুষ্টিকর পদার্থে পূর্ণ থাকিলে বা ভেগাস্‌ নথাযুদ্ধয 
বিভক্তপ্কবিয়া দিলে, অথব!| মুখ ও তালু রসাল করিয়া রাঁখিলেও মন তেমনি 
শারীরিক অন্তান্ অঙ্গ প্রত্যঙ্গে ক্ষুধা তৃষ্ণার অভীব অনুভব করিয়া থাকে । 
উপবাস করিয্বা থাকিলে জীব-শরীরে ক্রমে ক্রমে যে নকল লক্ষণ প্রকাশ 
পাইয়। থাকে, তাহা একে একে বর্ণন করা যাইতেছে । 
১ম। উপবাসের প্রধান ও বিশেষ লক্ষণ এই যে, ইহা দ্বারা শরীরের ভার 
হ্বাস পাইয়া থাকে । এই ভার একেবারে কমিয়' যায় না, প্রথমে শরীরের অঙ্গ 
তঙ্গের ভার অনেক পরিমাণে লঘু হইয়া তৎ্পরে ধীরে ধীরে কমিতে থাকে । 
, চোঁসাট. সাহেব বলেন বে, শরীরের পঞ্চমাশের ছুইভাগ কমিয়া গেলে অথব! 
শতকর। শরীরের চল্লিশ ভাগ হাস হইলে মৃত্যু হইয়া! থাকে । 
২য়। শারীরিক উত্তাপের উপর উপবাসের বিলক্ষণ ক্রিয়। প্রকাশ পাইয়া 
থাকে। স্থস্থাবস্থায় যেমন এক বা ছুই ডিগ্রি সেণ্ট উত্তাপের তারতম্য হয়, 
উপবাসের প্রথম অবস্থায় উত্তাপ হাস হওয়া! দূরে থাকুক ৫ বা৬ ডিগ্রি উত্তাপ 
বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, কিন্তু মৃত্যুর" অব্যবহিত পূর্বের শারীরিক উত্তাপ এত ত্রাস 
কহইয়। পড়ে ষে, সে সময়ে তাপদান য্ত্রের ছারা পরীক্ষা করিয়৷ দেখিলে শরীরের 
উত্তাপ ৩৯ ডিগ্রি সেণ্ট উত্তাপের অধিক হইবে না। ইহাতেই জানা যাইতেছে 
যে উপবাসের মৃত্যু, আর অত্যন্ত শীতলতায় প্রাপত্যাগ ছুই সমান । যেহেতু 
কোন ব্যক্তির. দারুণ শীতে প্রাণ বহিগতি হইতেছে এমত সময় ভক্ষ্যদুবা 
র্যতীত যদি তাহার শরীরের উত্তাপ লাগান ঘায়, তাহ! হইলে তাহার প্রাণ 
রক্ষার অনেক সম্ভাবন|। 
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৩য়। ক্ষুধায় কাতর হওয়া! উপবাসের প্রধান লক্ষণ, তৎপরে পাকস্থলীর 
উপর বেদনা, অত্যন্ত তৃষ্ণা, অনিদ্রা, ও শারীরিক শুষ্কত। এবং তাহার 
যৎপরোনান্তি দৌর্বল্য হইয়া থাকে। ফুসফুস ও ত্বকৃ দিয়া যাহা নির্গত, 
হয় তাহা অত্যন্ত . দুর্গদ্ধময় হইয়া পড়ে, এবং অবশেষে অতিসার ও নান! 
প্রকার বিকারের লক্ষণ প্রকাশ হইয়া প্রকৃত দুর্বলতায় জীবের মৃত্যু হয়! 
থাক। 

€র্থ। কোন প্রকার সামগ্রী আহার বা তরল পদার্থ পান না করিলে, 
অর্থাৎ প্রক্ত উপবাসে ৬ হইতে ১০ দিবসের মধ্যে জীবের মৃত্যু হইয়। থাকে । 
অল্প জল বা কঠিন ভক্ষ্যসামগ্রী আহার দ্বারা মন্থষ্য অনেক দিন বাচিতে পারে) 
কিন্তু সাধারণ অজ্ঞান লোকেরা বলিয়া থাকে" যে, অমুক স্থানে অমুক ব্যক্তি 
কোন প্রকার আহারীয় বা পানীয় গ্রহর্ণ না করিয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ অনশনে 
বহুকাল জীবিত ছিল, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম এবং তাহা এক্ষণকার বিজ্ঞানের যুক্তি 
বিরুদ্ধ কথা । 

৫ম. উপবাসী মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, *শারী- 
রিক সকল অঙ্গ প্রত্যঙ শু ও লঘুঃ শিরা সকল বিশেষ মগজের শিরা সমূহ 
ক্তহীন, এবং পাকস্থলী ও অস্ত্র শূন্য ও কুঞ্চিত, এবং ইহাদের গাত্র অপেক্ষা- 
কুত শর্ণ ও ন্বচ্ছ হইয়! গিযাছে । শারীরিক নানাবিধ নিঃস্চত রস যাহা পূর্বের 
আলোচিত হইয়াছে তাহা শু হইয়া পড়ে, কেব্ল পিত্ত ঘনভাবে পিত্বধারে 
মিয়া থাকে। সমন্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শীত্র পচিয়া যায় । 


শাসপ সাপ পট 


শোষণ ক্রিয়া । 


930096101 
দেহ মধ্যস্থিত শোষকনলী (40907992%3) দ্বারা ষে স্বাভাবিক কার্য 
নিষ্পর হয়, তাহার নাম শোষণ প্রক্রিয়া । ইহা ছুই প্রকারে সাধিত হইয়া 
থাকে |. 
১ম। ভক্ষিত দ্রব্য ও ভূবায়ু ষে সকল পদার্থ প্রয়োজনীয়, তাহারা রক্ত 
মধ্যে প্রবেশ করিয়। থাকে) আর যে সকল শোষণোপযোগী পদার্থ শরীরের 


03900 8 চে 


ভিতরে বা বাহিরে আসিয়' সংস্পৃষ্ট হয়, তাহারও সেই সেই স্থানের রক্ত মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইতে পারে । 

২। শরীরের যে যে অংশ স্ব স্ব কাষ্য সমাধা করিয়! অকর্মণ্য ও 
অকিঞ্ধিৎকর হইয়া! পঞ্চড়, ও যে সকল পদার্থ শরীরে অবস্থান করিলে শরীরের 
অনিষ্ট করিবার সম্ভাবনা, সেই সেই অংশ রক্তবহানাড়ী প্রভৃতি দ্বারা শোধিত 
হইয়া! থাকে । 

এই ছুই প্রকার শোষণ কাধ্য রক্তবহানাড়ী ও লোধিক! অর্থাৎ ল্যাক্‌টিয়াল 
ও লিক্ষাটিক নলী (10698 ০৮ [820078610) দ্বারা সম্পাদিত হয়, তজ্জন্য 
উহাদিগকেই কেবল শোষক বল' গিয়া থাকে। 

জরাষু কুন্থম, নাভীরজ্জ, ত্বক্‌, নথ প্রভৃতি স্থান ব্যতীত, লিক্ষাটিক নলী- 
দিগকে শরীরের প্রায় সর্বস্থানে 'দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাদের ভ্রমণ কালে 
প্রত্যেককে লিম্ফাটিক্‌ গ্রন্থির ভিতর দিয়া গমন করিতে হয় 1 

এই সকল শোষক নলীদিগের গঠন ও কাধ্য বিবরণ পূর্বের বর্ণিত হইয়াছে, 
এক্ষণে ইহাদের প্রত্যেকের শোষণ প্রণালী বর্ণন কর। যাউক। 

ল্যাকৃটিয়াল নলী কর্তৃক শোষণ (4১50:0097. ৮০ [2069818) 
_কাইম্‌ ক্ষুদ্র ও বৃহদাস্্ দিয়া ভ্রমণ কালে সম্পূর্ণরূপে পরিপাক পাইয়া থাকে, 
এবং তাহার পরিপাক প্রাপ্তি পদার্থ সকল এই স্থানের শ্সৈম্মিক বিল্লীস্থিত রক্ত- 
,বহানাড়ী ও ল্যাক্টিয়াল নলী কর্তৃক শোষিত হয়। রক্তবহানাড়ী কর্তৃষ্ 

শোষণ কায সম্পন্ন হয় ইহা! পরে বর্ণিত হইতেছে, এক্ষণে ল্যাক্টায়াল নলীর 
শোষণ প্রক্রিয়। আলোচন। কর যাউক। 

ইহারা ইচ্ছামত কাইমের কতকগুলি পদার্থ শোষণ করে, তন্মধ্যে তলব 

পদার্থ ই প্রধান । ক্ষুদ্র অন্ত্স্থিত ভিলাই নামক রক্তপূরণ ক্ষুপ্র ক্ষুত্র উচ্চ স্থান, 
হইতে ইহাদের শোষণ কাধ্য প্রধানতঃ সম্পন্ন হইয়া থাকে। অন্বস্থ শ্লৈন্সিক 
ঝিলীর গান্রে এপিথিলিয়াম. কোষ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে এবং ভিলাইদ্িগেব 
উপরে এই কোষদিগকে অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়, এই 
কোষ সকল তৈলবৎ পদার্থকে আকর্ষণ করে এবং তথা হইতে তাহা ল্যাক্‌- 
টিয়াল নলী কর্তৃক শোবিত হইয়া থাকে ।. 

কি প্রকারে এই শোষণ কাধ্য সপ্ন হইয়া থাকে তাহা ঠিক করিয়া বলা- 
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কঠিন, বোধ হয়, কাইনের উপর অস্ত্রের ক্রিমিগতির চাপ পতিত হইলে, উপ- 
রোস্ত কোষ সমূহের গাজে ভক্ষ্য দ্রব্যের তৈজবৎ পদার্থ সকল আসিয়া পিশিতত 
থাকে, এজন্য উহাদের শোধিত হইবার অনেক সম্ভাবনা! । আবার, পিন্ত, 
প্যান্ক্রিয়াটিক ও অন্ত্ররস সমূহ দ্বারা এ কোষদিগের গাব রসাল থাকে বলিয়া 
ল্যাকট্টিয়াল নলী কর্তৃক তৈলবং পদার্থ শোষণের বিলক্ষণ স্থবিধা হইয়া থাকে । 
লিম্ষাটিক নব্লী কর্তৃক শোষণ (49০06০0080৩ 0 
70,20168) _ পুর্বে উল্লেখ কর! হষ্টয়াছে যে, এই সকল নলী ও রক্তবহানাড়ী- 
দিগের কোন প্রকার রোগ ন। থাকিলেও তাহাদের অভ্যান্তরস্থ পদার্থ নিচয়ের 
চল[চল হয়া থাকে । অর্থাৎ তাহার। তন্ত মধ্যে পরম্পরের পার্খে অবস্থিতি 
করাতে, কেপিলারী নলীস্থিত রক্তরস হতে পদার্থ সকল চোক়্াইয়। লিম্ফাটিক্‌ 
নলীতে উপনীত হয়, এজন্য এই সকল সাম গী হঈটতে লিক্ষ প্রস্তুত হইফ্* থাকে । 
রক্রবহ! নলী কর্তৃক শোষণ (4১7১১০৮017০ 0 07০ 01০০0- 
৬০৭৪০1৪১ লিম্ফাটিক ও ল্যাক্টিয়াল নলী সমূহ বেমন আপন আপন ইচ্ছামত 
পদার্থ শোষণ করে, রক্তবহানাড়ীদিগের সে রূপ প্রকৃতি নহে । বাধুনৎ জলীয় 
অথব৷ ক্ষ্র ক্ষুদ্র ঘন পদার্থ ইহাদের গাত্রে প্রবেশ করিতে সক্ষম হয়; তাতাবা 
অঙ্জেব গাত্রে পিশিতে পারিলে শোধিত হইতে পারে । শিরা ও কেপিলাবী 
নলী কর্তক অধিক পরিমাণে শোধণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহার 
যেকেবল নানা স্থান হইভে পদাথ গ্রহণ করে তাহা নহে, কিন্ত ঘে কোন 
স্থান হইতে সামগ্রী শোষণ করে, তন্মধ্যে আবার আপনাপন নানা প্রকার 
পদার্থ বাহির করিয়া দে । 
অবস্থাভেদে শোষণ প্রক্রিরার তারতম্য (0170077321)009 
৮0000 0900000) ১৮৮ 
১। ত্বকের সর্ব প্রথম আবরণ ছিন্ন করিয়া কোন শোষণোপযোগী পদার্থ 
লেপন করিলে যেমন সহজে শোষণ হইতে পারে, অক্ষত চ্'দ্বারা সেবপ 
. শোবণের সম্ভাবনা নাই। 
২। পদার্থ যত বাষুর ন্যায় কিছ্বা'জলবং তরল হইবে, ভত অধিক পবি- 
মানে, তাহার শোষণ । ঘন পদার্থকেও শোষিত হইতে হইলে তাহাকে 
বনী হইতে হয 
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,&| রক্তবহানাড়ী বত, পূর্ণ থাকিবে, অথব] যত তাহার গাত্র ক্স হুইবে। 
তত তাহার শোষণ শক্তির বিভ্ব ঘটিবে,।.. 
৪ রজ-শোত বত শীষ শীষ প্রবাহিত হইবে, ততই শোষণ প্রিয়ার 
বিধা। কারণ, তাহ! হইলে পশ্চা্ব্তী শোণিত সর্বদা শোধপের স্থানে ধন-ছ্ন, 
উপনীত হুইতে পারে । 


পোষণ প্রক্রিয়া | 


বাংা0ঘ. 


ষে সভ্েজ কাধ্যক্ষমতা হার] জীব-শরীরস্থ প্রত্যেক তপ্ত ও যন্ত্র অঞ্জে 
দিশ্িত হইয়া সব স্ব সুস্থাবস্থা। রক্ষা করিতে সমর্থ হয়, তাছাকে পোষণ প্রজা 
কহে। এই ক্রিয়ার দ্বারা প্রত্যেক তত্ব ও ঘগ্র আবহ্াকীয় পদার্থ ২ আপন 
অভ্যন্তরে সুগ্চয় পূর্বক মিজ নিজ ক্ষতি পুরণ করিয়া থাকে।, প্রতোক ্ধ 
কণ! এইরূপে যে রক্তের সার আকর্ষণ করে তাহা নয়, কিন্তু তাহাকে আপম 
গঠনোপযোগী করিয়া নিজ নিজ কা্ধ্য নির্ববাহ করিয়া থাকে। 

এইরূপ অসংখ্য পরিবর্তন সন্কেও জীবের অঙ্গ প্রতাজ বর্ধিত ও যিকশিত 
হইয়। পোষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা সর্ববাবয়ব বিশিষ্ট থাকে; এবং এইজন্য ' একজন 
যুব ব্যক্তি বহুকাল ধরিয়া আপন আকুতি, গঠন ও ভার সমভাবে রক্ষা করিতে 
সক্ষম হয়। | 

অঙ্গ প্রত্যাঙ্গের পরমাণুসকল পোষণ প্রক্রিয়া ঘর! ধে ক্রমাহ্য়ে পরিবর্তিত 
হইয়। থাকে তাহ! নানা দৃষ্টান্ত দ্বার! সমর্ধিত হইতে পারে যথা ৫-_ 

১ম। কোন লুর্মমান আর্টির বহির্দেশ বৃদ্ধি পাইবার কালে তাহার মঞ্জা- 
স্থিত গহ্বরের আয়তনও প্রশস্ত হইয়া যায়। ইচার একমাত্র কারণ এই যে, 
যেমন ইহার বহির্ভাগে নৃতন পদার্থের সংযোগ হয়, তেমনি তাঁহার অতান্তর 
দিকের গাত্র হইতে পুরাতন পদার্থের বহির্গমন হইয়া থাকে 

২য়। প্রত্যেক গ্রন্থি, নিঃসরণ কালে আপন আপন কোষ কির্থ। তগ্মধা 
স্থিত পদার্থ বাহির করিয়া! দিয়া পরস্পরের জাকিতি ও গঠন রক্ষা কির 
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থাকে । ইহার অর্থ এই যে, যেমন পুরাতন সামগ্রী বাছির'হুইয়া ধায়, তেমনি 
নূতন পদার্থ তাহার স্থান অধিকায় করিয়া! থাকে । 

ওয় । এইরূপে ত্বক, পেশী, গ্রাস প্রভৃতি প্রত্যেক শারীরিক: তন্ত আপন 
আপন কার্ধ্য নির্বাহ করিয়া পোষণ গ্রত্রিয়া দ্বার! পূর্ববৎ অবস্থিতি ধরে. 

অঙ্গস্থিত পরমাণু সমূহের দিজ কার্য ক্ষমতানুসারে এইরূপ পরিবর্তন 
সঙ্ঘটিত হুইয়! থাকে ; কিন্ত সঙ্গ প্রত্ঙ্গের কতকগুলি অংশের কোন কার্ধা 
করিবার আবশ্তক ন! থাকিলেও তাহার! নির্দিষ্ট সময়ের পর রূপাস্তর হইয়! 
শরীর মধ্যে শোষিত হয়, নতুবা নষ্ট তইয়! দেহচাত হইয়! থাকে । 

লোম ও দত্তের বিষয় আলোচন! করিলে উপরোক্ত সিদ্ধান্তের পোষ- 

কতা কর! বায়, এবং তৎসঙ্জে পোষণ প্রক্রিয়ার, আশ্চর্য্য কৌশলও, বোধগমা 
হইতে পারে । 

লোম বদ্ধিত হইবার কালে তাহার মজ্জা মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ও দানাবিশি্ট 
একপ্রকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া বায়। এই পদার্থ নানা কোষ ও কোৰ 
বর্ধনশীল মূলে নির্মিতি। ইহা লোমের তলদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করে। 
ইহার ভিতর কৃষ্ণবর্ণের পদ্দার্থ থাকে বলিয়! লোমকে কাল দেখায়। 

প্রত্যেক লোম কিছুকাল এই অবস্থায় থাকিয়া আপন তলদেশকে আর পুর্ণ 
করিয়া রাখে না, বরং ঈষৎ উর্ধমুখে স্কীত হুইয়। তাহাকে কুঞ্চিত করিয়! 
ভুলে) ভ্রমে ইহার বহির্দেশ শুভ্র হইতে থাকে এবং মজ্জান্থিত কৃষ্বর্ণ 
পদার্থের হাস হইয়া পড়ে। 

অবশেষে লোমের তলদেশে আর ফোন গ্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয় না, এজন 
সমস্ত লোমটি নষ্ট হইয়া! ঝরিয় পড়ে। প্রত্যেক লোমের এইরূপে জন্ম হয়, 
এবং নির্দিষ্ট সময়ের পর তাহারা কোন প্রকার গ্রাস শক্তির দ্বার! সঞ্চালিত 
মা হইয়াও আপনাপনি গুফাইয়। বরিয়া পড়ে। কিন্তু গ্রতোকের মৃত্যুর পূর্বে 
নিজ নিজ অভভুর রাখিয়া বায়, বন্দর! নৃতন নূত্তন লোম তাহাদের স্থান অধিকার 
করিয়া! থাকে। এন্ুলে আপত্তি হইতে পারে যে, অঙ্গের বহির্দেশস্থ লোম বা. 
কেশের দৃষ্টান্ত সবারা। দেহাভাস্তরগ্থ অংশ সমূহের পু্ি সাধনের পক্ষ কিরূপে 
সমর্থন কর! যাইতে পারে ? অতএব দেহাত্যন্তরস্থ অনাবশ্তক কিন্বা রূপান্তর 
প্রাঞ্থ শারীরিক অংশ সমূহ শোষণ দ্বারা কি প্রকায়ে পোষণ প্রক্রিদ্কার সাহাষ্য 
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করিতে পারে তাহা পৃতনশীল বা ছুথদস্তের বিষয় আলোচনা করিলেই- সকল 
মীমাংস! হইয়! যাইবে। | 

প্রত্যেক ছু্ধদস্ত আপন আপন অর হইতে বিকাশ প্রাপ্ত হয়, এবং. এই 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে পরবর্তী দত্তের অস্কর ন্বন্ূপ আপন গান্ধের কিরদংশ স্বতস্ 
করিয়া! রাখিয়৷ থাকে। তৎপরে ইহার! আবশ্তকমত বৃদ্ধি পাইক্স কিছুকাল, 
স্থিরভাবে অবস্থিতি করে। অবশেষে যেমন নূতন দস্ত বঞ্ধিত হয়, তেমন 
তাহ! ছুগ্ধদত্তের মূলদেশ চাপিতে থাকে; এজন পতনশীল দত্তের রক্ত ও 
নবাসুপদার্থে নির্মিত সারাংশ তাহার মূল সহি শোষিত হুইয়! যায়, এবং হুথ্ধ 
দত্তের অবশিষ্টাংশকে অসার বলিয়া বাহির করিয়া! তাহার স্থান অধিকার করেও 

শৈশব কালের দত্তের এইরূপ অবস্থ। দেখিতে পাওয়া! যার, কিন্তু বার্ধক্যা- 
বন্ধীয় দত্তের মূল পরাস্ত উঠিয়! গিয়া থাকে । 

অতএব আমরা দেখিলাম পোষণ প্রক্রিয়! ত্বার। কি প্রকারে শারীরিক অজ 
প্রত্যঙ্গ সকল বিকাশ ও বৃদ্ধি পাইয়া! নির্দিষ্ট কাল পধ্যস্ত অবস্থিতি করে, এবং 
কিরূপেই বা সম্ত শরীরের ধ্বংস ন! হতে তাহার অংশ সকল বিন! পরিশ্রমে 
কিন্বা বহির্দেশ হইতে আহত হইয়া, মৃত বা৷ রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, ও অবশেষে 
বহির্গত কিন্বা শোধিত হইয়। নিজ নিজ উত্তরাধিকারীদিগের জন্ত পথ প্রস্তুত 
করিয়া থাকে। 
* শারীরিক প্রত্যেক অংশের জীবন কাল নিন্দি্ট আছে; কিন্ত সকলেই এক 
সময়ে মৃত কিষা পরিবর্তিত হয় না) অস্থিসমূহ, পেশী গ্রতৃতি কোমল তত্ক 
অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হইয়। থাকে । 

মনুষযর ছুগ্ধদত্ত যেমন নির্দিষ্ট সময় পধ্যস্ত অবস্থিতি করে, অন্যান্ঠ 
জীবেরও সেইরূপ হইয়! থাকে, আবার নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে তাহা নানা 
জীবকে পক্ষ, শৃঙ্গ ও চর্্দ ত্যাগ করিতে দেখ! যায়, এবং 'পোষণ-্রক্রিরা বারা 
সে সকল পুরণ হইয়া থাকে । এই প্রক্রিয়! ছবারাও লিম্ষকণা র্কণায় 
পরিণত হইয়] থাকে । 

কিন্তু প্রত্যেক অংশেক্ষ অতিরিক্ত কার্ধয কিনা সঞ্চালন দ্বার! তাহান্ন জীবন- 
কালের হাস হইয়া! যায়, জাবার অল্প পরিধম করিলে তাহার! জনেক দিন 
জীবিত থাকে। 
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নূতন অংশ সকল বিকীশ প্রাপ্ত হইয়! পুরাতনের স্থান অধিকার করিয়! 
থাকে । বাস্তবিক, মন্তিফ ও পেশী প্রন্তি শারীরিক অংশে বহুল পরিমাণে 
কোববর্ধনশীপ মূল দেখিতে পাওয়া যায়। ' যথায় অনেক কার্ধ্য এবং তজ্জন্ত " 
পোষগ-প্রক্রিয়ার অধিক গ্রয্ধোজন, তথায় ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । 
এই কোধবর্ধনশীল খুল হইতে নূতন পদার্থের ল্যষ্টি হয়। জরায়ুর অন্তর্গত 
শিশুর এবং অল্প বয়স্ক জীবের তন্ত সমূহে এই মূল যর্েষ্ট পরিমাণে অবস্থিতি 
'করে বলিয়া তাহাদের শীঘ্র শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া থাকে । আর যেস্থানে ইহাদিগকে 
দেখিতে পাওয়া যায় ন| তা! শীপ্ব নষ্ট হইপ্। যায়) আবার কোধবর্ধনশীল 
মূলবর্চিত স্থান সমূহকে শীঘ্র নষ্ট হইয়া যাইতে দ্রেখা যায়। 

মন্ুয্র হুগ্ধদস্ত পড়িয়ী গেলে পোষণ'প্রক্রিয়। গার! নূতন দস্ত তাহার স্থান 
অধিকার করে, এবং এইরূপে দস্তেব পুনর্জন্ম হইয়। থাকে, কিন্তু হাঙ্গর প্রভৃতি 
জন্ধর মুখমধো যে সারি সারি দস্তপাটি লক্ষিত হয় তাত! কেবল পশ্চাৎস্থাপন 
মাত্র, এক পাটিয় অঙ্কুর হইতে অপর গুলির পুনর্জন্ম হয় না। ত্বকের নান 
আবরণ দ্বিতীয় গ্রণালী অনুসারে পুনস্থাণিত হইয়া থাকে ; উপরিস্থব, আবরণের 
অনুর হইতে নিমস্থ আবরণের জীবন লাভ হয় না। 

অপন্থ পদ্বার্থ সমূহের এরূপ পুনর্জন্ম ও পুনস্কাপনের তন্ত মনোমধ্যে 
সর্ধদ] জাগরুক থাকা কর্তব্য, কারণ, শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রোগ বা আঘাত 
সবার নষ্ট হইলে পৌণপ্রক্রিয়া ঘার! কেবল খ্মাপনাপন নিন্য়ারিই পুনর্জীবিত 
ও পুনস্থাপিত হইতে পারে 


সুম্দরব্ূপে পোষণপপ্রক্রিয়া নির্বাহ হইতে হইলে নিম্নলিখিত 
অবস্থার উপর নির্ভর করিতে হয় | 

১) শোশিত সম্পূর্ণরূপে প্রক্কতিস্থ থাকা আবশ্তক, কেননা ইহা হইতেই 
পোষখোখযে!ঙী পদার্থ অঙ্গ মধ্যে গৃহীত হইয়া থাকে 

২। অঙ্গের নিকটবর্তী স্থানে এবং তথায় নিরমিত্ীপে 'সেই রক্তের, 
কফিন হইবার বিশেষ আবশ্বীকতা। 

এগ জাযুর কর্তৃত্‌।' 

&1' €পোষণোপযুক্ত স্থানের স্বাভাবিক হুস্থাবস্থা। 


মহান 0. ২৯৮৫ 


এক্ষণে দৃষ্টান্ত বারা উপরোক্ত সিদ্ধান্ত চতুটন্বের পোবকতা কর! বাঁউক। 

১। পোষণ-প্রক্রিয়। নির্ধ্বাহ করিবার জন্ত সকল জীবের রক্ের অবস্থা 
এক নির্দিষ্ট মিয়ষে বন্ধ নহে, ধাহার যেরধণ শোণিত, যদি তাহ! কোনরূপে বিবৃত 
ন| হয়, তাহার সেই ভাবে পুষ্টিসাধন হইয়। থাকে । ব্যক্তিগত শোপিভ 'তাহার 
অঙ্গ গুত্যঙ্গের সধ্যভাবে সংযুক্ত হইতে পারিলে সেই সেই স্থানের পুষ্টিলাভ হয়, 
নতুবা তাহা ফোন, প্রকারে অতাপ্ন পরিমাণ বিষান্ত পদার্থের সহিত মিশ্রিত 
হইলেও দেহস্থিত সঈনস্ত মিশ্রিত উপকরণের পরিবর্তন সংঘটিত হয়, এবং পোষণ- 
প্রক্রিয়া একেবারে পরিবন্তিত হইয়া পড়ে। 

উপদংশ ও বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ এইকপে রক্তের অবস্থা - পরিবর্তিত 
হুইকা যায়, এবং পোষণ ক্রিয়ায়.সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটে । 

২। অঙ্গ মধ্যে অথবা তাহার সন্ধিকটে সেই রক্তের নি্মিতরূপে সঞ্ধীলিন 
ষে বিশেষ আবশ্তক হইয়া থাকে, তঘ্ধিষয়ে আর সন্দেহ দাই। কারণ, ইহা। 
দেখা গিয়াছে যে, কোন অংশে অল্প পরিমাণে শোশিত প্রবাহিত হইলে, তাহ 
গু হইয়া হা, স্থানীয় রঞুআ্মেত একেবারে বন্ধ করিয়া দিলে পোষণ-গ্রক্রিয 
রহিত হইয়া অক্জস্থিত পদার্থের মৃত্যু আনয়ন করে, এবং 'কোন স্থানে রক্ত 
সঞ্চালিত না হইয়া স্থির থাকিলে তথাকার পোষণ স্থগিত হইয়া থাকে ।, 

আবার পোষণোপযুক্ত স্থানে অথব| তাহার নিকটবর্তী প্রদেশে সেই 
রক্তের সঞ্চালন আবশ্তক, কেনন! তাহ! হইলে রক্তের সারাংদ, পী্গ গন 
তথায় উপস্থিত হইতে পারে । পোষণ-প্রক্ষিয। নির্বাহ করিবার'অন্যু রক্ত- 
বহা নাড়ীকে যে কোন পোধপোপধোগী স্থানের মধ্য দিয়! প্রবাহিত্ত' হইতে 
হইবে এমত নহে, কেননা তাহায়া শ্বয়ং এই ক্রিয়ার কিছুই সহারত! করে না; 
ইহার! কেবল রক্তবাহক মান্্র।, তবে তাহাদিগকে সেই স্থানের দিকট দিয়া 
ধাবিত হইতে হয়, যন্দারা তম্মধ্যস্থিত শোণিভ অঞ্রেশে সেই স্থানে চোরাই 
গিয়া তাহার বলাধাপ্প' করিতে সক্ষম হইয়া! থাকে 

রক্তবহানাতী সকল এইরূপে রঞ্জপূর্ণ ও রজশূণ্ঠ স্থানে সমভাবে পোধণোঁপ- 
যোমী পদার্থ ধিউরণ করিয়া, থাকে । যে স্থান রজপূর্ণ তাহা 'যধো ইহার 
প্রবেশ করে, এবং বে প্রদেশ র্তশূন্ তাঁহার নিকট দিয়া ইহাগ! প্রবাহিক্ঠ “হয, 
ফি উভয় প্রদেশে এক নিরধৈ রঞ্ের সীয়াংশ শোঁখণ হইয়া ধাকে 1 পেদীর 


২৮৬ ফিজিয়োলতী। 


শধ্যস্থিত গতর শমুহে, অস্থিমজ্জায়, রক্তহীন চর্দ্ে, এবং চক্ষুর কর্ণিয়া নামক 
বিল্লীতে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ ন! করিয়াও তাহাদিগকে পোষণ করিয়া থাকে । 
শারীরিক খংশ সমূহ নিকটস্থ বক্তবহানাড়ী হইতে রকের সারাংশ গ্রহণ করিয়! 
পুটহয়। 

ও। পুর্বে এইরূপ সিদ্ধান্ত ছিল যে পোষণ প্রক্রিয়ার উপর স্নায়ুর কোন 
কর্তৃত্ব নাই, বেছেতু উদ্ভিদ, জণ এবং নিম্নতম শ্রেণীর জীবদিগের স্বায়ুর আদৌ 
বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। কিন্তু তাই বলিয়৷ যাহাদের শরীরে স্নায়ুর কাধ্যক্ষমতার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাহার! ইহা সাহায্য ব্যতীত পুষ্টিলাভে অসমর্থ। কারণ, 
ইহ! দেখা গিক্াছে যে, নানাপ্রকার মানদিক উত্তেজনে রোগের উৎপত্তি, বৃদ্ধি, 
ও আরোগ্যলাভ হইয়া থাকে, আবার মানসিক উত্তেষনা ব্যতীত শাযুকোষ 
কিনব! খরাসুকুত্র কোন প্রকারে আহত হইলে তত্রত্য স্থানের পোষপ-কার্যের 
শিখিলত! ঘটয়। থাকে । 

পৃষ্ঠবশীয় হজ্জ। বিচ্ছেদ করলে অথব| তাহা! কোন প্রকারে আঘাত প্রাপ্ত 
হইলে কেবল বে নিয়দেশের পক্ষাঘাত হয় তাহা নহে, কিন্তু ত্রত্য সমস্ত অজের 
বৃ টিতে পারে.। একদ! মজ্জার আঘাতে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক ব্যক্তির 
গুল্ফ বা পারের গাঁইট পচিয়! াইতে দেখা গিয়াছিল। আবার এক পার্থর 
পঞ্চম ক্ষাু দষ্ট হইলে সেই পার্খস্থিত মুখের আর পূর্বববৎ পুষ্টিলাভ হয় না, এবং 
ওজন্ড প্রান চত়্ূতে হত হইয়। থাকে। 

ফোন ্জাুকে অতিরিক্ত উত্তেজিত করিলেও পোষণ কার্ধ্যের বিস্ব ঘটে ॥ 
আধার, পাগ ও নানাগ্রকার মানসিক বিকার, কি! শিরঃপীড়ার কয়েক ঘণ্টার 
মধ্যে হত্তকেয় কেশকে শুভ্র হইয়। যাইতে দেখ গিয়াছে। 

এই ল্ল দৃষ্টান্ত ছার! শ্বতঃই ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, নিশ্চয়ই পোষণ- 
শ্রজিরার, উদর গ্ষাযুসকল কর্তৃত্ব করি! থাকে। চৈতন্োৎপাদক গায় সক 
ছবায়! এ কার্য সম্পর হইবার অনেক সম্ভাবন। কিন্ত এ স্থলে এই গ্রহ উখ্িত 
হইতে পায়ে যে, মণ্িক্ষ ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার সুত্র বা সিস্পেখেটক জা এই 
.উীহতায় হণ কাহার কর্তৃক এ কার্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে? বোধ হয় ছুই 
একার -স্নাব কর্তৃক ১৪পাধপ-প্রক্রিস নির্বাহ হইয়া থাকে। কারণ পৃষ্ঠবংশীয়। 
যাচ্ছ ও জন্িকেদ: সোগে সঘস্ত শনীর শীর্ণ ও শুক হইতে দেখা বার়। আবার, 








মাহা, ২৮৭ 


গরীব প্রদেশস্থ দিম্পেখেটিক্‌ কে জজ দ্বার! বধ. করিয়া ছিলে ট্ষুতে এদাহ 
উৎপর হইয়া থাকে 

(৪) পোষণোপযুক্ত স্থানের' হ্বস্থাবস্থারও বিশেষ প্রয়োজন) ) কারণ, সেই 
স্থানের উপরিভাগ, প্রক্ৃতিস্থ না থাকিলে নিগস্থ অংশ সুস্থ থাকিতে পায়ে 'না। 
পোষণোপযুক্ত. স্থান তাহার নিয়াংশকে আপন আপন অবস্থা্ুয্বপ কিয়! লয়; 
সেইজগ্ঠ যতদিন তাহ! সুস্থ থাকিবে ততদিন তাহার সেই অবস্থা রক্ষিত 
হইবে। আবার, তাহ! প্রক্কৃতিস্থ না থাকিলে কেবল ফে তাহার অবস্থা 
পরিবর্তিত হইয়া! যায় তাহ! নহে, কিন্তু সেই পরিরর্থিত অরস্থা রহিয়া! যায়, 
একারণ ক্ষত ভাল হইলেও বহুকাল পর্যন্ত তাহার দাগ থাকে ;) এবং উপংশ 
প্রভৃতি নানা প্রকার পুরাতন রোগের মূল বিবিধ ভক্ষাপ্রব্য ও খবধাদির হারা 
নির্মূল করিতে চেষ্টা করিলেও শীঘ্ব নিঃশেষ হয় না। 

শারীরিক প্রত্যেক অংশ তাহার নিকটবর্তী. স্থানকে এইরূপে আপন 
অবস্থানুরূপ করিতে পারে বলিয়া কোন কোন রোগ একবার তিন্ন গার শরীরে 
উৎপন্ন হয় না, আবার কতকগুলি দেহকে শীঘ্র শীন্ব আক্রমণ করিয়া থাকে । 
এই ছুই প্রকার নিয়মের একই অর্থ, অর্থাৎ রোগের প্রথম আক্রমণে শরীর 
মধ্যে যে পরিবর্তন সংঘটিত হয়, সেই পরিবর্তিত অবস্থা রহিয়! যায়। ঠছাতে 
এই ফল হয় যে, একের দেহ মধ্যে পূর্বব রোগের মূল বিস্তমান থাকিরা সেই 
ভাবে তাহীর দেহের গঠন ও পোষণ হইয়। থাকে, এবং জান নৃতন কোগ 
তাহাকে আক্রমণ করিতে সক্ষম হয় না। আর, অপরের 'দেহমধ্যে পুর্ব 
রোগের জড় বিস্যমান থাকাতে শীত শীঘ্ব তাহারই হস্তে পতিত হইতৈ ইয়। 

কিন্তু দেছের নানা রোগ জনিত এবন্প্রকার পরিবর্তন যে চিরকাল হিয়া 
যাইবে এমন কোন নিয়ম নাই, কালে তাহা পূর্বাবৎ স্ুস্থাবস্থায় আবার পরিণত 
হইয়। থাকে। এইজন্ কয়েক বৎসর পরে আবার টীকা দিবার প্রথা 
প্রচলিত আছে, এবং এ কারণেই বসন্ত প্রভৃতি রোগ পুনর্বার ব্যক্তিকে আক্র- 
মণ করিয়া থাকে, এবং এ কারণেই ক্ষত চিহ্ন মিলাইয়। যায়, ও র্ধা প্রকার 
তন্ধ রোগ দ্বারা পরিবর্জিত হইলেও আবার পুনর্বার গ্ররৃতিস্থ হইয়া খাকে । 


২৮৮ ফিজিয়ে'লজী | - 


জীব শরীরের উভ্ভাপ | 
£1121. ঘা, 


জীব শরীরে সর্বঘাই রাসায়ণিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছেে। এই ক্রি] 
ঘার] শান্দীরিক জটিল অর্দানিক পদার্থ সকল অক্সিজেনের সহিত মিশ্রিত হইয়া 
নানাপ্রকার শি উৎপন্ন হয়; তন্মধ্যে শারীরিক উদ্বাপ একটা প্রধান শক্তি 
বলিয়। জানিবে। যখন শারীরিক যাবতীয় গ্রন্থি, পেশী ও তত্ত প্রভৃতি ষে কোন 
বিধানোপাদানের কার্ধাকারী গ্রটোপ্লাজম্‌ নামক শ্বতঃকারী পদার্থের সহিত 
ধামনিক /শোণিত মিশ্রিত হয় তখনই পরীর মধ্যে উত্তাপ উৎপন্ন হইয়! থাকে । 
রক্তের হিমোগ্নবিন্‌ নামক. পদার্থের অক্সিজেন তত্র হাইড্রোকার্বন নামক 
পদার্থের সহিত মিশ্রিত ছইলেই উত্তা উৎপন্ন হয় এবৎ উষ্াদের রাসায়নিক 
সংযোগের ফলম্বূপ জল ও কার্ধানিক এসিড. গ্যাসও প্রস্তুত হই! থাকে । 

সর্বপ্রকার জীব শরীরে এষ্টরূপে উত্তাপ উৎপন্ন হইলেও সকলের শারী- 
রিক উত্তাপ সমান, নহে । শারীরিক উত্তাপের তারতম্যান্ুসারে জীবগ্গণ 
প্রেণীতুক্ত হইয়াছে যথা! £_ 

জীতল রক্তবিশিষট জীব (0০০13 01০0৫50 8710)919 )-. যাহাঁনদের 

শরীরে ধীরে ধীরে অথবা অল্প পরিমাণে অক্সিজেন থরচ € ০১1৫8690 ) হয় 
তাহাদিগকে কেছ, কেহ শীতল রক্তবিশিষ্ট জীব বলিয়! থাকেন, কিন্তু এরূপ বল! 
ঠিক নয়. কারণ, উহাদের রক্ত বাস্তবিক শীতল নয়, তবে তাহাদের রক্তের 
উত্তাপ পররিবর্তুনশীল (0১811809015 ০৮ 10100100171081 0 বটে। মনুষা 
গপ্ড ও অন্তাজ চতুষ্পদ জন্ত ব্যতীত যাবতীয় জীবই এইট শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের 
শারীরিক উত্বাপ চতুঙ্দিকস্থ তৃবাযুর উত্তাপের সহিত প্রায় সমান বলিলেও হয় 
যথা :-_ভেকের শারীরিক উত্তাপ ভূবাফুব উত্তাপের সহিত প্রায় এক্য হইন্পা 
থাকে ) তবে তাহাদের সঙ্গম ও, জন্ম দিবার কালে তাহাদের উত্তাপ ভূবাযু 
অপেক্ষা, ১০১২ ভিশ্রী বৃদ্ধি হইতে দেখা গিয। থাকে। কোন কোন মত্ত ও 
সর্পের উত্তাপ জল বা ভৃবাযু অপেক্ষা ১০ ডিগ্রী অধিক হয়।* যাহা হউক ইহা 
্বরণ রাখিতে হইবে যে, শীত্তল রক্তবিশিষ্ট জীবদিগের শারীরিক উত্তাপ অত্যন্ত 
কম এবং ভাহা! স্থান ও খতৃজেদে পরিবর্তিত হইয়া গাকে। 


কবর, কণা, ২৮৯ 


উষ্ণ রক্তবিশিষ$ জীব (৪1) 0199050 210107919 )স্্ঘাহাদের 
শরীরে প্রবল ভাবে ও শীত শীত্র অক্সিজেন খরচ হয় তাহাদিগকে কেহ কেহ 
উষ্ণ রক্তবিশিষ্ট জীব বলিয়া থাকেন কিন্তু এক্ূপ বলাও.অসঙ্গত॥ কার তাছা- 
দের শোণিত বাস্তবিক গরম নছে। ইহাদের রক্তের উত্তাপ অপরিবর্থনীয় (ঘ০- 
17717659015 07 1১0770100)8181) খাঁকে। মনুষ্য, পক্ষী ও অন্তান্ত চতু- 
স্পদ জন্ত এই শ্রেণীভুক্ত । উহাদের শারীরিক উত্তাপ চতুর্দিকস্থ ভৃবাযুব 
উত্তাপ অপেক্ষ৷ অধিক এবং এই উত্তাপ স্থান ও ধতু ভেদে পরিবর্তিত হয় ন1। 
মন্ুযোব স্বাভাবিক শাধীরিক উত্তাপ, বিশেষতঃ বগলের উত্তাপ ৯৯ ভিগ্রী ফঠারান- 
ভাট. চাতক প্রভৃতি পঙ্গীর উত্তাপ ১১১ ডিগ্রী হইয়৷ থাকে । বাহিরের ভূবা- 
যুব তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি হইলে শারীবিক উত্তাপের অল্প বৃদ্ধি হইতে পারে। টাঞ্চিস্‌ 
বাথ, (05111570811) লইগে শারীবিক উত্বাপের বৃদ্ধি হয় । আর্ত ও মোহ 
জরে ১০৬, তরুণ বাত পোগে ১১০ এবং মেরুদ ভাঙ্গিয়। গেলে ১২২ ডিগ্রী 
পরযান্ত উত্তাপ উঠে। আবার অন্ত প্রকার রোগে যথা ইউরিমিয়া ও কলের! 
গুভৃতি রোগে স্বাভাবিক উত্তাপের তৃষ্বতা হইয়া থাকে । 


শারীরিক উত্তাপ উৎপত্তির কারণ (119089 170 ৮7171011058 
£810)50)- রাসায়নিক ও যান্ত্রিক (০1৩7719৭] ৪1১৫ 00601911081) এই ছুই 
প্রধান কারণে উত্তাপ উৎপল হইয়া! থাকে । 


১। কার্যকারী প্রোটোপ্লাজমের সহিত ধামনিক রপ্ত সংস্পৃষ্ঠ হইলেই রাস।- 
য়নিক ক্রিয়া জনিত উত্তাপ উৎপন্ন হ্য়। 

২। ঘর্ষণে উত্তাপ উৎপর হয়। যথা মাংসে ২ ধর্ষণ, রক্তবহানাড়ীর গানে 
রক্তের ঘর্ষণ ; আবরণের ভিতর টেওুনের ঘর্ষণ ইত্যাদি । 

৩) উষ্ণ সামগ্রী আহার ও পান করিলে দেহ মধ্যে উত্তাপের উৎপত্তি 
হয়। 


ভক্ষ্যদ্রবোর চর্বি, খ্বেতসার, তৈল, স্বত, শর্করা প্রনৃতি সামগ্রাঁ। ইউরিয়া 

উউরিক্‌ এসিড এবং জলরূপে পরিবন্তিত হইবার কালে উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া 

থাকে। চর্বিজাতীয় পদার্থে যদিও অক্দিজেন কম তথ।পি ইহা সম্ূ্ণপে 

পুড়িয়। সর্বাপেক্ষা অধিক উত্তাপ উৎপন্ন করে। শ্বেতসার ও শর্বগা কম 
৩৭ 


২৯০ _ ফিজিগ়োলভী। 








উত্তাপ উৎপন্ন হয়) যেছেতু পূর্বেই ইহাদের অক্সিজেন ব্যয়িত হয়, ফেবল 
কার্বন ও হাইডেশজেন অবশিষ্ট থাকে । এই অন্য ইহাদিগকে কার্কো-হাইডে,- 
টস কছে।, এল্বুমিনজাতীয় পদার্থে কার্বন ও হাডেজেনের পরিমাণ অধিক 
হইলেও চর্ধিজাতীয় পদার্থের অপেক্ষা কম উত্তাপ উৎপর হয়। কারণ, ইহা- 
দের ভিতয় অল্প অকৃসিজেন মিশ্রিত থাকে, কিছুতেই ৰাহির হয় না এবং 
শরীর মধ্য ইহাদের দাহন ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে সম্পাদিত হয় না; প্রমাণ এই যে, 
এল্বুমিন হইতে ইউরিয়া প্রস্ত ত হয়, সেই ইউরিয়া শরীরের বাঠিরে পোড়াইলেও 
উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া! থাকে । এতদ্যতীত, অল্প ক্ষারের সহিত মিশ্রিত হইলে, 
জল শোধিত হইলে এবং চর্বিজাতীক় পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে কিছু নাকিছু উত্তাপ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । শারীরিক সকল অঙ্গ গ্রত্ঙ্গে এইরূপ পরিবর্তন 
ংঘটিত হয়, তজ্জন্ত গ্রুত্যেক কেপিলারী নলীতে, রাসায়নিক যোগ ঘটাইবার 
ক্ষমতানুসাঁরে উত্তীপ উৎপন্ন হয় কিন্ত এই উত্তাপ সকল স্থানে সমান ভাবে 
'উতপন্ন হয় না অথব! সকল স্থানের কাধ্য সমান নহে। কোন প্রদেশে 
অতিরিক্ত কাধ্য হয় বশিয়। তথ! হইতে উত্তপও অনেক পবিমাঁণে বহির্গত 
হইয়া থাকে এ কারণ অন্ঠান্ঠ স্থান হইতে উত্তাপ পরিচালিত ও নিয়মিত হইয়া 
থাকে। 

কোন স্থানের উত্তাপ শীঘ্র শোধিত 'ও বিকীরণ দ্বারা নষ্ট হইলে ততক্ষণ7ৎ 
অন্তত্র হইতে তাহার পূরণ হইয়া থাকে । 

তাপোৎ্পত্িির স্থান নিরূপণ (149০8115০01 0) 26105190101 
91108 )-_-লাভোপিয়ার সাহেব বলিয়াছেন যে, ফুসফুল শারীরিক উত্তাপ 
উৎপত্তির স্থান। কারণ, এই যন্ত্র অক্সিজেন শৌধিত ও ব্যয়িত হইয়া থাকে; 
অনেকে এই মতের পোষকতা৷ করেন না। কারণ, তাহা হইলে ফুসফুস শারী- 
রিক সকল স্থান অপেক্ষা গরম হইত। কিন্তু তাহা হয় না। মাংসপেশীর 
কৃঞ্চনে উত্তাপ উৎপন্ন হয়। শারীরিক যাবতীয় প্রধান প্রধান গ্রন্থি আপন 
আপন কার্্যকালে উত্তাপ উৎপাদন করে। যক্কতে যত উত্তাপ উৎপক্ন হয় 
কোন ্রিতে রূপ দুই হয় না।. যকৃতের হিপাটিক্‌ শিরার শৌণিত সকল 
"স্থানের শোণিতাপেক্ষা উ্ণ। পেশী ও গ্রন্থির অপেক্ষা মস্তিষ্ধ ও কশেরুক 
মজ্জাতে কম উত্তাপ উৎপন্ন হয়।' 


ঠ বা হত ২৯১ 


শারীরিক তাপের পরিমাণ (০০৪০8 ০1১০৪): 
*১০০ গ্র্যাম্‌ এ্রল্বুমিনে ৪২৬, ৩০০ অংশ তাপ 
১০০ *  চর্বিতে ৯০৬. ৯০০ শ 
২৪০. »*  শ্বেতসারে ৯৩৮, ৮০০ 
এই ২২৭২ অংশ তাপের কতকাংশ' শরীরস্থ ভূবাযু ও ভক্ষিতদ্রব্যকে গরম 
রাখিবার জন্ত ব্যয়িত হয়) কিয়দংশ বিকীরণ ও বছন (15018000200 
০07000002 ) দ্বার! চালিত হয়, এবং কিয়দংশ রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া প্রভৃতি 
শারীরিক বিবিধ ক্রিয়। সম্পাদনার্থে ব্য়িত হইয়া থাকে। 
শারীরিক উত্তাপের হাস হওন প্রণালী (81০095 10 91310) 
1081 15 1০9:)--৪ প্রণালীর দ্বারা শারীরিক উত্তাপের হ্রাস হুইয়। থাকে যথা £ 
সঞ্চালন,” বহন, বিকীরণ এবং বাঁ্পীকরণ বা উপিয়! যাওন (০020001100, 
০01১9০01917, [8019000৭100 ০%৭1১০:96108 ) ভূবাষুব পরমাণু-পরম্পরায় 
উত্তাপ চালিত হইলে উহাকে কাগাকৃসন্‌ বা উত্তাপ সঞ্চালন ক্রিয়া কছে। ' 
এই প্রণালীপ্বারা অল্প উত্তাপ চালিত হইয়া থাকে । কোন স্থানের ভূবাযু 
গরম হইলৈ যদ্দি অন্ত শ্রীতল বায়ু তাহার দিকে চাপিত হয় তাহা হইলে উদ্ণ 
ভূবায়ু উপর দিকে প্রেরিত হয় এবং অন্য শীতল বায়ু তাহার স্থান অধিকার 
কবে। এই প্রণালীকে কনভেকৃলন বা বহন প্রণালী কছে।' উত্তপ্ত গাত্রের 
চতুর্দিকে সমান ভাবে তাপ ছড়াইয় পড়িলে তাহাকে উত্তাপ বিকারণ প্রণালী 
কহে। অতি অল্প পরিমাণে শ'রীরিক উত্তাপ বাশ্পের আকার ধারণ করিলে 
অর্থাৎ সাক্ষাৎ উত্তাপ গুপ্ত উত্তাপে পরিণত হইলে তাহাকে ০ ত্র 
প্রণালী কহে। 


শারীরিক উত্তাপ হাসের কারণ (০98563 ০1053 ০ নী 
১। শীতল নিশ্বাস বায়ুকে গরম করিবার জগ্ঠ উত্তাপ ব্যয়িত হয়। ১৩ 


কিলোগ্র্যাম ভূবাষু মনুষ্য প্রত্যহ নিশ্বাস দ্বার! গ্রহণ করে, তক্জন্য ৮৪ অংশ 
উত্তাপের প্রয়োজন হইয়। থাকে । 

২। শীতল পানীয় ও আহ্রীয় ভক্ষদ্রব্যকে উষ্ণ রা জন্ত উত্ভাপের 
প্রয়োজন হইয়! থাকে ।. ( সমস্ত দিনে ১৯০০ গ্রাযাম শীতল পানীয় ও আহা- 
রীর় সামগ্রীর অন্ত ৪৭ অংশ তাপের প্রয়োজন হয় )। 


ঞ 
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৩। চর্ম দিয়া প্রত্যহ ৬৬০ গ্রাম পদার্থ ঘর্বরূপে বাহির হইয়া থাকে । 
"৪1 ফুসফুস দিয়! বাম্পরপে প্রায় ৩৩০ গ্র্যাম পদার্থ বাহির হ্য় এমং 
তজ্জন ১৮২ অংশ তাপ বাহির হইয়! থাকে । 
৫। গাত্র অনাবৃত রাখিলে ৬ ত্যাগ কালে কিঞ্চিৎ পরিমাণে 'উত্তাপ 
নির্গত হইয়। ঘায়।, 
অতএব আমর! দেখিলাম যে শ্বাসগ্রহণ, পান ও আহার, চন্দ্র এবং ফুসফুস 
দ্বারা ২২৭২ অংশ শারীরিক উত্তাপের ৬৭৭ অংশ রক্ষিত হয়; অবশিষ্টাংশ 
' দ্বক্‌ দিয়! বিকীর্ণ হইয়। থাকে। 
মনুষ্য শরীরে শ্বাভাবিক উত্তাপ (09770080020 ০6 150) 
বগলে তাপমান যন্ত্র রাখিলে ৯৮.৬ হইতে ৭৯ ডিগ্রী ফ্যারনহীট পধ্যন্ত উত্তাপ 
উঠে, কিন্তু শারীরিক গহ্বর মধো এরূপ রাখিলে ১৭৭ ডিগ্রা তাপ'উঠিতে 
দেখ গিয়া থাকে। 
শারীরিক উত্তাপ রক্ষণ প্রণালী (018100৩740099 91 662010- 
:০১--১। তত্তাপ বৃদ্ধি পাইলে যাহাতে তাহ! শীন্ব কমিয়া যায় সে বিষয়ে 
যন্ববান্‌ হওয়া কর্তব্য । 
২। উত্তাপের হাঁস হইলে শারীরিক উত্তাপ যাহাতে বাহির হইতে ন। 
পারে এমত চেষ্ট। কর! কর্তব্য । 
পীরের তাপ বৃদ্ধি পাইলে ত্বকের কৈশিক। (02)015099) গুলি শিথিল 
হয়, হ্থুতরাং রক্তশ্রোত বৃদ্ধি পায়; গাত্রে উত্তাপ বিকীরণ প্রণালীর আধিক্য 
হক়্ এবং রক্ের তরল পদার্থ বাণ্পেব আকাবে উথিত ও বাহির হইয়। জ্ঞাত 
বা অজ্ঞাতসারে শারীরিক অন্িবিক্ত উত্তাপেব হু।স কবিয়া থাকে । আবার, 
তাপ বৃদ্ধি হইবার কালে ক্ষুধা থাকে নাঁ, ুতরাং আছীর ন1 করা প্রযুক্ত শরীরে 
উদ্ধাপের আধিকা হইতে পারে না। 
শরীর অত্যন্ত গবম হইলে যু আকর স্থান উত্তপ্ত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস 
'ক্রুত হয়, ইহাতে ঘন ঘন ভূপাু ফুসফুলে গ্রবিষ্ট ও রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়! 
শোণিতের জল ভাগকে বাম্পের আকারে উত্থিত করিবার সহায়ত।করে, এই 
প্লাথালী ত্বার উত্তাপ হাস হুইন্া পড়ে আর বৃদ্ধি হইতে পরে ন1। 
শারীরিক উত্তাপ হান হইলে কৈশ্রিক! গুলি কুঞ্িত হয়, শরীরের ভিতর 
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হুইতে উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে পারে না, অধিক'পরিমাণে আহার মহ্য হয়। 
চর্ব্িজাতীয় পদার্থের দহনক্রিয়ার (০%৭8102) বৃদ্ধি হয়, সুতরাং শারীরিক. 
উত্তাপ আবার খবাভাবিক ভাব ধারণ করে। 

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে সর্বদা উত্তাপ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার রক্ষণ হয়। 
এই উত্তাপ সর্বদা নানাস্থানে পরিচালিত হয় তজ্জন্য অঙ্গ প্রত্ঙ্গ উত্তপ্ত থাকে । 

উত্তাপ রক্ষার অন্যবিধ কারণ এই যে, ইহা সর্বদা নিয়মিত হইয়| 
থাকে । ৪ ? 

নানাপ্রকার গাত্রাবরণ, বিবিধ তক্ষান্রব্য এবং অগ্নির উত্তাপ দ্বার! দেশ 
কাল ভেদে শারীবিক উত্তাপ বক্ষা করা যাইতে পারে। 

অতএব আমর! দেখিতেছি যে, শ্বীমনলী ও -ত্বকৃ, অভিষিক্ত বন্ত্রের স্তাঁয়. 
অবস্থিতি কবিয়া, সর্বদাই স্থানীয় রক্তের অতিরিক্ত উঞ্ণত।, শোষণ, বিকীরণ 
প্রভৃতি কার্ষের দ্বারা গ্রহণ করিতেছে, এজন্য ধমনী, শির ও কেপিলারী 
নলীর গাত্র স্নামুহুত্র কর্তৃক শিথিল হইয়! তাহাদের অভ্যান্তরে রক্তাধিক্য হইলে, 
যে অতিরিক্ত উত্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহ! উপরোক্ত শ্বাসনলী ও ত্বক 
দ্বার! নিয়মিত হইয়া থাকে। 

আবার শীতঙতায় লিম্পেখিটিক কতৃক উক্ত নলীব্রয় কুঞ্চিত হইয়া! আগন 
আপন অগ্যন্তরস্থ শোণিতের উষ্ণতা রক্ষা করিয়া থাকে । র্‌ 

শ*. অর্থাৎ যখন বাহিরের বায়ু শীতল হয়, তখন অঙ্গ প্রতা্জে অতি জি 

মাণে শোণিত প্রবাহিত হুইয়। আবার উত্তাপ রক্ষ করিয়৷ থাকে। আর, 
বাহিবের বায়ু উষ্ণ হইয়। শরীরে অধিক রক্ত সঞ্চালন হইলেও, ঘর্্ম প্রভৃতি দ্বার। 
রক্ষের অংশ বাহির হওয়াতে শোণিত্ের উত্তাপ বৃদ্ধি হইতে পার না। 

বিবিধ লবণ পরস্পর রাসায়নিক ,যোগে উত্তাপ উৎপন্ন করিয়া থাকে বলিয়া, 
আমর! কেবল তক্ষা্রব্যকে উত্তাপের কারণ বলিতে পারি না। আবার, শ্বেত 
সার ও চর্বি ব্যতীত অন্য প্রকার ভক্ষ্যপ্রব্য ভক্ষণে৪ উত্ভাগ উৎপন্ন হইয়। 
থাকে; কাষ্ঠে কাষ্ঠে ধর্ষণ হইলে যেমন উত্তাপ উৎপন্ন হয়, রক্তবহানাড়ীর তি ত- 
রেও সেইরূপ হুইতে পারে। এখানে ছই প্রকারে, ধর্ষণ হয়; ২ম--রক্ক।গ. 
ইছার নাড়ীর গাত্রের পরম্পরের ধর্ষণ, ২য়-_পোগণিতন্থ চক্রাকার লোহিত কণার 
পরম্পর র্ষণ হইয়| উত্তাপ উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
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অবস্থ! ভেদে শারীরিক উত্তাপের তারতধ্য (01797031805 
07001105508 015 6509119601৩ ০৫07৪ 0০0) 

১ | বয়স (৪2০)--শিশুর তৃমিষ্ট হইবার পূর্বে তাহার. শারীরিক 
উত্তাপ জননীর যোনির উত্তাপাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক থাকে । কারণ, উহার 
উত্তাপ বাহির হইতে পারে না । ভূমিষ্ঠ হইবার পব শিশু শীঘ্র শীঘ্র শীতল হয়। 
শৈশবাবন্থা হইতে যৌবনের প্রারস্ত পর্যন্ত ক্রমে ক্রমে শারীরি উত্তাপের 
কিঞ্চিৎ হাস হয়। যৌবন কাল হইতে ৫ বৎসর বয়স পর্যাস্ত আরও কিঞ্চিৎ 
উত্ভাপের হবন্বতা দুই হয়। সদ্য প্রস্থ শিশুদিগেব হ্যায় বৃন্ধদিগের শারীরিক 
উত্তাপ স্বাভাবিক উত্তাপাপেক্ষা অধিক। কারণ, বুদ্ধদিগের ত্বক রক্তহীন হয় 
হ্ুতরাং উত্তাপ বিকীর্ণ হইতে পায় না। শিশুরা যেরূপ শৈত্যের অবসাদন সহ্য 
করিতে পারে বৃদ্ধের! সেরূপ সহ্য কবিতে পাবে না। | 

, স্ত্রীপুরুষ ভেদে শারীরিক উত্তাপে বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। 

২1 বিশেষ কাল 00778891100 0100৩ 05119 06 61 075)-- 
গ্রতাহ .প্রাতে ৬্টা হইতে ১০।১১টা পর্যাস্ত শারীবিক তাপের শীঘ্র শীস্ত 
বৃদ্ধি, কিন্ত তাহাব পর অপরাহ্ন টা পর্যান্ত ধীরে ধীরে উত্তাপ উঠিয়া থাকে । 
তৎপরে উত্তাপ কমিতে আরম্ভ হয়, রাত্রি ৪টা হইতে ৬টা পর্ধাস্ত যাহা কমিবার 
তাহা কমিয়া থাকে । এই বুদ্ধি ও হাসের বিষয় ১ সেন্টভিগ্রি মাত্র । 

৩। ভক্ষপ্রেব্য (17710670601 0০৫ )--ভক্ষদ্রব্যের যাবতীয় 
উপকরণের: দাহন ক্রি (০*৫8000) দ্বাব। শারীরিক তাপ উৎপন্ন হয়, 
স্থতরাং খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ ও গুণানুসারে তাপ উৎপত্তির তারতম্য হয়; 
এমন কি শীত ও গ্রীন্ম কলেব আহ্বাবের তাপ উৎপত্তির প্রতেদ দৃ্ট হয়। সে 
যাহা! হউক, আহাবের পর' শারীবিক তাপের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হয়, কিন্ত কথিত 
আছে যে.-আহারের পূর্বে শ্বরাসেবিত হইয়া থাকিলে তাপ কমিয়া যায়। উষ্ণ 
তরল পদীর্ঘ পান করিলে ১বা২ ভিগ্রী তাপের বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বরফ থও 
অথবা-বরফ জল. সেবন করিলে ১1২ ডিগ্রী শারীরিক, তাপ কমিয়৷ যাইতে 
পারে? সুরাসেবনে বৈ শারীরিক তাপের হাস হয় তাহার কারণ এই যে, 
ইহা, বার ত্বকের :কেপিঙলারী গুলি প্রসারিত হয়, গ্ৃতরাং জলীয় বাম্প বিফীর্ণ 
হইয়া যায়? এলসন্ত অত্যন্ত শীতে অথবা যে অবস্থায় ভূবাযুব তাপ কম পড়িয়া 
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“যায় এরূপ স্কলে কোন মতে স্থুরাসেবন কৰা কর্তব্য নে। উপবাসে শারীরিক 
তাপের হৃঙ্বত! দৃষ্ট হয় না, কারণ, উপবাস কালেও দনক্রিয়া (০১:08007) 
চলিতে থাঁকে। এক্ষণে ভক্ষিতদ্রুব্যের দহন না হইয়! জীবিত তন্র দহন হইয়া 
থাকে মৃত্যুব অব্যবহিত পূর্ব কাল পর্ধ্স্ত তাঁপ অপরিবর্তনীয় ভাবে থাকিতে 
পারে। মৃত্যু হইলেই তাপ কমিয়৷ যায়। ২৩৩৪ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড তাপ 

'কমিয়া গেলে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে । 

৪1 পেশীক্রিঘা (1700008 01 110500180 ৪১:1107)-_পেশী- 
সকল কুঞ্চিত হইলে তাপ উৎপন্ন হয় এই তাপ নিকটস্থ রক্তবহানাড়ীর 
ভিতর প্রবেশ করিয়া সর্ধাঙ্গে চালিত হয় ও শরীরকে উত্তপ্ত রাখে।, কিন্ত 
পেশীব কুঞ্চন হইলেই শ্বাস প্রশ্বাস ঘন বকে এবং ত্বকের রক্তক্রোতের আধিকা 
হয় স্বৃতরাং সেই উত্তাপ অনেকক্ষণ স্থায়ী তয় না । কোন স্থানের পেশীর ১1০ 
ঘণ্টার কুঞ্চনে ১২ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেড উত্তাপ উৎপন্ন হয় কিন্তু ধনুষ্টকার রোগে 
-পেশী সকল অধিক পবিমাণে কুঞ্চিত হইলে '৪৪.৭৫ সেন্ট উত্তাপ উঠিয়া 
থাঞ্চে, এবং এই বোঁগে পেশী *কুঞ্চন জনিত চর্মের কৈশিকা গুলিও ত্যাস্থ 
কুঞ্চিত হয় স্থৃতবাং তাপ বাহির হইয়া যাইতে পারে না। প্রসব বেদনার কালে 
পেশী কুঞ্চন জনিত কিঞ্চিং তাপ উৎপন্ন হয়া থাকে । 

€ 1 মানসিক পরিশ্রম 011916106 011706767] 6%61 607 
অত্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে ০.৫ ডিগ্রী ডি ১ রা পর্ধ্যস্ত সেপ্ট 
উত্তাপ বৃদ্ধি পায়। 

দেশ কাঁল ও তৃবাষুর অবস্থা! ভেদে বা তারতম্য (17906165 
96 56011000011)5 €607921800765) হয় একথা ডাক্তার ডেভী অস্বীকার 
করেন। শীত প্রধান ও উঞ্ণ“গ্রধান দেশেব লোকেব মধো শারীরিক উত্তা- 
পের ১ ডিগ্রী বেশী কম হইয়া থাকে । শীত প্রধান আইস্লগুবাসীর শারীবিক 
উত্তাপ গ্রীন্ষ প্রধান ভারতবাসীর অপেক্ষা ১ ডিগ্রীর অধিক নয়, কিন্তু এতছু য়ের 
উত্তাপ উৎপাদক শক্চির বিশ্তর তারতম্য হইয়া থাকে । শীত প্রধান দেশে 
অধিক পরিমাণ আহারের আবশ্যক এবং তাহা সহজে সহা হইয়াও থাকে । 
শীত প্রধান দেশে তৈলাক্ত অর্থাৎ চর্নি্ব জাতীয় পদার্থ অধিক পরিমাণে আহার 
করা কর্তব্য) কারণ, ইহার! শরীব দধ্যে দাহিত হইয়া উত্তাপ উৎপন্ন করে। 


২৯৬ ফিজিয়োলজী 


উত্তপ্ত অথচ ভিজা এরপ তৃবাধু শরীরের পক্ষে অস্থস্থকর।' কারণ, তাভাচ্ডে 
ঘর্মম বন্ধ হইয়া যায়। শুষ্ক অখচ উত্তধ্ণ বাযুতে কার্য করিতে ভাল। এইরূপ 
বাযুতে শৈত্য লাগিলে শরীরে কষ্ট উন্থিত হয় এবং এরূপ অবস্থায় অধিক পরি- 
মাণে জলপান কারঁরয়! ধর্ম উংপন্ন করাইতে হয়। অতিরিঞ্ত উত্তাপে কার্য 
করিলে সঙ্নযাস্‌ (6০০1৯৮) র্দিগর্শি (5815৮01:৪) এবং উত্তাপজনিত 
ধনুটঙ্কার (১৩৭৮ 66905) উপস্থিত তইয়া থাকে ।, অতিরিক্ত স্থরাপানঃ 
করিয়া শরীরে শৈতা লাগান উচিত নয়, কারণ তাহাতে শারীরিক উত্তাপ 
অত্যন্ত কমিয়া যায়। 

তাপোতৎপত্তিত উপর বায়বীয় কর্তৃত্ব (17170951006 01 10106 71815003 3৭ 
€৮0 01) 8. 01781801017 01 17881)--গ্রীবার এক দিকের সিম্পাখিটাক 
সাধু কাটিয়! দিলে, সেই দিকের ক্ষুদ্র ক্ষুপ্র ধমনী শিথিল -হইতে দেখা যায় ও 
সেই দ্বিকের কর্ণেব উত্তাপ অত্যন্ত বুদ্ধি পায়। এত্যতীত, এই দিকের যথায় 
সর্ধস্থানে প্রচুর পরিমাণে রক্তআোত বহিয়া থাকে তথায় তাপেব আধিকা হয়। 
কর্ণের চৈতন্টো্পাদক ম্বায়ুকে উত্তেজিত করিলে শারীরিক তাপ কমিয়া যায়। 
কশেরুক-মজ্জ| ছেদন করিলে মৃত্য পর্যাস্ত ক্রমাগত তাপ কমিয়া যায়। 
মজ্জার যত উর্ধে কর্তন কবিয়া দেওয়! যায় তত শীঘ্র তাপ কম পড়ে । ; শরী- 
রের কোন প্রদেশ অথবা সমস্ত শরীর অত্যন্ত উত্তপ্ত হইলে গ্রদ্দাহ উৎপন্ন হয় 
যথাঃ--ফোড়| ও জর কালীন তন্তদিগের শীঘ্ব শীঘ্র দহন ক্রিয়া! সম্পন্ন হইয়া 
থাকে । অতএব পোষণ প্রক্রিয়া, শরীর বৃদ্ধি এবং পেশী ক্রিয়া সম্পাদনার্থ 
ষে শক্তি নিয়োজিত হইত তাহা এক্ষণে কেবল উত্তীপ উৎপন্ন কবিয়া থাকে এবং 
এই জন্ত অর কালে এত দূর্বলতা ও আলসা হইয়া থাকে। কোন বিশেষ 
স্থানের প্রদাহ হইলে তথাকার রক্তবহানাড়ীগুলি প্রসারিত হইয়া রক্তআোত ও 
দহন ক্রিয়। বর্ধন করে; ন্থুতরাং এখানে উত্তাপ বৃদ্ধি হয় কিন্তু এই তাপ 
শরীরাত্যাস্তরস্থ তাঁপ হইতে অধিক হয় না, 


সাধারণ নিংসরণ প্রক্রিয়া । 


95607901090) 
যে: প্রক্রিয়া তারা রক্ত এ৭ং পদার্থ সকল বিবিধ যগ্র হইতে বিভিন্ন হইয়া 
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বেহ মধ্যে অবস্থান ুরবীক তাহার কোন কার্য সাধন করে, কিছ মা 
দেহ্যুত হয়, শাহাকে নিঃসরণ প্রক্রিয়া কছে।: প্রধমকেই প্রস্কত নিংর 
বলে, কিন্ত দ্বিতীয়টী বহির্গমন প্রণালী বলিয়া অভিহিত হয়। প্রকৃত ই 
পযোগী পদার্থ সকল রক্ত মধ্যে সর্ব! প্রপ্তত থাকে না, তাহাদিগকে নির্মাণ 
করিবার জন্য নানা প্রকার যন্ত্র বিশেষরূণে নির্দিষ্ট 'আছে, যথা! পিত্তের জন্য 
যকত, ছুগ্ধের জন্ স্তন ইত্যাদি । কিন্তু ইউরিয়া, ইউরিক এসিড এবং কার্বনিক 
এসিড, প্রভৃতি পদার্থ সর্বদা রক্ত মধ্যে গ্রস্তত থাকে এবং একৈৰারে' ইহা হইতে 
বহির্গত হইয়! ঘায়। কোন বহির্গমনকারী যন্ত্র রোগগ্রন্ত হইলে, অধবা তাহাকে 
তুলিয়। জলে বহি্শমনশীল পদার্থ সকল রক্ত মধ্যে সঞ্চিত হইয়া! অনঠান্ত থার 
দিয়া বহির্গত হইয়া যাইবেই যাইবে; এইফ্ূপ অবস্থায় শারীরিক নানা প্রকার 
তরল পদার্থের মধ্যে উহাদিগকে অবস্থিতি করিতে দেখ যায়; কিন্তু প্রত 
নিঃসরণক্রিয়ার এরূপ প্রণালী নহে, মি:সরপকারী হয্বদিগক্ষে তুশিয়া লইলে 
আদৌ নিঃসরণোপযোগী পদার্থ নির্মিত হয় না। নিঃসরণ ও বহি “এই 
দু প্রক্রিয়ার মধ্যে উপরোক্ত প্রভেদ ব্যতীত আর কো গ্রতেদ 'লক্ষিত হর না, 
এবং এই জন্যই তাহাদের সাধারণ নি:সরণ প্রক্রিয়া নাম দির! তাহাদিগকে 
সাধারণ ভাবে আলোচনা করাই যুক্তিধক্ত। প্রতো্ষ নিংসরণকার্ৰী বস্কের 
তিনটা উপাদান বিশেষরপে আবশ্তক। (১) মূলবিল্লি, (২') কতকগুলি 
কোধ এবং (৩) কতকগুলি রক্তবহানাড়ী। যদিও ইহারা স্কানে স্থানে নানী 
আকারে লক্ষিত হইয়া থাকে, তথাপি ইহাদিগকে ছই প্রধান ভাগে বিভক্ত 
করা যাইতে পারে ; ১ম__বিল্লিও ২য় গ্রন্থি । 

নিংসরণকারী বিল্লির বিবরণ- নান! প্রকার নিঃসরণকারী ঝিল্িব 
মধ্যে সিরাস্‌ (56195), সাইনোতিয়াল্‌ (5%77০৮191), শ্লৈম্মিক (1০০০০) 
এবং ত্বকই প্রধান, শেষোক্তের বিষয় স্বতন্ত্র বর্ণন কর! হইয়াছে । 

সিরাস ৰিল্রী কতকগুলি কোব ও স্যত্রে গঠিত, ইহার মধ্যভাগে গ্রকৃত 
একটা বিশ্লীবৎ আবরণ দৃষ্ট হয়। তাহার এক পার্থ, চতুফোণ বিশিষ্ট কতক 
গুলি কোষ আছে এবং অপর পারে রক্রাবহানাড়ী, বিশ্ফাটিক' নলী ও গা 
ত্র সকল পরম্পর মিশ্রিত হইয়া! একটি আবরণ প্রস্তুত করিয়া থাকে । 


সিরাস্‌ বিল্পী ছুই প্রকার | ১ম। যাহারা বিবিধ যন্ত্রের গহ্বর ও ছিন্ 
শী 


২৯৮ ফিজিয়োলভী। 


সমূহকে পরিবেষ্টন করিয়! থাকে তাহারাই প্রকৃত সিরাঁস বি্ী, থাঃ__এরাকা- 
নয়েড$ পেরিকািয়াম্‌, প্লারী, পেরিটোনিয়ম্‌ এবং টিউনিকা-ভেজাইনেলিস। 
ব্য। যাহারা সন্ধি ও বন্ধনী প্রভৃতির গাত্রে লাগিয়। থাকে, তাহাদের সাধারণ 
নাম সাইনোভিয়াল্‌ বিল্লী। প্রত্যেক সিরাস বিল্লী চতুর্দিকে বন্ধ এক একটী 
থালীর স্তায়, কেবল ফেলোপিয়ান্‌ ছিপ্রের মুখে ইহাকে মুক্ত থাকিতে দেখা গিয়া 
খাকে। 
শ্লোম্মিক বিল্লী সমূহ কোঁমণ ও রক্তপূর্ণ, ইহাদের গঠন সিরাঁদ বিলীর 
স্তায়; অর্থাৎ ইহাদেরও একটী মুলবিলী থাকে এবং তাহার একদিকে 
অসমান কোবশ্রেণী এবং অপর দিকে রক্তবহানাড়ী, লিক্ফাটিক্‌ ও ন্াযু প্রভৃতি 
দ্বার! নির্শিত একটা আবরণ দেখিতে পাওয়া! যার়। পেশীনুত্র, জিহ্বা" কোম- 
লাস্থি, ও অস্থিকোধ প্রভৃতি নানা প্রকার শারীরিক তন্ততে ইহাদের বহির্ভাগ- 
ংলগ্ন থাকে । আর জননেন্দ্রিয়, পরিপাঁকনলী, শ্বাসনলী এবং মুত্রনলী, সমূহের 
অভ্যন্তরস্থ গাত্র ইহাদের দ্বারা নির্শিত হইয়া থাকে । 
 নিঃসরণকারী গ্রন্থি-ইহারা তিনি শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে 
বথা:-_ 
১ম4 নলীর আকার গ্রস্থি__-(95০18% 81875) ইহাদিগকে 
পাকস্থলী ও অগ্্রহয়ের গ্নৈগ্মিক বিল্লীতে দেখিতে পাওয়। যায়। লম্ববান ও বক্র 
ঘর্শগ্রন্থি সকল এই শ্রেণীভূক্ত | 
হয়। একত্রিত গ্রস্থি__(5881588150 81804) অর্থাৎ কতক- 
গুলি গ্রন্থি একত্রিত হইয়া একটা প্রধান শাখায় সংলগ্ন থাকে । ইহাদিগকে 
শ্লৈন্মিক বিল্লীর গ্রন্থি কছে। শ্বীসনলী, ল্যাক্রিমাল, পেনক্রিয়াস্‌ এবং প্রসটেট, 
গ্রতৃতি গ্রস্থি সকল এই শ্রেণীভুক্ত । ইহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ সকল থলীর ন্যায় 
বিস্তৃত হয় ও পরম্পর সংযুক্ত থাকিয়া সমস্ত গরস্থির ভিতর একটা গহ্বর নির্মাণ 
করে। 
৩য়। জড়িত নলীর আকার গ্রস্থি-__সুত্রযস্্ ও বীর্-কোবের 
গ্রন্থি সকল এই শ্রেণীভুক্ত । ইহার! গ্রুথমে নলীল্প আকার ধারণ করিয় তৎপরে 
নান! শাখায় বিভক্ত হইব পরস্পরে জড়াইয়া পড়ে। 
লিরাসও সাইনোভিয়াল বিল্লী সমুহের ক্রিয়া ইহারা আপন 


১০ -৩৫০০১৭ ২৯৯ 


আপন যস্ত্রিগকে কোমল ও আর্র করিয়া রাখে, এজন্য তাহাদের ঘর্ষণ হইলেও 
কোন অনিষ্ট ঘটিতে পারে না; নানাবিধ গ্রন্থি, পাকস্থলী ও অন্তর সর্বদা সণ- 
লিত হইলেও কোন প্রকারে বিপদগ্রস্ত হয় না। ইহাদের অভ্যন্তরস্থ অনাবৃত 
গাত্র হইতে অনার রস নির্গত হইয়| ইহাদিগকে কেবল রসাল করিয়! রাখে মাত্র, 
এবং তাহাদের গাত্র পরম্পরে এরূপ নিকটবর্তী হুইয়! অবস্থিতি করে যে, কোন 
প্রকার রস তথায় সঞ্চিত হইতে পায় না। মৃত্যুর পর কিম্বা তাহারা কোন 
প্রকারে রোগগ্রন্ত হইলে তাহাদের ভিতরে রসের পূর্ণত! দেখিতে পাওয়া যায়। 

সিরাস্‌ বিল্লী হইতে যে রস নির্গত হইয়া! থাকে তাহ! ঈষৎ পীতবর্ণ ও ক্ষার- 
যুক্ত, এবং উত্তাপে জমাট বাঁধিয়া যায়। আবার এই রসের সহিত রঞ্জরসের 
সাদৃশ্ত থাকাতে উহ! রক্ত হইতে বহির্গত হয় বলিয়া বোধ হইয়৷ থাকে । 
পাগু,রেঞ্গে যেমন রক্তমধ্যে পিত্ত বিস্তৃত হুইয়া পড়ে তেমনি এই বিল্লীর 
রসমধোও পিত্বরস দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য ইহ। রক্ত হইতে নিঃস্যত বলিয়া 
প্রমাণীকৃত হইয়া থাকে । কিন্তু মন্তিষন্থিত কোটর মধ্যে এই রস নির্মল 
থাকে। পিত্ত কিন্বা অন্ত কোন রঙ্গিল পদার্থ ইহার মধ্যে প্রবেশ করিতে 
পারে নাং। 

যদিও সিরাস বিল্লীর রসের সহিত রক্তরসের সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়ঃ 
তথাপি সাইনোভিয়! নামক তরল পদার্থ রক্তরস হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, কেনন! 
ইহা অত্যন্ত ঘন ও বোদা, এবং ইহাতে অধিক পরিমাণে অগুলাল দেখিতে 
পাওয়। গিয়া থাকে । 

শ্লৈশ্বিক বিল্রীর ক্রিয়া । শারীরিক ষে সকল গভীর স্থান বাহিরের 

সহিত যোগ রাখিক্প' থাকে, তথান্ব ইহাদিগরকে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। 
ইহার দ্বারা যেমন অত্যান্তরস্থ পদার্থ বাহির হইয়। থাকে, তেমনি বহির্দেশ 
হইতে পদার্থ সকল ইহার ভিতরে গ্রবিষ্ট হইতে পারে । 

উপরোক্ত গ্রস্থি সমূহ নানা আকুতি বিশিষ্ট হইলেও প্রধান প্রধান বিষয়ে 
উহাদের পরম্পরের সার্দৃশ্ত আছে। অর্থাৎ ইহার! প্রত্যেকে অবস্থানের মধ্যে 
অনেক পরিমাণে নিঃসরণ করিতে সক্ষম হুর, কারণ, ইহাদের গাত্র প্রায় জড়িত 
হইয়া থাকে ) ইহাদের বহির্দেশ আবৃত ও খন্তর্দেশ মুক্ত, এবং উহাদের 
প্রতোকের কেপিলারি নলী সমূহ পরম্পয় সমভাবে লঞ্জিত- থাকে । 


প্টিত* | ফ্রিনিয়োরকা ॥ 


কিরে নিংসরণ প্রক্রিধ। জদ্দধান্ন হয় । 

ছুই প্রণালী দাা/নানাবিধ রস ও পদার্থ নিঃহেত হইতে পারে যথা £__. 

১): স্মক্তবঙ্জনীত়ী : লঙৃহ 'জইতে পদার্থ দকল তরল আকারে ঠোয়াইয়। 
নি্যত ছয় * যে'পর্িমাগে রাধিকা হইবে, সেই পরিমাণে রস৪ এই প্রপালী 
'স্বার] নিচ ছইধে? 

২।"" ঘান্িক' কৌশলে নানাবিধ রস প্রধানতঃ লিঃস্যত হইয়া থাকে অর্থাৎ 
' বিথিধ গ্রন্থি মধ্যে বোসিকল কোষ ও কোমবর্ধনশীল মূল লক্ষিত হয়, তাহাদের 
তেজ কীধ্যক্ষমতী্গ হার! নিংঘরণোপঘোগী পদার্থ সকল নিঃস্যত হ্ই়ী তৎপরে 
'বহিগর্ত হষইরা যায়। প্রমাণ দ্বারা এই দ্বিতীয় প্রণালীর পক্ষ সমর্থন কর! 
'্বাইতে পানে | 

১ম। সর্ধ প্রকার প্রস্থ গহবরে কিন্বা' তাহাদের অভান্তর গাত্রেউপরোক্জ, 
কোষ ও'কোষবর্নশীল মুল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে 

'২য় 1" লরধবপ্রকার গ্রন্থির কোষ ও কোববর্দনশীল মূলে তাহাদের স্ব স্ব 

সিঃসয়ণ অবাস্থি্তি করিতে দেখা যায়) যথা £_যরুৎ কোষে পিত্ত, স্তন-কোফে 
হুগ্ধইত্যাদি। 

অভর্রব জী দেখিলাম যে, বিবিধ গ্রন্থির বিনিধ কোষ ছারা প্রত 

মিঃসরণক্থার্পা পির্ধাই হইয়া থাকে । উহার! নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত দেহ মধ্যে 
ছবস্থির্ভি করে, তৎপরে গলিয়া বা ফাটিয়। যায়, এবং নুতন নৃতন কোষ উহা- 
দের স্বান।অধিকার করিয়া থাকে। এই জগ্ত নিঃসরণ ও পোয়ণ ক্রিয়ার 
'পাহশা লক্গিত হিয়া থাকে | কিন্তু সর্ধবগ্নকার গ্রন্থির গঠন প্রায় একরূপ 
হুইলৈও কি ঝাষ্ট' যে একটা দ্বাব! পিত্ব, অপরটার দ্বার। দুগ্ধ এবং তৃতীয়ের দ্বার! 
লাল! সি:কউ হইয়া, খাকে তাহ বল! যায় না। সেইরূপ পোয়গ:-প্রক্রিয়া দ্বার! 
এক এক প্রকার ত্তস্ত হইতে কি কারখে কোমুলাস্থি, অস্থি, ও পেশীস্তত্র নিক্ষিত, 
হুইরা থাকে; ভাঙা বলাও তাত্বাস্ত সুকঠিন । 

্রস্থি সমছ্থে রস দির্ষিত, হইলেই তথা হইতে তক্কণাও বহির্গত হইতে. 

শারে, কিছ €কান কোপ গ্র্িতে বিশ্ব! রসনিঃসযরক নক্যের ভিতির সই রস. 
িন়গকীল সজনস্থিত্ডি করিরাও থাহক । মূত্র যজ্ঞ খভৃতি থে. কল গ্রন্থি রক্ক- 
পরিহ্বরণ জন্ত সর্ধম কার্ধা কমি: পাকে, উহাদের. ডিতর নিঃসরগোপযেগী, 


৩108, কউ 


পদার্থ প্রস্তুত চুইলেই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে বহির্নত হইয়! যায়।' কিন্ত বীর্য 
কোষ গ্রস্থতি ষে সকল গ্রন্থি অবকাশ মতে কার্য করিয়া থাকে, উহ্ধাদে্ 
নিংস্থৃত পদার্থ দিজ নিজ নলে সঞ্চিত থাকিতে দেখা ষায়। আবার, চু: ৪. 
মুখের থে সকল গ্রন্থি সর্বদাই নিজ নিত্র রস অত্ন্প পরিমাণে নিঃসরণ কুরিধী। 
থাকে, কোন উত্তেজনার কারণ উপস্থিত হইলে তাহাদের ভিতর হইতে বহুল 
পরিমাণে রস নির্গত হইয়া ষার। | 

ষে প্রণালী দ্বার। রস নিঃস্থত হইয়। নিঃসরণ নলের ভিতর আসিফ উপস্থিত 
হউক না কেন, তথ! হইতে উহ বহিগ্গত হইয়। যাইবে। ছুই প্রকারে তাহ) 
বহির্গত হইতে পারে __ 

১ম। সমস্থ রস পম্চাঘর্তী রস সমুহের চাপে বহি ছইন়া যায়, এবং 
নৃতন নুতন রস তাহার স্থান অধিকার করিয়! থাকে । 

২য়। বৃত বৃহৎ নলী সকল আপন আপন গাত্র কুঞ্চিত করিয়া রষ ঝহি-. 
গত করিয়া দেয় এই আন্ত মুত্র ও পিন্তনিলের ভিতর পেশ্রীহুত্র দ্বেখিতে ধাওয়া 
গিয়া থাকে। 

কোন কোন নলের তলদেশ" পর্যন্ত পেশীহত্র অবস্থিতি করে, এ কার॥ 
ঝাল, ছুগ্ধ প্রতিও প্রবণবেগে নিঃস্থত হইতে পারে | এই নলী সসূহ ;উত্তেলিক, 
হইলেই কুঞ্চিত হয় এবং তন্মধ্যস্থিত রস সমূহের বহির্গমন হইয়া থকে), | 

[নয়পিখিত অবস্থার উপর নিঃসরণ প্রনালাব কার্ধ্য নির্ভর করিয়া খাবে? 

১। স্থানীয় রক্ষের ন্যনাধিক্যে নিঃসরণ প্রপালীর কিয়া হাস বা বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে । কোন গ্রান্থর ভিতর রক্তাধিকা হইলে তাহার অধিক পরিম্ুণে 
নিঃসরণ হইয়া থাকে, এ কারণ আহার কালে পাকস্থলী রক্রপূর্ণ হইলেই-উ্র 
গাত্র হইতে বহুল পরিমাণে অন্্লরস নির্গত হয়, এবং. ্রসবাস্তে পনর রর 
হইলেই উহাদের মধ্য হইতে পর্য্যাপ্ড পরিমানে ছ$ নিঃসৃত হইয়া! খাঁকে। 
ফি কারণে গ্রস্থি সকল রক্তপূর্ণ “হুর, এবং কি প্রণালীতে উহাদের মিসর? 
হইয়! থাকে, তাহ! গ্রত্যেক রসের স্বতন্ত্র বর্ণনকালে বিশদরূপে পূর্বে বদি 
হইয়াছে। 

২। রক্ন্থ কোন কোন বিশেষ পদার্থের 'আধিকা হইলে কোন কোর 
রহিম অধিক পরিমাণে নিঃসরণ হইয়া থাকে'। কারণ, অভিগিক প 


সরি ফিজিয়োলজী। 


হইলে, কিছ এক পার্ের মৃত্র-যন্ত্র নষ্ট হওয়া প্রযুক্ত রক্ত মধ্যে ইউরিয়া নামক 
পদার্থের আধিক্য হইলে, অপর পারের স্বস্থ মৃত্রযস্ত্রকে পূর্ববাপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে এ পদার্থ বহির্গত করিতে দেখা যায়, এবং ইহার কাধ্য বৃদ্ধি পাইয়! 
থাকে ।, এরপ স্থলে নিঃসরণ ও পোষণ প্রক্রিয়। সহিত নিঃসরণ ক্রিয়ার 
দাদৃশ্ত লক্ষিত হয়। 

স্গাযুর কৌশলের উপর নিঃসরণ ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়৷ থাকে । 
ইহার বিষয় প্রত্যেক রস-নিঃসরণ বর্ণনকালে অতি বিশদরূপে বর্ণিত হইয়াছে । 

৪1 এততদ্বযতীত,. নানা প্রকার মানসিক অবস্থার শারীরিক বিবিধ রস 
নিঃস্ত হইয়া থাকে । অন্নযুক্ত পদার্থের চিন্তায় মুখে লাল! নিঃসরণ, হিন্টিরিয়। 
রোগে মুত্রত্যাগ, ভয়াধিক্যে ঘর্ম ও মলত্যাগ, আহ্লাদ বা শোকে অশ্রবর্ষণ, 
এবং মনোছুঃথ বা বিপুর আতিশয্যে দুগ্ধ পরিবর্তন প্রভৃতি দৃষ্টান্ত ছ্বারা নিঃসরণ 
প্রণালীর উপর মানসিক বৃত্তির কর্তৃত্ব করিতে দেখা গিয়া থাকে । 

কোন কোন গ্রন্থি অপর কতকগুলি সহিত একত্রে কার্য করিয়! থাকে । 
অর্থাৎ, একের কাধ্য বন্ধ হইলে অপর ক্রিয়াও স্থগিত হইয়া যায়। আবার, 
ক্ষতকগুলি অতিরিক্ত কার্য করিলে অপর কয়েকটা আদৌ কোন ক্রিয়া 
প্রকার করে না; যেমন মুক্র-যস্ত্রেরে অতিরিক্ত, কার্ধ্য হইলে উপযুক পরিমাণে 
ঘর্মত্যাগ হয় না। 


সত 


মলী-শৃহ গ্রন্থির বিবরণ | 
00110555015 805. 


এই গ্রন্থি সকল নি:সরণকারী গ্রস্থিদিগের স্তায় আপন আপন অভ্যস্তরস্থ 
পদার্থ বহির্গত করিয়! দিতে পারে না, এবং উহাদের মত শরীর মধ্যে শোধিত 
চইয়। তাহার অন্ত কোন উপকারেও আইয়ে না; কিন্তু ইহারা উহাদের 
স্টার রক্ত হইতে পদার্থ গ্রহণ পূর্বক তাহাদিগকে £পরিবন্িত করে, এবং সেই 
পরিবর্তিত পদার্ঘদিগকে লি্ফ কিনা রক্তের সহিত মিশ্রিত করিয়! দিয় থাকে। 

ইহাদের গঠনও প্রায় নিঃসরনকারী গ্রস্থিদ্িগের মত, তবে ইহাদের মধ্য 
পদার্থ বাহির হুইবার জন্ত কোন প্রকার নলী দ্বেখিতে পাওয়া যায় না, তজ্জন্ত 
ইছার! নলীশৃল্ত গ্রন্থি নামে আধখ্যাত হুইগ্জ। থাকে । 


ওাশ ছে, ৬৩ 


প্রীহা, থাইমাস্‌ ও থাইরয়েড. গ্রস্থি, নুপ্রারিনাল-ক্যাপন্থল, লিক্কাটিক 
সি, লেশ্টিকুলার গ্রস্থি এবং টন্সিল গ্রভৃতি এই নলীশ্নট গ্রন্থি শ্রেণীভুক্ত হইয়া 
থাকে । 
থাইবয়েড, গ্রন্থি সকল লেরিংস নলের নিয়ভাগে অবস্থিতি করে, ইছারাই 
বৃদ্ধি পায়! গণ্ুমালা নির্মাণ করিয়া থাকে। থাইমাস্‌ গ্রন্থি সকল হৃৎপিণ্ডের 
উপর দিকে অবস্থিতি করে। মৃত্র-যস্ত্রের উপরিভাগে স্থপ্রারিনাল ক্যাপন্থল 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


প্রীহার গঠন | 
১25, 
উদর গহ্বরে ও পাকস্থলীর বামপার্থে প্লীহা অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
যাবতীয় নলীশৃগ্ঠ গ্রন্থি মধ্যে শ্লীহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আবশ্তকীয় গ্রন্থি। 
ইহা কোমল, কৃষ্ণবর্ণ অথচ লোহিত এবং রকজপূর্ণ যন্। উহা দৈরধেয ও গ্রশ্থে 
বিস্তৃত থাকে ; প্লীহার ধমনী এওরট! হইতে উখিত হইয়া একেবারে উ্ভাব 
ভিতরে প্রবেশ করে, তজ্জন্য ইহ! সদাই রক্তপূর্ণ থাকে । প্রীহার শিরা দ্বার 
, সেই রক্ত পোরটাল শিরায়; এবং তথা হইতে আবার উহা যয়তে উপনীত 
হইয়! থাকে | ল্লীহার ছুই আবরণ যথ| £_সিরান্‌ ও ফাইব্রে। ট্লাষ্টিক। 
দিরাস._ আবরণ (58:০85 ০০৭৫) ইহা স্লীহাকে বেষ্টন করে, .কেবল 
হাইলাম্‌ ছিত্রের মুখে এবং যথায় ইহ! পাকাশয় ও ডায়াফ্রমূ পেশীর দিকে 
ঘুরিয়া যায় সেই সেই স্কানে সিরাদ আবরণ নাই । | ৃ 
ফাইব্রো-ইলাষ্টিক আবরণ (61৮৮-15৭0০ ০০৪0--ই1 সিবাস 
আবরণের নীচেই অবস্থিতি করে। ইহা সম্পূর্ণরূপে শ্লীঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া 
অবশেষে হাইলামের ভিতর দিয়া প্লীহার অতভ্যন্তরস্থ রক্তবহানাতীদিগের আবরণ 
(96510) প্রস্তুত করে ও গ্লীহা মধ্যে টে.বিকৃলী অর্থাৎ অনেকগুলি প্রাীর 
নির্মাণ করিয়। থাকে। এ প্রাচীর গুধির ব্যবধানে ঘর দৃষ্,হয়, তথায় প্রীহার 
পাল্প (981) অর্থাৎ শ্লীহার পদার্থ অবস্থিতি,করে। এ.পারগুলি শ্বেত ও 
লীতবর্ণেনর হুত্রে নির্টিত। এবং ইহাদিগের মধ্যে ননষ্রারেটেড, পেশী পুত্রও 
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দৃষ্টি হইরা থাকে। ফাইব্রোইলাস্িক্‌ আবরণ অত্যন্ত স্থিতি টি সুতরাং ইহা 
আবশ্তকানুসায়ে বিশ্ৃত হইতে পারে। 
প্লীহার পাপ্প--(5060 ০919)--ইহার। দ্র ক্ষুদ্র ঘন পদার্থের 
সমষ্টিতে নির্টিত হয়। ইহার] প্লীহার সমস্ত গাত্রে বিস্বৃত থাকে, এবং এই 
হস্ত্রন্থ ধমনীর (5916719 81661 ) এক একটা প্রশাথা এই সকল কণার 
ভিতর প্রবেশ পূর্বক নান| অংশে বিভক্ত হইয়া জালবৎ আকারে পরিণত 
হইয়। থাকে। এই জালমধ্যে সংযোগতন্ত কণা (00016৫01%৪  00990৩ 
0100501৩) দৃষ্ট হয়। এই কণা মধ্যে ডিম্বাকার কোবষবর্ধনশীলমূল, এবং 
পীতবর্ণের দানাদার পদার্থ থাকে । আবার এ সংযোগ তন্ধ কণার মধ্যে মধ্যে 
যে স্থান পৃষ্ট হয় তন্মধ্যে বড় বড় শ্বেত কণা ও স্বাভাবিক লাল রক্ত" কণ! 
খু্ববন্থিতি করে। গ্লীৎ! ছেদন করিবার কলে যে শ্বেতবিন্দু দেখা যায়, তাহ! 
এক একটা গ্ীহা-কণার অংশ মাত্র। গ্রীহার কাল ও লাল অংশ সকল 
সু্রবৎ এবং স্থিতিস্থাপক তন্কতে নির্শিত, এবং রক্তবহানাড়ী সকল তাহার 
চতুদ্দিকে বেষ্টিত থাকে। 
ম্যাল ফিধিয়ান্‌ কর্পাস ল (0110120150 ০০:0950৩ )- শ্লীহাকে 
দ্বিখ্ড করিলে দেখা ধাইবে যে ইহা'র অভান্তর প্রদেশ স্পঞ্জের মত, এবং ইহার 
মধ্যে ্ষুপ্র কুদ্র শ্বেতবণের বিন্দু দেখিতে পাওয়া গিক্লা থাকে । এই শ্বেতবর্ণের 
বিঙ্ুদিগকষে ম্যালাফিখিয়ান কর্পসলস্‌ কহে। ইহার্দের গঠন মধ্যে লিশ্ক তত্ত 
এবং তন্মধ্যে শ্বেতকগা চৃষ্ট হয়। এক একটি ক্ষুদ্রতম ধমনী শাখা ইহাদের 
“ভিতর গ্রবেশ করিয়! থাকে )' 
নলী শুন্য গ্রস্থিদিগের ক্রিয়া ( চ৩73০0০8 ০6 0৫$833 
81806 ) :-- 
প্রক্কত মিঃসরণকারী গ্রস্থিদিগের সহিত ইহাদের সাদৃশ্ঠ থাকাতে বোধ হয় 
যে, উহাদের ক্রিয়াও কতক পরিমাণে উহাদের মত ? অর্থাৎ শারীরিক যে ষকল 
উপাদান কোন গ্রকার কার্য করিতে আক্ষম, উহার এই সকল গ্রন্থি কর্তৃক 
সদ্ধিত ও বিধাশ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমৈ কোবরর্দমশীলমূল ও কোষে. পাঁরণত হয় 
: তাছারা আবার জীগন আপন কারনঙ্মমত] ঝর! রক্তস্থ পদাখদ্িগকে বিকশিত 
করিয়া উ্াদিগকে অঙ্গ প্রতাগ্গেত্ধ পোঁধপোপযোগী করিয়া তুলে। 


দি , 
ধলা চিত, ৩০৫ 


নলী-শৃন্ট গ্রন্থি সকল যে রক্তস্থিত পদার্থ বগকে এইরূপে নৃতন ভাবে গঠন 
করিতে পারে, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া গিয্ভা থাকে । কারণ, গর্ভস্থ 
শিশুর কিন্বা ক্ষুত্র বালকের শরীর বর্ধন ও তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ জন্য 
এই গ্রস্থিদিগকে বিশেষ সতেজভাবে কাধ্য করিতে দেখিতে পাওয়া যায়, 
আবার এঁ কালে উহারা বদ্ধিত হইয়াও থাকে । কিন্তু যৌবনে পদার্পণ 
করিবামাত্র বালকের থাইমস্‌ গ্রন্থি শ্ুকাইয়া যায়; থাইরয়েড, গ্রস্থি ও 
স্বপ্রারিনাল ক্যাপস্থুল যদিও আজীবন শরীর মধ্যে অবস্থিতি করে, তথাপি 
উহারা গর্ভস্থ শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে হাঁস পাইয়া থাকে এবং উহাদের 
ক্রিয়ারও প্রাবল্য থাকে না, কিন্তু প্লীহা অবিকৃত থাকে, বরং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে 
তাহা রদ্ধিত হইয়া যায়। অতএব আমরা দেখিলাম যে, যুবার পক্ষে এই সকল 
্রস্থি কোন উপকারে আইসে না; এবং ইহাদিগকে একে একে তুলিয়া লইলে 
শরীর মধ্যে কোন প্রকার বিস্বও উপস্থিত হয় না । যদিও বক্তস্থিত উপাদান- 
দিগকে বদ্ধিত ও রক্ষা করা উপরোক্ত গ্রস্থিদিগের সাধারণ উদ্দেশ্য তথাপি 
শাহাদিগের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব । 
সথপ্রারিনাল ক্যাপস্থল ও থাইরয়েড, গ্রন্থির, ক্রিয়া আজিও সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, 
কিন্তু যে সকল জীব রোমস্থন করে, তাহাদের শরীরে আজীবন কাল পর্য্যন্ত 
থাইমাস্‌ গ্র্থি অবস্থিতি করিতে দেখা ষায়। রোমস্থন কালে এই গ্রস্থি সকল 
স্কীত হয় এবং এই সময়ে গ্রস্থিগুলিকে পরীক্ষা! করিলে, উহাদের ভিতর পর্ধ্যাপ্ত 
পরিমাণে চর্বিজাতীয় পদার্থ দেখিতে পাওয়া যাইবে । একারণ বোধ হয় যে, 
উহার! চর্ষিজাতীয় পদ্দার্থ আপন অভ্যন্তরে সঞ্চয় করিয়া রাখে, এবং সেই 
জীব সকল যখন রোমস্থন করে না, তখন এ তৈলবৎ পদার্থ সকল শরীর মধ্যে 
শোধিত হইয়া তাহাদের শ্বাস-ক্রিঘা ও শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিয়া থাকে, 
কারণ, এঁ কালে শ্বাস ক্রিয়া ও শারীরিক উত্বাপ এই উভয়েরই হাস 
হুইয্সা যায় । 
থাইরয়েড, গ্রন্থির ক্রিয়া (850961008০6 11007010 ) 27 
(১) ইহা পেবীরের উদ্ধাংশের বিশেষতঃ মস্তিষ্কের রক্ত শ্বোত গতিকে 
শাসন করিয়া! থাকে; অনেকক্ষণ শয়ন করিয়া হঠাৎ গগাড়াইয়া উঠিলে মস্তি 
রক্তহীন হইবার সম্ভাবনা এ অবস্থায় থাইরয়েড গ্রন্থি মপ্তিকে রক্ত ঘোগ্াইয়া 


তন 


৩০৬ ক্ষিজিয়োলভ্রী। 


থাকে । অথবা জর প্রভৃতি রোগে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হইলে মণ্ডিদে, 
রুক্ত সঞ্চয় হইবার সম্ভাবনা, এই অবস্থায় থাইয়েভ গ্রস্থি আপন অভ্যন্তরে রক্র 
সঞ্চয় করিয়া রাখে সহজে মস্তিষ্কে প্রবাহিত হইতে দেয় না অর্থাৎ 
থাইরয়েড, রক্তপূর্ণ হইলে কেরোটিভ, ধমনীগুলিকে চাপিষ| রাখে সুতরাৎ 
উহাদের ভিতর রক্ত শ্রোত কমিয়া যায়। এই হেতু অত্যন্ত পরিশ্রমের পর 
কেরোটিভ, ধমনীতে নাড়ী পাওয়া যায় না। 

(২) ইহা দ্বারা শোপিত নির্মিত হইয়া থাকে । 

(৩ টা ইহ! দ্বার] স্বরোচ্চারণের সহায়ত] হয় । 

(8) ইহা থার! শ্বাস-ক্রিয়ার সহায়ত। হয় | 

€) ইহ! নিয়স্থিত যাবতীয় অত্যাবশ্যকীঘ শারীরিক অংশঞুলিকে 
আঘাত হইতে রক্ষা করে। 

প্লীহার ক্রিয়া (77070000006 000 5019০2) ১। হহাকে তুলিঘ। 
লইলেও শরীরের কোন বিস্ব ঘটে না, তবে লিম্ফাটিক্‌ গ্রন্থি বুদ্ধি পায় ও অস্থি- 
স্থিত মজার ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলেন থে ইহাকে 
তুলিয়। লইলে পেন্ক্রিয়াটিক্‌ রসের পরিপাক-শকির হাস হইঘ্লা থাকে । আবার 
কেহ কেহ তাহা অস্বীকার করেন। 

২। আহারের পব ৫ ঘণ্টা পর্যন্ত ইহা অগুলালময় পদার্থে পূর্ণ হইয়। 
বাঁ্ধত হয়, ত২পরে ক্রমে ক্রমে আপন পূর্ধের আকার লাভ করিয়া থাকে ; 
ভজ্জন্য বোধ হয় যে, ইভা ভক্ষাদ্রব্যের অগুলালময় পদার্থদিগকে আপন 
অভ্যন্তরে বক্ষ। কবিয়। শবীরের আবশ্বাকতাহুসারে রক্ত মধ্যে তাহাদিগকে 
প্রবেশ করাইয়া থাকে । ইহাতে অত্াঙ্ল পরিমাণে তৈলবঙ পদার্থ থাকে বলিয়া 
ইহা শ্বাস ক্রিযাব কোন হাযতা করিতে পাছে না । 

৩। ইহার তদন্ত সকল স্থিতিস্থাগক সুজে নিশ্মিত হয় বলিয়া ইহা আপন 
আয়তন বিস্তৃত করিয়া আবার পূর্ববৎ থাকিতে পাবে । 

৪। ইহার ধমনীর গাত্র ও ইহার পেশীস্ত্র সকল শিথিল হইয়া গেলে ইা 
রক্তপূর্ণ হইয়। উঠে। নানা প্রকার স্নায়ুর উত্তেজনে এই শিথিলতা নষ্ট হইত্তে 
পারে এবং কুইনাইন ও স্বীকৃনিয়! বারা ইহা কুঞ্চিত হইয়া যায়। 

৫। ইহা! লিম্ফাটিক গ্রন্থিদিগের স্ায় শ্বেতরক্তকণা প্রস্তত করিয়া! খাকে, 
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কারণ, ইহার শিরামধ্যে অধিক পরিমাণে শ্বেত রক্তকণা দেখিতে পাওয়া যায়, 
এবং লিউকোসিথিমিয়া রোগে সমস্ত শরীরে ধ কণাসমূহ বৃদ্ধি পাইয়া, প্ীহা, 
লিম্ষাটিক্‌ ও থাইরয়েড. গ্রস্থিদিগকে বদ্ধিত করিয়া দেয়। ইহাতে এই বোধ 
হয় যে, নলীশৃন্য গ্রন্থি ও লিক্ফাটিক্‌ গ্রস্থিদিগের ক্রিয়ার সহিত ইহার ক্রিয়ার 
সাৃস্ত আছে, কেনন! একের দ্বারা অগুলালময় পদার্থ সকল যেগন নৃতন রক্ত- 
কণায় পরিণত হয়, তেমনি অপর ঘ্বারা পোষণোপযোগী পদার্থ সমূহ শোষিত 
হইয়া রক্ষকণা প্রস্তুত হইয়া থাকে। 

৬। ইহা লোহিত রক্তকণ! প্রস্ত্ত করিয়াও থাকে । 

শ। ইহা লোহিত কণার সমাধি স্থল স্বরূপ । অর্থাৎ উহা! আপন কায? 
নির্বাহ করিয়। এখানে উপস্থিত হইলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। 

৮7 এত্যতীত,ইহা পোর্টাল রক্ত সধ্শালন ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে । 
চারিটা দৃষ্টান্ত স্বার! ইহার পক্ষ সথন করা যাইতে পারে, যথা £- 

১ম। ইহা আপন আমন বিস্তৃত করিয়। তন্মধ্যে রক্ত সঞ্চঘ করিতে 
পারে বলিয়া, পোর্টাল রক্ত-সঞ্চাল্নন জন্য আবশ্তকমত রক্ত প্রদান করিয়। 
থাকে । 

২য়। ইহা পাকস্থলীর পরিপাকান্তে বৃদ্ধি পায় বলিয়!, একেবারে সমণ্ত রক্ত 
যরুতে প্রবেশ করিতে পারে না, সুতরাং উহাকে রক্ত পূর্ণ হইতে দে না,অথচ 
প্লীহা পোর্টাল রক্ত-সঞ্চালনের সহায়ত। করে। 

ওয়। হ্বংপিওড ও যকতে কোন প্রকারে রক্তাধিক্য হইলে, ইহাও বৃদ্ধি 
পাইয়া থাকে, এবং উহাদিগের ভিতর অতিরিক্ত রক্ত প্রবেশ করিতে দেয় না 
এইজন্য পোর্টাল রক্ত সঞ্চালনের সবিধ! হইয়া থাকে । 

গর্থ। পোর্টাল রক্ত সালনের বিবিধ যন্ত্রের রক্তাধিক্য হইলে বিরেচক 
উষধ দ্বারা পাকস্থলী, যকৎ, অস্দ্ধ় গ্রভৃতি যন্ত্র হইতে রক্তের কতক অংশ মলের 
সহিত বহির্গত হইয়া এ ক্রিয়াকে মন্দীভূত করিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু প্লীহা 
স্বাভাবিক ভাবে আপন অভ্যন্তরে রক্তসঞ্চয় করিয়া রাখে বলিয়৷ সে বিক্প ঘটিতে 
পায় না, তৎক্ষণাৎ ইহার সঞ্চিত রক্তে পোর্টাল রক্ত সালনের সাহায্য 


হইয়া থাকে । 


৩০৩৮ ফিজিয়োলজী 


মুত্রগ্রন্থি ও উহার নিঃসরণ | 
বুয়া) খাত 8119 91900 510, 


মেরুদণ্ডের কটী প্রদেশের ছুই পারে দুইটা মৃত্র-যন্ত্র দেখিতে পাওয়! যাঁয়। 
প্রত্যেকের বাহৃদিক কুর্পৃষ্ঠাকার, এবং অভ্যন্তরদিকের মধ্যস্থল কিঞ্চিৎ চাঁপা 
বলিয়া সেই দিকে ইহা খো'লবিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই নিম্ন স্থানকে হাইলাস্‌ 
বলা যায়। হাইলাসের ভিতর হইতে ইউরিটার নামে একটা দীর্ঘ নলী অতি 
সঙ্কীর্ণ ছিত্রবিশিষ্ট হইয়। মৃত্রাধারের পশ্চাৎথ ও নিয্» ভাগের সন্ধিস্থলে ভেদ করিয়া 
উহার ভিতরে পর্যবসিত হইয়া থাকে । 


বা 

মুত্রযন্ত্রের গঠন (90806879 ০1 0০ 1507559 ) :--মৃত্র-যন্ত্রকে 
লম্ঘভাবে ছেদ করিলে উপরেক্ত ইউরিটার নলীকে ইহার অভ্যন্তরে বিস্তৃত 
হইয়া একটী গহ্বর নিশ্মাণ করিতে দেখা যায। এই গহ্বর পেল্ভিস্‌ নামে 
আখ্যাত হইয়া থাকে । এই ॥গহবরে কতকগুলি পিরামিড. বা শুণ্ডাকার 
স্তম্ভের অগ্রভাগ বহু ছিপ্রবিশি্ট হইয়া সমাপ্ত হয়। কতকগুলি সঙ্কীর্ণ নলী 
একত্রিত হইয়া এক একটী পিরামিড, বা স্তস্ভ নির্মাণ করে, এই নঙী সমূহ 
উহাদের ছিত্্রাভিমুখ হইতে কিয়দ্দর পযর্ন্ত অবক্র থাকিয়া তৎপরে" বহির্দিকে 
পরস্পর বিভক্ত ও মিশ্রিত হইয়া পড়ে । একারণ, মৃত্মযস্ত্রকে ছুই ভাগে বিভক্ত 
কর! হইয়াছে যথা £-- 


১1 বহির্ভাগ বা কর্টিক্যাল অংশ, ইহা মু বঙ্ের অর্ধেক বা এক 
তৃতীয়াংশ অধিকার করে। এবং ২। অত্যস্তরভাগ,পিরামিডাল বাঙ্ষেডলারি 
₹শ। ১। কর্টিক্যাল অংশে অধিক পরিমাণে রক্তবহানাড়ী প্রবেশ করে'বলিযা 
ইহাকে মেডুলারী অংশ অপেক্ষা ঈষং লালবর্ণ দেখায়। পিরামিডদিগের 
মধ্যে মধ্যে যে সকল কর্টিক্যাল অংশ প্রবেশ করে উহাদিগকে কলামস্‌ অফ 
বার্টিনি (0০10008 01 730:0103) কহে.। কর্টিক্যাল অংশে মালফিঘিমান্‌ 
কর্পাম্ললগুলি লাল বিন্দু অথবা ক্ষুদ্র বানুকণার মত দেখায়। কর্টিক্যাল অংশে 
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যে,সোজা নলগুলি ছৃষ্ট হর উহাদিগকে মেড়ুলারী রেখা (779৫আ]10 1809) 
বলা যায়। : 

২। মেড়ুলারী অৎশ মৃতগ্সথর মধযস্থল অধিকার করে। ইহাতে ৮ 
হইতে '২ টা ম্যালপিঘাই সাহেবের পিরামিড, বা শুভ দৃষ্হয়।: এই পিরামিড. 
গুলির বেস্‌ (73৪9০ ) অর্থাৎ ্রশস্ত দিক কর্টিক্যাল অংশ সবারা বেহিত থাকে । 
উহাদের চূড়া পেল্ভিক্‌ গহ্বর পধ্যস্ত বিস্তৃত হয়। এ পিরামিড গুলি ছুই 
ভাগে বিভক্ত হয় ঘথা :--(১) বাউগডারি লেয়ার (7০9002৫9185. ) এবং 
(২) পেপিলারীলেয়ার (2011 12৩7 )। বাউণ্তারী লেয়ারে ভ্যাসা- 
রেক্টা ( ৪৪৪ 2০৪ ) অর্থাৎ সোজ। রক্তবহানাড়ীগুলি এবং মূত্র নলী গুলি 
(90158 ০£ ৮0১19৪ ) অবস্থিতি করে বলিয়া & অংশকে ডোরা ডোর) 
দেখায়। পেপিলারী লেয়ার দেখিতে অপেক্ষাকৃত লালবর্ণ। 


ম্যালপিঘিয়ান্‌ কর্পাসল-স (11510182155 090055498)--ইহা- 
দের ব্যাস রেখা ই ইঞ্চিমাত্র। ইহারা কার্টিক্যাল্‌ অংশে মেডুলারী রেখার 
ব্যবধানে অবস্থিতি করে। মেড়ুলারি অংশের প্রত্যেক সৃত্রনলী (09 
0০৮৪]০ ) বিস্তৃত হইয়া ম্যালফিঘিয়ান্‌ ক্যাপস্থল বা আবরণ প্রস্তুত করে। 
ক্যাপ্স্থলকে বোমান্‌ সাহেবের ক্যাপৃস্থল কহে। প্রত্যেক ক্যাপৃস্থল মধ্যে 
ু্রগ্রস্থিস্থিতঃপ্রধান ধমনীর এক একটা ক্ষত্র শাখা প্রত্যেক ক্যাপৃন্ুল মধ্যে 
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প্রবেশ করিয়৷ অসংখ্য কেপিলারী নলী সমূহে, বিতক্ত হুইয্া পড়ে। এই 
কেপিলারী গুলিকে গ্রমেরুলাস কহে। 


ক্যাপৃস্থলের ভিতরে যে ধমনী প্রবেশ করে. তাহাকে আফারেণ্ট নাড়ী 
(97919 58580] ) কহে । এখান হইতে শোণিত একটা ক্ষুত্র শিরা দ্বারা 
বাহিত হয়, ইহাকে এফারেন্ট শিরা (০20790% ৮8901) বলে; এই রক- 
বহানাড়ী পোর্টাল শিরা সদৃশ বলিয়া হা শিরা নাম প্রাপ্ত হইয়াছে, নতুবা! ইহা 
বান্তবিক শির। নহে । যে ছিদ্র দিয়া ধমনী ক্যাপৃঙ্থল মধ্যে প্রবেশ করে, সেই 
ছিদ্র দিয়া এফারে'ট শিরা, বাহির হয় এবং ইহা একেবারে বিনাল্‌ শিরায় 
মিলিত না হইয়। মেডুলারা অংশের প্রত্যেক কুগুলাকার মৃত্ নলীর (০০7৮ 
০1103, 011 0০5) চতুর্দিকে বি ভক্ত হইয়া পুনর্বার জালের আকার 
ধারণ করে, এবং পরিশেষে বিনাল্‌ শিরায় পত্রিণত হয়। অতএব যে শোণিত 
রিণাল্‌ ধমনী, ইহার আফারেণ্ট শাখা, এফারেণ্ট শিরা, কেপিলারী প্রেক্সাস্‌ 
এবং তৎপবে রিনাল্‌ শিরাব ভিতর দিয় ক্রমান্বযে বাহিত হয় সেই _শোণিত 
শোতকে মুত্রযন্ত্রের রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া কহে। 


শাশাি০+ 


প্রআঁব বিবরণ | 
ঘনান যাবা, 


মুতের স্বভাব (০1/'506028 01 1139 ০470০ )-মূত্র তরল পদার্থ। মুত্রযস্ত্র 
হইতে সর্বদাই মুত্র নিঃস্ুত হইয়া থাকে। মুজ দ্বার! নাইট্রোজেন ঘটিত 
ভক্ষিত ভ্রব্যের অপার অংশ সকল বহির্গত হইয়! থাকে । 


মুত্রের পরিমাণ (০880010০0১০ ৪1০ )- একজন সুস্থ মষা 


সমস্ত দিনে ৫* শপ অর্থাৎ আড়াই পাই-ট বা ১ সের ৯ ছটাক যুত্রত্যাগ করিয়া 
থাকে । অধিক পবিমাঁণে তরল পদার্থ ভক্ষণ কবিলে প্রস্রাব বৃদ্ধি হখ, ত্বক ও 
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সু নর দিয়া ঘর্দ ও জলীয় বাম্প অধিক পরিমাণে বাহির হইলে ্রশ্নাব কম 
হয়। রক্তে চাপশক্তি বৃদ্ধি পাইলে প্রশ্রাবের আধিক্য হইয়া থাকে । প্রাতঃ- 
কালে অধিক; সন্ধ্যাকীলে কম এবং রাত্রিকালে নিদ্রার সময় আরও কম 
প্রশ্বাব হয়। জন্মের প্রথমদিনে অর্ধ ছটাকের অধিক মূত্র ত্যাগ হয় না, কিন্ত 
একমাস পরে অর্ধ পাইন্ট প্রম্াব এবং ৩ হইতে ৫ বৎসর পথ্যন্ত ১ হইতে ১২ 
পাইট্ট প্রশ্রাব হইয়া থাকে । পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকে কম প্রন্বাব করে। 
পটাস্‌ নাইটেটে ও এসিটেট্‌ প্রভৃতি যে সকল উষপদ্বাবা প্রশ্াব বৃদ্ধি হয় 
তাহাদিগকে মূত্র কারক ইষধ (918101108) কহে । 

মৃত্রের আপেক্ষিক ভার (516100 পাচ ০1 ঢা201)--মোটের 
উপর মুত্রেব আপেক্ষিক ভার ১৭২০ হইলেও তাহার বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
অত্যস্থ জল পান করিলে মুত্রের আপেক্ষিক ভার ১০০২, কিন্ধ একেবারে জলবৎ 
তরল পদার্থ ত্যাগ করিলে অথবা ক্রমাগত ঘশ্ম হইলে ইহ! ১০৪০ হইয়া থাকে । 
প্রশ্রাবে কঠিন বস্র আধিকা হইলে মৃত্রের আপেক্ষিক ভার অধিক হয়। 
মূত্রের আপেক্ষিক ভার নির্ণাঘক যঙ্্রেরনাম হাইড্রোমিটার (11577079660: ) 
বা ইউরিনোমিটার (070970969৮) 1 কোন পরিমাণ মৃত্রের আপেক্ষিক ভার 
পরীক্ষা করিতে হইলে এ যন্ত্র সেই প্রশ্রাবে ফেলিয়া দিতে হয়! এই যন্ত্রের 
নীচের দিকে পারদ পূর্ণ থাকে, স্থতরাং এই দিক মূত্রে ড্বিয়া যায়। যঞ্ত্রের 
উপর দিক সরু এবং তাহাতে ১০০০ হইতে ১০৪০ অথব| ততোধিক নম্বব দাগ 
করা থাকে ।'মূত্র যত কঠিন পদার্থে মিআ্িত থাকি ভারী হইবে ততই 
উহাতে ইউরিনোমিটার যন্ত্র অধিক ভাসিবে। পরীক্ষার জন্য মুতের পরিমাণ 
অল্প হইলে তাহাতে আবশ্বকান্থসারে ২৩1৪ ভাগ পরিস্রুত জল মিশাইয়া তবে 
সেই জলমিশ্রিত মৃত্রে ইউরিনোমিটার যন্ত্র ফেলিয়া এ মিশ্রিত সুত্রের আপেক্ষিক 
ভার লইতে হয়, পরে আপেক্ষিক ভারের সংখ্যাকে পূর্বের নিরমাস্থসারে ১৯৩ 
বা ৪ দিয়া পূরণ করিলে প্ররুত মৃত্রের আপেক্ষিক ভার জানা গিয়া থাকে। 
প্রন্াবের কঠিন পদার্থ নিণয্বের নিয়ম এই রূপ: প্রশ্নাবের আপেক্ষিক 
ভার যত হইবে, তাহার শেষ ছুই অঙ্ককে ২.২ বা ২.৩ দির পূরণ 
করিলে যে গুপ হইবে তাহাই সেই প্রশ্রাবস্থিত কঠিন বস্ত্র পরিমাপ হয় 
অর্থাৎ ষদি কোন প্রন্রাবের আপেক্ষিক ভার ১*১৫ হয়, তবে তাহার €শেষ 


৩১২ ফিজিয়োলন্ধী 


ছুই অঙ্ক অর্থাৎ ১৫কে ২.২ দিয়া গুণ করিলে ৩৩ হয়; অতএব উকু 
প্রন্নাৰের ১০০ ভাগের মধ্যে ৩৩ ভাগ কঠিন বস্ত আছে বলিয়া জানিতে 
হইবে। 

. মুত্রের বর্ণ (০০1০৪: 0 81109 )--প্রশ্াব যত অধিক হইবে 
ততই উহা! বর্ণহীন হইবে । মৃত্র কম হইলে গাঢ়বণণ ধারণ করে। প্রাতঃকালে 
নিদ্রাভঙ্গের পর যে প্রন্নাব হয় তাহার বর্ণ থাকে । এইরূপ মৃত্রকে ইউরিন। 

্থযাঙ্কুয়িনিস কহে।। এই মৃত্রের অনেকটা! রক্তবহা নাড়ী হইতে চোয়াইয়া 
বাহির হয়। মুত্রেব অবস্থা পরীক্ষা করিতে হইলে প্রত্যুষের প্রন্রাৰ পরীক্ষা 
করাই কর্তব্য । প্রচুর পরিমার্ণে তরল পদার্থ পান করিয়! যে বর্ণরহিত প্রশ্রাৰ 
হয় উহাকে ইউরিনাপোটাঁস, কহে। আহারাস্তে প্রায়ই ঘোলাটে প্রশ্রাব 
হয় অথবা ইহার বর্ণ মধ্যবিৎ প্রকারের হয়, এই মুত্রকে ইউরিণ! সিবাই 
কহে। 

সোনামুখী, রেউচিনি, প্রভৃতি পদার্থ সেবনে প্রস্রাবের বর্ণ গাঢ হইয়া 
থাকে। স্থস্থ ব্যক্তির মুত্রের বর্ণ ইউরোবিলিন্‌ নামক পদার্থ হইতে উৎপক্ন হয়। 
ইউরোবিলিন্‌, হিমগ্লোবিনের অথবা রক্তকণার ধ্বংসের ফনস্বরূপ জানিবে। 

মুত্রের প্রতিক্রিয়া (9৪০০0 ০01 0110০ )-_ প্রশাবে এসিড 
ফক্ষেট. অব. সোডিয়াম থাকা! প্রযুক্ত উহা অল্মযুক্ত থাকে। ইউরিক্‌ বা অন্য 
কোন অন্ন দ্বারা প্রত্রাবের অমরত্ব রক্ষা হয় ন।। উপবাস করিলে, পরিশ্রম 
করিলে অথবা অধিক পরিমাণে অশ্নঘটিত পদার্থ ভক্ষণ করিলে, প্রত্রারে অল্পত্ব 
বুদ্ধি পায়। কিন্তু আহারের পর অথবা! ক্ষার ও উত্তিদ অয্নঘটিত লবণ পদার্থ 
সেবন করিলে প্রত্রাব ক্ষারযুক্ত হইয়া থাকে । ভায়োলেট, বর্ণের লিটমাস্‌ কাগজ 
অসবযুকত প্রত্রাবে ডূবাইলে লাল, ও ক্ষারযুক্ত প্র্রাবে ভূবাইলে নীলবর্ণ হয়। 

মৃত্ের রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া (006001981 09906100. 06 81209) 
-_মুঝে হাইড্রোক্লোরিক্‌ ও পিক্রিক্‌ এসিড, প্রয়োগ করিলে ইউরিক এসিভ. 
অধঃস্থ হয়। হাইড়ো-ক্লোরিক এসিডের পরিমাণ অধিক হইলে সূত্রের বর্ণ 
জাল, কটা, ভায়েলেট এবং নীলবর্ণ হয়। সাল্ফিউরিক্‌ ও নাইাট্ক এসিডে 
সুত্ের বর্ণ ঘোর হয়। মৃত্রে প্রথমে নাইটি.ক এসিড, তৎপরে ফম্ফোমলিবডিক্‌ 
এপিড. প্রম্নোগ করিয়া সেই মৃন্ধ ফুটাইলে নীল বড়ীর বর্ণ ধারণ করে। 


গার ঢাবি, ৩১৩ 


মূত্রে ক্ষার দ্রাঘ ষোগ করিলে ফম্ফেট, অব লাইম্‌ এবং ম্যাগ নিসিয়া“অধঃ্থ 
হয় ইত্যাদি । পু 
মুত্রন্থিত রাসায়নিক পদার্থ (08716হ1 ০900051007০ 6৮৫ 
01109 )--২৪ ঘণ্টার মূত্র মধ্যে প্রায় ৯০* গ্রেণ কঠিন পদার্থ দৃষ্ট হয়। তৃন্মধ্যে 
৬০ গ্রেণ অর্গ্যানিক্‌ এবং ৩০৯ গ্রেণ ইন্অর্ন্যানিক পদার্থ । 
অর্গ্যানিক পদার্থের আবার ছুই ভাগ, এজোটাইজড. অর্থাৎ নাইট্রোজেন 
ঘটিত এবং নন্‌-এজোটাইজভ, অর্থাৎ নাইট্রোজেন রহিত পদার্থ। প্রথম শ্রেণীর 
মধ্যে ইউরিয়া, ইউ্টরিক ও হিপিউরিক এসিড, ক্রিয়াটিনিন, জ্যাস্ছিন্‌, অকৃ- 
জালুরিক এসিড এবং কথন এলানটয়িন্‌ থাকে। 
২য়. শ্রেণীর মধ্যে অকৃজালিক্‌ ও ল্যাকটিক্‌ এসিড. এবং গ্লাইকোস্‌ প্রধান। 
এতদ্বতীত, ফেনোল-সল্ফুরিক ও ক্রেসোল-সাল্ফুরিক এসিড. এবং সাল্‌ফো- 
পাইরোকাটিকুয়িক্‌ এসিড. ও ইউরোবি'লিন্‌ নামক রঙ্গিল পদার্থ অবস্থিতি কবে। 
ইন্-অর্গানিক পদার্থে মধ্যে লোডিয়াম্‌ ও পোটাসিয়াম্‌ ক্োরা়িড 
এসিড ২সোডিয়াম্ফম্েট, ফল্কেট আব লাইম্‌ এবং ম্যাগনিসিয়া, ক্ষারযুক 
সালফেট, এবং অল্প এমোনিয়া ও লৌহ দৃষ্ট হইয়! থাকে। 
এতগ্ধাতীত, অধিক পরিমাণে ডিত্ব আহার করিলে প্রস্রাবে অগুলালের 
আধিকা হয়। কখন কথন মিউসিন্‌, ইনোসিট, হাইপোজ্াস্থিন্, লিউপিন্‌ টাই- 
রোসিন্‌ ও সিষ্টন্‌ পাওয়া গিয থাকে। মৃত্ধে কখন কখন পেপটোন্‌ ও ডায়েটে 
টিক ফার্টেপ্ট দৃষ্ট হয়। 
প্রত্রাবে অধিক এল্বুমিন থাকা! ব্রাইটদ্‌ রোগের চিহ্ন। প্রস্রাবে এল্বুমিন 
থাকিলে তাহ! ফুটাইলে সাদ! ও ঘন ভাব ধারণ করে, এবং তাহাপ্প উপর নাই- 
টিক এপিড, প্ররোগ করিলে এল্বুমিন্‌ অধ:স্থ হয়। এল্বুমিবিযা রোগের 
মুত্রের আপেক্ষিক ভার ১*১০। | ৃঁ 
মৃত্রে শর্কর! থাঁকা বহুমূত্র রোগের চিহ্ব। এই রোগে মৃত্রের আপেক্ষিক 
ভার ১০৪০ পর্যন্ত হইতে পারে। 
মৃত্রের অ্গানিক পদার্থ (07281710 60091606170 01 01109 ) 2 
' ১। ইউরিয়া] (৮৩৪)-ইহা সূত্রের প্রধান পদার্থ, ইহা দার] শরীরের 


নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ বাহির হইয়া থাকে। মিতপরিশ্রমী যুবা ইংরেের, 
৪০ 


৩১৪ ফিনিয়োলজী। 


শরীর হইতে প্রত্যহ ৫০০ গ্রেণ ইউরিয় বাহির হয়। উহার প্রায় অর্ধেক 
নাইট্েজেন। ফরাসী ও জর্্ানদিগের কিঞ্চিৎ কম এবং বঙ্গবাসীদিগের 
আবও কম ইউরিয়া! বাতির হয়, যেহেতু তাহার্দের খাদ্যে মাংসের পরিমাণ 
অত্যন্ত কম। পুরুষ অপেক্ষা জীব শরীর হইতে কম ইউরিয়া! বাহির হয়। 
বালকের! অত্যন্ত পরিশ্রম করে বলিয়া তাহাদের শরীর হইতে অধিক ইউরিয়! 
বাহির হইয়! থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় কম ইউরিয়া! বাহির হয়। শরীরের প্রত্যেক 
২ পৌও্ড ২ ওন্স ওজনের পবিমাণে ৭.৫ গ্রেণ ইউরিয়া বাহির হয়। ১০০০ ভাগ 
রভ্তে ০,০২৫ অংশ ইউরিয়! থাকে । 

ইউরিয়ার ভৌতিক ও রসাঁয়নিক অবস্থা (7155581  ০০৫ 
01001707081 17951001675 06 0৮64)--ইরিয়। দানাদার পদার্থ। ইহা জলে ও 
হরাবীধ্যে গিয়া যায়। শায়েনেট-এমোনিয়। হইতে ইহাকে কৃত্রিম ভাবে 
প্রস্তুত করা যাইতে পাবে । ইহাতে ১২০ ডিগ্রি সেন্ট উত্তাপ লাগাইলে ইহার 
এমোিয়া এবং বায়েবেউট, ৪ সায়েছুবিক এসিড, পৃথক হয়। প্রআাব পচিয়া 
গেলে তাহাতে কৌন খনিজ অম প্রয়োগ" করিলে অথবা তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ 
করিয়া সিদ্ধ করিনো এদানিগাম্‌ কার্ধানেট গ্রস্তত হয়। ইহাতে নাইটি, ক 
এসিড, প্রগোগ কৰিলে কার্বানিক-এমিড, ও নাইট জেন বাহির হইয়! 

গড়ে। রন 

মূত্রস্থিত ইউরিয়র রা (6৭5 0০7 0798. 10 08710০)-0১) 
কোন পরিমাণ মুক্নকে ফুটাইয়া তাৰ অদ্ধেক বাঁষ্পেব আকারে উঠিয়া গেলে 
যে অবশিষ্ট মজে অমিশ্র রি এগিড. প্রয়োগ করা যায় তাহ! হইলে ইউ- 
বিগা নাইটে টু শপবিষ্চাবভাবে বাহিব হইব পড়ে । 

(২)। রসল এবং ওয়ে সীহেবদিগের পরীক্ষা 0২৭১5০। 
লব উ51৮৯ (6)-ইউারয়াতে ভাইপোবোমাস্‌*এসিড, প্রয়োগ করিলে 
উহাব কাব্ধনিক-এসিড,, নাইটে জেন এবং জল পৃথক হইয়া থাকে । 

. (৩) বিউরেট. পরীক্ষা (13,016 €650--ইউরিয়া উত্তপ্ত করিয়। 
উহার এমোশিমা বাহির হইয়া গেলে ঘর্দ কষ্টিক-পটাস্‌ এবং তুঁতে দ্রব প্রয়োগ 
করা যায় তবে ভাঙ্গলেট লাল বর্ণ হয়৷ " 

(3) লিবিগ সাহেবের পরীক্ষা (1765185 26১ )--ইউ- 


শা ঢেহা বাত, ৩১৫ 


বিয়াতে মাকুরিক-নাইটেট, প্রয়োগ করিলে এরূপ চাপ গ্রস্ত হয় যাহা 
কিছুতেই দ্রব হয় না। 
ইউরিয়ার হ্রাস ও বৃদ্ধির কারণ (01:0179690085 1100115106 
015. 5:56, 0 এ:৩৪)-_-অধিক পরিমাণ এল্বুমিন, কেজিন্‌, গ্‌টেন্‌ 
প্রভৃতি নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ সেবন করিলে মৃূত্রে ইউরিয়ার আধিক্য হয়। 
পরিশ্রম করিলে অল্প পরিমাণে ইউরিয়ার বৃদ্ধি দেখা যায় এবং বিবিধ জররোগে 
মূত্র দিরা অধিক পরিমাণে ইউরিয়া বহির্গত হইয়া থাকে । উদ্ভিদঞ্জাতীয় সামগ্রী 
আহার করিলে অথব1 উপবাস কবিলে এবং মুত্র যন্ত্রের কোন কোন রোগে মুত্র 
মধ্য দিয়া কম পরিমাণে ইউরিয়! বাহির হইয়া থাকে। 
ইউরিয়ার উৎপত্তি (:5০81০95 01 [07৫)--ইউবিয়া যে কোথা! 
হইতে উৎপন্ন হয় তাহা ঠিক নিরূপণ করা যায় না। ১০০০০ ভাগ ধামনিক্‌ 
রক্তে ১ ভাগ ইউরিয়া দৃষ্ট হয়; কিস্তযে শৌঁণিত মৃত্রযস্্র হইতে বাহির হইয়া 
আসিতেছে উহার ২০০*০ ভাগে ১ ভাগ মাত্র ইউরিয়া দঈ হইয়। থাকে । 
কারণ, মৃত্রযন্ত্রেষ কোষ দ্বার! ইউরিয়প্রৃত হয় ও সন সঙ্গে বহিষ্কত হইয়া! থাকে। 
মৃত্রযস্্ব তুলিয়া ফেলিলে অথবা! রিনাল ধমনী ব| শির! বাধিয় রাখিলেও রক্ষে 
ইউরিয়৷ সঞ্চিত হইয়া! থাকে । অতএব মৃত্রযন্ত্রের কোষ দ্বারা ইউরিয়া গরপ্তহ 
হয় এমত বলা অসঙ্গত। মূত্রযপ্ত্ের ক্রিয়া নষ্ট হইলে রক্ে ইউরিয়! সঞ্চিত হয় 
এবং ত্বক্‌ দ্বারা সেই ইউরিয়া বহির্গত হইয়া থাকে । * 
কোন্‌ সময়ে অথবা কোন্‌ যন্ত্রে ইউরিয়া প্রস্তুত হয়, তাহা কেহ ঠিক করিয়া 
বলিতে পারেন না। প্রোিড, দ্রব্য দ্বার! যে কতক পরিমাণে ইউরিয়া নির্মিত 
হয় তঘিষয়ে সন্দেহ নাই; কারণ, প্রোটিভ, জলীয় খাদ অনবহাননাণ ভিতর 
দ্ূপান্তর হইতে হইতে অবশেষে প্রায় ইউরিয়া! পদার্থে পরিণত হই থাকে । 
আহ্বার ও অনাহার প্রতি সর্ধ প্রকার অবস্থায়ই ইউরিয়া প্রস্তত হয়; যেহেতু 
সকল সময়ের প্রস্রাবে ইউরিয়া দৃষ্ট হইয়া থাকে। শারীরিক পেশীসমূহ মধ্যে 
ইউরিয়া দৃষ্ট হয় না। মস্তি ও অন্যান্য ম্নাযুমণ্ডলে ইউবিয়া নাই বপিলে 
অতাক্তি হয় না। প্লীহা ও লিক্ষাটিক্‌ গ্রপ্তি মধ ইউরিয়! দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
সুস্থ যৎ মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ইউরিয়া 'পাওয়া যায়, কিন্তু বন্কৎ রোগপ্রযুক্ত 
উহার কোষদ্দিগের মেদাপকৃষ্টত1 (0861 [68067800) হইলে মূত্র দিয়া, 


৩১৬ ফিজিয়োলজী । 


আর ইউরির! বাহির হয় না; এবং এই জন্ত অনেকে বলেন ধে যকতে কিয়ং 
পরিমাণে ইউরিয়। প্রস্তত হইয়। থাকে । পেশী ও স্নায়ু তন্তর অপচয়ে এরূপ 
পদার্থ সকল উৎপন্ন হয় যাহারা! ইউখিয়ায় পরিবন্তিত হইতে পারৈ যথা ঃ-_ 
ক্রিয়েটিন্‌, লিউপিন্‌, গ্লাইসিন্‌, টাইবোসিন্‌, জাঞ্ছিন, সার্কিন ইত্যাদি। কেহ 
কেহ বলেন যে মুত্রযস্্ 110102%) দ্বারা ইউরিয়া প্রস্থত হইয়া থাকে। কারণ 
মৃবন্্ বাহির করিয়া লইলে রক্ত নধ্যে যে পরিমাণে ইউরিয়া পাওয়! যায়, 
মৃত্রযস্ত্রের ইউরিটার নলী বাঁধিয়া রাখিলে আরও রন্তু মধ্যে অনেক পরিমাণে 
ইউবিয়| সঞ্চিত হয় ও মূত্র দ্রাধা বাহির হইয়া থাকে । বোধ হয় মুতযন্র 
ক্রিয়াটিন্‌ রূপান্তর পাইলে এইরূপ ইউরগ্স! প্রস্তুত হইগা থাকে । অধিক 
পরিমাণে প্রোটিড জাতীয় পদার্থ ভক্ষণে ইউবিয়াব আধিক্য হয় বট কিন্ত 
রক্তস্রোত মধ) সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পেপটোন্‌ পিচকাবী করিলে শতকরা ৮০ ভাগ 
পেপ্টোন কোনরূপে পরিবর্তিত না৷ হইয় মূত্র দিনা বাহির হইয়া থাকে। 
কেহ কেহ খলেন যে, নন্ননাইটেজিনাস্‌ পদার্থের কার্বন্‌ ডাই অক্মাইভ. এবং 
নাইটেজিনাস্‌ ঘটিত পদার্থের এমোনিয়, এই ছুই..পদার্থের সংযোগ হইলেই 
ইউরিয়া প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

ইউরিমিয়া (৩15৩1712)-_ব্াইটস্‌ বোগে, জরে ও বিস্ৃচিকা প্রভৃতি 
রোগে ইউরিয়। ভালরূপে শরীর হইতে বাহির হয় না, এমতে ইউরিষিয়! রেংগ 
উপস্থিত হইতে পারে । .এই রোগের লক্ষণ যথা ঃ__-আক্ষেপ, ঘোরতন্দ্র, শীতল 
হস্ত ও পদ, শীতল ঘণ্ম ইত্যাদি 

ইউর্বিক এসিড, (১০ ৪০1৫)--পক্ষী, সরীম্থপ ও কাঁটার প্রআাবে 
ইউরিক এসিড. প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। ইহার আকারও ইউরিয়ার মত। মনুষা 
শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় ১০ গ্রেণ ইউরিক "এসিড. বাহির হইয়া থাকে । ইহাও 
আমিষ ভক্ষণে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা বর্ণ রহিত, গন্ধ রহিত, এবং দানাদার 
সোডা ও পটাসের সহিত মিশ্রিত হইয়! মুত্র দিয় বাহির হইগ্না থাকে ইহা উষ্ণ 
জলে ঈষৎ দ্রব হয়--কিস্ত শীতল জলে আদৌ দ্রব হয়না। ইহা অধিক 
পরিমাণে সঞ্চিত হইলে লাল গুড়া রূপে মুত্রের সহির্ত বহির্গত হইয়া থাকে। 
ইহা! গ্রান্ই , মুর যন্ত্রের 'গহবরে (০81575) সঞ্চিত হইয়া তথায় শূল বেদনা 
আীনষন কবে এবং এক প্রকার পাথুবী রোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে । রাঁজবাত 
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(8০১) রোগে গ্ঠটে ইউরিক এসিড, সঞ্চিত হয়। যদি অধিক পরিমাণে 
আহার কর! প্রযুক্ত শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া ভালরূপে সম্পন না হয় তাহ! হইলে 
অধিক পরিমাণে ইউরিক এসিড. বাহির হুইক্স! থাকে। . 
ইউরিক এসিডের পরীক্ষা! 065 ০£ 01০ ৪০4,-১। যুত্রে 
হাইডেবক্লোরিক এসিড. প্রয়োগ করিলে ইউরিক এসিড, অধঃস্থ হইয়। থাকে। 
২। ইউরিক এসিড.ব| ইউরেটন, নাইটিক এলিডের সহিত উত্তপ্ত 
করিলে পীতবর্ণ হয় এবং নাইটে জেন্‌ ও কার্কবনিক এধিড পৃথক্‌ হইয়া পড়ে । 
৩। ইউরিক এসিডে কষ্টিক লোশন প্রয়োগ করিলে কাল দাগ পড়ে । 
ইউরিক এসিডের উৎপত্তি (1176 7120৪ ০? 01180. 0 871০ 
৪০71 মূত্র যন্ত্রের কোষ হইতে ইউরিক এসিড. প্রধানতঃ উৎপর হইয়। 
থাকে। | 
ক্রিয়াটিনিনৃ.(51540010)__পেশীস্থিত ক্রিয়াটিন্‌ হইতে ক্রিয়েট নিনের 
উৎপত্তি হয়। ইহা এল্মুমিন জাতীয় পদার্থ ভঙ্ষণে বৃদ্ধি পায় এবং উপবাসে 
হ্বাস পাইয়া থাকে। 
হিপুরিকৃ এসিড, ৫১19280 5০9)_ইছা তৃণ ও শদ্যভোজী জীব- 
দিগের মৃত্রে অধিক পরিমাণে পাওয়| যায়।” 
জ্যাস্থিন্‌ (0%)- মুত্র ব্যতীত ইহা অতি অল্প পরিষাণে মাংস 
ও স্নায়ু মধ্যে অবস্থিতি করে। 
হাইপোজ্যান্থিন্‌ বা সার্কিন্‌ (700০৯900010 321100 )- 
ইহ! লিউকিমিয়৷ রোগের প্রশ্থাবে দৃষ্ট হয়। এতত্যতীত, পেশী ও বিবিধ গ্রন্থি 
মধ্যে পাওয়া গিয়া! থাকে । 
অকৃলালুরিক্‌ এসিড (০%৪1৪৮০ ৪01) মুত্র মধ্যে অত্যন্প পরি- 
মাণে দৃষ্ট হয়। 
এল্যাণ্টয়িন্ (201906075 )- স্দাপ্রহ্ত শিশুর সূত্রে ইহা! কয়েক দিন 
দুষ্ট হয়! থাকে । 
২। মৃত্রের নন্-.এক্সেটাইজড. পদার্থ যথাঃ _ 
অকৃজালিক্‌ এমিভ.€ 08911 ৪০1 )--রেউচিনি এবং সাইটিক 
এসিড, সম্বলিত ফল আহার করিলে ইহ! মুত্রমধ্যে সঞ্চিত হয়। 
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ল্যাকৃটিক এসিড, € [8০৮০ ৪০10 ) অত্যন্ত পরিশ্রমের পর ইহ! 
মূত্র মধ্য সঞ্চিত হইয়া থাকে। 
শর্করা (58৪৭£)-স্ুস্থাবস্থায় ইহ! অল্প পরিমাণে, কিন্ত রোগের কালে 
ইহা অধিক পরিমাণে মুত্র মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
সাকৃনিনিক এমিড ( 55০০1719৪০1 )--মদ ও মাংস থাইলে 
বৃদ্ধি পায়। 
৩। মুত্রের সাল্ফার ঘটিত এসিড .। 
ইত্ডিক্যান্‌ (171589 )-_ নাইট্রোজেন ঘটিত ভক্ষ্যদ্রব্য অস্ত্র দিয়া 
নামিতে বিলম্ব হইলে ইহা মৃত্রে সঞ্চিত হয়। 
ফেনোল ব1 কার্ববলিক্‌ এসিড. - (৮05০1) মূত্র মধো ইহা 
সালফুরিক এফিডের সহিত মিশ্রিত হইস্সা অবস্থিতি করে । 
৪। মুত্রের রঙগিল পদার্থ। 
ইউরোবিলিন্‌ (01০17) )-ইহা রক্তের হিমাটিন্‌ হইতে প্রস্তুত 
হয়।. ইহা! পিত্তের রঙ্গিল পদার্থ; জর হইলে ইহা মূত্র মধ্যে দৃষ্ট হয়। 
৫। মুত্রের লবণ (92168 ০ 01109 ) 2 . 
সোভিযাঁম্‌ ক্লোরাইড, (8০157 01071৫৩ )_আহাবের পর এবং 
পেশী ও ন্নায়বীয় ক্রিয়ার দ্বারা ইহার বৃদ্ধি হয়। স্ত্রীলোকের মুত্রে কম এবং 
বালক বালিকার মূত্রে তদপেক্ষ। কম লবণ দৃষ্ট হয়। সকালে ও বৈকালে মুত্র 
দিয় অধিক পরিমাণে লবণ বাহির হইয়া থাকে । উপবাস করিলে মূত্রে লব- 
ণের ভাগ কম পড়ে । পু 
ফসফেট লন. (2705279055 )_অধিক পরিমাণে আহার এবং শারী- 
রিক ও মানসিক পরিশ্রম করিলে মুত্রে ফসফেটম্‌ সঞ্চিত হয়, গর্ভাবস্থায় ও 
শৈশবকালে মুত্র দ্বারা কম পরিমাণে ফসফেট্‌ বাহির হইয়া থাকে । 
মল ফেটল্‌ ৫ 981015905 )-_ইহাও আহার ও পরিশ্রমে সঞ্চিত হই 
থাকে। 
এমোঁনিয় (4 0/050চ1 )-কোন কোন খাগ্ঘসামগ্রী আহার করিলে 
মৃত্রে এমোনিয়৷ বৃদ্ধি হয়। এতছ্যতীত, লোডিয়াম্‌, ক্যালসিক্জাম ও ম্যাগনি- 
সিয়াম্‌-কার্বনেট স মূত্র মধ্যে দৃষ্ট হইয়া! থাকে। 
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* মুত্র ধরিয়া রাখিলে উহাতে পরিবর্তন 39০80595585 07- 
889 10 01706 ০0090300108 )-কোন শীতল স্থানে মূত্র ধরিয়া! রাখিলে সেই 
মূত্র প্রথমে অস্্-যুক্ত হয় ; কারণ, ইহাতে এক অর্গ্যাণিক ফামেন্ট ঝ| ফাল্গাস্‌ 
উৎপন্ন হয়। এই পদার্থ মূত্রস্থিত শর্করার উপব ক্রিয় প্রকাশ করিয়া ল্যাকটিক্‌ 
ও এপিটিক্‌ এসিড, প্রস্তুত করে ১ এই অস্ত্র দ্বয় পরে ইউরিক এসিড. সোডিয়াম, 
ইউরেট, ও অক্সেলেট্-লাইমের সহিত চাঁপ বখধে স্থৃতরাং মূত্র ঘোলাটে হয়। 
তৎপবে উচ্ভাতে উৎসেচন ক্রিয়া, আরম্ভ হয় ও এমোনিয়া উৎপন্ন হয়) এবং 
পরিশেষে উহাতে এক প্রকার ক্ষুদ্র কীটান্নু উখিত হৃইয়! ইউরিয়াকে বিভক্ত 
করিয়া! দিয়া থাকে। 

সুত্রনিংসরণ (5০০৮০৮০৮ ০1 ৪০০৩ )__সুত্র যন্ত্রের ম্যালপিঘিয়ান্‌ 
কর্পাসল ও মূত্র নলীগুলিব কুগুলাকাব অংশ নকল দ্বারা মূত্র যন্ত্রের রক্তজোত 
হইতে মুত্র নিঃস্থত হইয়া থাকে । 
ম্যালফিধিয়ান্‌ কর্পাসল দ্বার! মৃত্রেব জল ও লবণ ভাগ বাহির হয়, অর্থাৎ 
ম্যালফিঘিয়ান্‌ কর্পাসল মধ্যে কোন দ্রব্যের চাপ পতিত হইলে মৃত্ররূপে রক্ত 
হইতে রস চোক্সাইয়া বাহিব হয়। 
কুগুলাকার নলীগুলির (0০7৮০1850 $0৪) ভিতর এপিথিলিয়াম্‌ 
ৃষ্ট হয়, এবং উহাদের চতুর্দিকে ও কেপিলারী বেষ্টন কবে, এ এপিথিলিয়াম্‌ 
দ্বার! মূত্রের ইউরিয়া, ইউরিক এসিড. ও রঙ্গিল পদার্থ বাহির হইয়া থাকে। 
প্লমেরূলাঁস কর্তৃক মুত্র নিংসরণ (5০০:৪6০0 06 ৩:0৩ 0% 
675 81010910103 )--যে পরিমাণে ম্যাল্ফিঘিয়ান্‌ থালীর মধ্যস্থিত গ্রমেরলাস্‌ 
অর্থাৎ বিভক্তকারী কেপিলারী নলী গুলির ভিতর রক্তের চাপশক্তির নুগ্তাধিক্য 
হইবে সেই অনুসারে মুত্রের পরিমাণ ও ঘন্মম প্রভৃতির তারতম্য হইবে? অর্থাৎ 
চাপ বৃদ্ধি পাইলে জলীয় প্রশীব অধিক হয় ইত্যাদি । কিন্তু নিফ্রাইটস্‌ প্রভৃতি 
রোগের মূত্রের সহিত এল্বুমেন, রক্ত, এবং ফাইব্রিণোপযোগী পদার্থও বাহির 
হইয়! থাকে। | 
কেপিলারী হইতে মূত্র ষে কেবল চোয়াইয়! পতিত হয় তাহা নহে। তাহ! 
অনেক সময় কেপিলারী গাত্র অথব1.এপিথিলিয়াম্‌* ছিন্ন করিয়া বাহির হুইয়! 
পড়ে, সুতবাঃ মু্ধৈ এল্বুমেন ও রক্ত দৃ্ হস থাকে। 


৩২০ ফিজিয়োলজী । 


মুর্যন্ত্ের ধমনী রক্তপূর্ণ হইলে মৃত্রযস্তের আরতন বৃদ্ধি হন্ক, এবং সেই ধমনী 
কুঞ্চিত হইলে উহা! ক্ষুদ্র হইয়া যায়। মূত্রযন্ত্রের ধমনীতেও ভেসোমোটার ক্বাধু 
দৃট হয় সুতরাং মৃত্রযস্ত্ে নিয়মিত রূপে রক্ত স্রোত বহে এবং সেই রক্তের 
চাপশক্কিও রক্ষা হইয়! থাকে । 

মূরযন্ত্রের ধমনীর উপব ষে পরিমাণে রক্তের চাঁপ পড়িবে, সেই পরিমাণে 
মূত্র ত্যাগের তারতম্য হইবে, স্থতরাং যে যে অবস্থায় রক্তের চাপশক্তি বৃদ্ধি ও 
হাস পানর তাহা লিখিত হইতেছে £-- 


রক্তের চাপশক্তির বুদ্ধির কারণ €088595 ০৫ 28 
1০০৫ 7:68501)--১। হৃৎপিণ্ডের চুড়! বক্ষ প্রাচীরে সজোরে ঘন ঘন আঘাত 


করিলে এবং মূত্রধন্ত্র ব্যতীত শারীরিক অন্তান্য স্থানের ধমনী সকল ,কুষ্চিত 
হইলে মুত্রযন্ত্রস্থিত কেপিলারীর রক্ত স্রোতের উপর চাপ পতিত হয়। 

২। মূত্রন্ত্রস্থিত ধমনীর শিথিলতা হইলেও তাহার শাখাগ্রশাখা এবং 
তত্রত্য শিরাসমুহের উপর চাপ পতিত হম্প। 

. রক্তের চাঁপশক্কির হ্রাসের কারণ। ১। হৃৎপিণ্ডের .কার্ধ্ের 
এবং মুত্রযন্ত্রের চতুষ্পাশ্বস্থ ধমনীর শৈথিল্য হইলে, মুত্রন্ত্রস্িত কেপিলারী রক্ত 
আ্োতের উপর চাপ শক্তির হাস হইয়া থাকে। 

৩। মুব্রযস্ত্রের ধমনী কুঞ্চিত হইলে তাহার শাখা প্রশাখ! ও তত্রত্য শির! 
সমূহের রক্ত স্রোতের উপর চাপের হাস হয়। | 

রক্তআোতের' উপর রক্তের চাপশক্তির হান ও বৃদ্ধির এবম্প্রকার কারণ 
সমূহ ন্বরণ করিয়া রাখিলে, স্বাভাবিক ও কৃত্রিমভাবে কিরূপে মূত্র নিঃসরণের 
তারতম্য হয় তাহা সহজে বোধগম্য হইয়। থাকে । অধোমস্তিষ্ষের নিয্মভাগে 
ৃষ্ঠবংশীক় মজ্ভাকে বিভক্ত করিলে মৃত্র-নিঃসরগ হ্রাস হইক্া। পড়ে, কারণ, অঝে- 
মন্তিকস্থিত ভ্যাসোমোটার মধ্যবিন্দুর যোগ নষ্ট হওয়াতে নিয়দেশের সমস্ত 
ধমনী শিথিল হইয়। যায়, যদিও মুত্র যন্ত্রের ধমনীও এ সঙ্গে শিথিল হইবার কথা! 
তথাপি প্রায় সমস্ত শরীরস্থ ধনীর রক্তের হাস ₹ওয়ায় মূত্র নিঃসরণ কমিয়া 
যায়, প্রূপ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাকে উত্তেজিত করিলে যদিওধৃ;সমন্ত শারীরিক 
ধমনীর সহিত মুত্রযস্ত্রের ধমনীরও কুঞ্চন হয়, তথাপি তাহারা এই শেষোক্ত 
, ধমনীর কুঞ্চনের সহিত সমান হয় না, এবং এজন্ত মুহ-নিঃসরণ হাল হইয়! 


শর 0তা তি হি, ৩২৯ 


পৃড়ে। বাস্তবিক এই অবস্থায় মৃত্রস্ত্রকে দেখিলে রক্তহীন বলিয়া বোধ হুইয়। 
থাকে। | 
আবার, মৃত্রযস্তরের ন্সায়ু “সকলকে বিভক্ত করিলে, উহার ধমনীসমূহ 
শিথিল হইয়া রক্তের চাপ বৃদ্ধি করে, এবং এক্জন্য অধিক পরিমাণে মৃত্ধ নিঃন্ত 
হটরা থাকে । এ অবস্থায় মুত্রে অগুলাল দেখিতে পাওয়া! যায় । 
এসপ্লানফিক্‌ ্গাযুর বিভাগে প্রজাব বৃদ্ধি এবং তাহার উত্তেজনে মুত্রবদ্ধ 
হয়। ঠৈতন্তোৎ্পাদক ্বাস্ুব উত্তেজনেও প্রআ্াব কম হইয়া থাকে । রক্ত 
শ্রোতে ইউরিয়ার পিচকারী করিলে প্রথমে কম তৎপরে অধিক মৃত্র ত্যাগ 
হইয়া থাকে । 
কতকগুলি মৃত্রকারক ওঁধধ এইরূপে রক্ত আোতের উপব চাপ বৃদ্ধি বা হাস 
করিয়া মৃত্র-নিঃসরণের তারতম্য করিয়া থাকে। যথা অধিক মাব্রায় ডিলি- 
টেলিস ওবধ ব্যবহার করিলে প্রথমে তাহ হৃৎপিণ্ডের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া 
রক্কের উপর চাপ আনয়ন কৰে এবং তৎসঙ্গে সমস্ত ধমনী কুঞ্চিত হয় বপিয়! 
মুত্র-নিঃসরণ কমিয়। যায়; কিন্তু কিয়ংকাল পরে রক্তের চাপ হাস হইয়া পড়িলে 
ধমনী শিথিল হয় ও ধিক মাত্রায় তখন মূত্র ত্যাগ হইয়া থকে । 
রিনাল এপিথিলিয়াম্‌ কর্তৃক নিসরণ (55:০%০7 9 0১9 
16081 6010511918)- ইহাদিরের দ্বার! মৃত্নের ইউরিয়া, ইউরিক্‌-এপিড, প্রভৃতি 
পদার্থ বাহির হইয়া থাকে । কারণ, ইহা দেখা গিয়াছে যে মেডুলা-অবলঙ্গেট! 
কাটিয়! দিয়! তৎ্পরে অঙ্গ মধ্যে ইউপিয়া, সোডিয়়ামএপিটেউ '্রস্থতি পদার্থ 
পিচকারী করিলে প্রচুর প্রশ্রাব হয়। উহাতেই বুঝ। যায় ষে রিনাল্‌ এপিথি- 
লিঙ্লাম গুলিও মূত্রস্থিত পদার্থ বাহির করিয়া থাকে । 
অন্তান্ত নিঃসরণ প্রপালীর পদার্থ সকল যেমন কিয়ৎ্পবিমাপে শরীর মধ্যে 
শোধিত হইয়! তাহার অন্ত উপকার সাধন করিয়া থাকে, মৃত্রস্থ বহুবিধ পদা- 
এের মধ্যে কোনটাও সে উদ্দেশ্ত সাধন করে না, এই জঙন্তই মূত্র কার্ধ্যকে 
প্রকৃত নিঃসরণ প্রণালী ন! বলিয়! মৃত্র-বহির্গমন প্রণালী বলাই সঙ্গত। 
এক্ষণে আমর! দেখিলাম যে, সৃুর-যন্্র ছুই প্রকার কাধ্য করিস থাকে 3 
(১) ইহার এপিথিলিয়াম কোষ কর্তৃক ,ইউবিয়। (00৫৪) প্রস্তুত হয়; এই 
পদর্ধ এখানে একেবারে নির্টিত হয় না, কিন্তু দেহস্থ সর্বপ্রকাব তত্ধ হইতে 
৩১ 


৩২২ ফিজিয়োলজী। 


পাশা সপ 


ফ্রিগ্াটান্‌ (1158610 ) নামক পদার্থ স্বক্তত্রোতে প্রবাহিত হইয়! মৃতর-বনধ 
আসিবামাত্র উহার এপিথিলিয়াম কোষ কর্তৃক ধৃত হুয়, এবং তৎপরে রূপান্তর 
প্রাণ্ত হইয়। ইউরিরা প্রস্তত হইদ্লা থাকে । এতদ্বাতীত, নাইটোোস্তগ্ঘন ঘটিত 
তক্ষাপ্্রব্যের পেন্ক্রিয়াটিক্‌ রস কর্তৃক পরিপাক কালে ইউরিয়া! নামক পদার্থ 
নির্িত হইয়। থাকে, এবং তাহাকে কিয়ৎ পরিমাণে রক্ত মধ্যে সর্বদা প্রস্তুত 
থাকিতে দেখা গিয়া থাকে । ইউরিয়া! রক্ত মধ্যে প্রস্তুত থাকুক বা! মৃত্রযস্ত্রের 
এপিথিলিয়াম কোষ কর্তৃক নির্মিত হউক তাহাকে বহির্গত করাই মৃত্রযন্ত্রের 
প্রধান উদ্দেশ্ত | যদি কোন কারণে গ্রজাব বন্ধ হইয়। যার তাহা হইলে রক্ত 
শ্রোতে ইউরিয়ার আধিক্য এবং ক্রিয়াটান্‌ প্রভৃতি বহির্গমনশীল পদার্থ মৃত্র সঙ্গে 
বহির্গত না হওয়া, এই ছুই কারণে ইউরিমিয়া, (0079009 ) রোগ উপস্থিত 
হইয়া থাকে । |] 
২। মুত্র-বন্ত্ের- প্রত্যেক মেলফিধিয়ান্‌ ক্যাপন্থুলস্থ কেপিলারী নলী সমূহ 
হুইতে রক্তের জলীয়াংশ চোয়াইয়! বহির্গত হইয়া যায়। 
পু মুত্রনাশী € 07051215468 )-মূত্রনালী বস্তি কোটরে ূ স্থিত। 

ইহার ফাগ্াসের পশ্চান্দিকে সরলান্ত্র অথবা যোনি অবস্থিতি করে। ইহার 
আয়তন প্রায় ৩০ ওঁক্দ। ইহ| সম্পূর্ণ রূপে বিস্তৃত হইলে বন্তিকোটরের উপরে 
উঠিয়। থাকে । 

মুত্রথালীর গঠন (5650০0015০0 07৩ 01700: ইহার ৪ 
খআবরণ যথা :--(১) পিরাস্‌ (২) মান্ধুলার, (৩) সাধ মিউকাস্‌ এবং (৪) মিউ- 
কাস। 

সিরাস, আবরণ ইহা মুত্রথালীর পশ্চাৎ নিকেন নিয্ার্ধস্থান বাতীত 
পর সমস্ত স্থানকে আবৃত করে। 

পেশীর আবরণ-__ইহা অনৈচ্ছিক পেশী শ্রেণীর অন্তর্গত; ইহা তিন 
পর্দায় বিভক্ত হইয়। থাকে। বাহর্দিকের লশ্বমান সুত্রগুলি কেবল সম্মুখ ও. 
পশ্চাদ্দেশ অধিকার করিয়! থাকে ও এই পর্দার পেশী শুত্রকে ডিটুসর ইতউরিণি 
(4৪৮৩০৮ ও099 ) পেশী কহে। মধ্যশ্রেণীর গোলাকার শুত্রগুলি ,তি্ধ্ক 
ভাবে অবস্থিতি করে। ফাগাস্‌ ও গ্রীধার দিকে উহার! প্রান্ম গোলাকারে 
সঞ্জিত থাকে । ইহা দ্বার! ক্ষিংটার ভেসিকি নির্িত হয়। আত্যন্তরিক স্থত্র- 


লুজ হাত, ৩২৩ 


গুলি গাতলা' এবং ইহার! লঘ্ঘভাবে অবস্থিতি করিয়া! থাকে । সাব মিউকাঁস 
আবরণে সংযোগতন্ত ও রক্তবহা নাড়ী দৃষ্ট হয়। 
. মিউকাস পর্দার বর্ণ দিও এবং চোস্ত, কিন্তু মূত্রথালীর ভিতর 

উহ! ভাজ কর! থাকে! 

কেবল টাইগোনের (7712076) স্থানে কোন রূপ ভাজ দৃ্ হয় না। 
এই আবরণ গাত্রে পরিবর্তন শীল (71809100108) তিন শ্রেণীর এপিথি- 
লিয়াম কোষ দৃষট হয়। 

মুত্রত্য।গ প্রণালী (1819:00007 )-_পিতের ভ্ভা় মৃতরও সর্বক্ষণ 

ঝরিয়া থাকে । মৃূত্র-নিঃসরণ ক্রিয়ার কখন হাস কখন বা বৃদ্ধি হইতে পারে, 
কিন্ত সুস্থাবস্থায় একেবারে কদাচ তাহার বিরাম হয় না, কারণ তাহ! হইলে 
তৎক্ষণাৎ মৃত্র বন্ধ হইয়া প্রাণনাশের সম্পূর্ণ সম্ভাবন!। মুত্র তাহার নলীসমূহে 
কখন মৃছ্মন্দ গতিতে কখন ব৷ গ্রবলবেগে প্রবাহিত হইয়া স্ব নামের গ্রন্থি 
মধ্যস্থিত গহ্বরে উপস্থিত হয়, এবং তথা হইতে ইউর্লিটার নলীর ক্রিমিগতির 
প্রভাবে ত্মধ্য দিয়া মৃত্রাধারে আনীর্ত হইয়া থাকে । বিন্দু বিন্দু, করিয়! মৃত্র 
এইরূপে মুত্রাধারে পতিত হইলে ক্রমে তাহ পূর্ণ হইয়া উঠে। ইউরিটার নলীর 
মুখে বাট থাকাতে তাহার ভিতর মূত্র পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না) কিন্ত 
,নিয়লিখিত কৌশলে মৃত্রত্যাগ হইয়া মুত্রাধার শৃন্ত হইয়া পড়ে। 

মুত্রাধারে অনৈচ্ছিকপেশী স্থত্র সমূহ ছুই প্রকারে খ্বস্থিতি করিদ্। থাকে, 
কতকগুলি লম্বাভাবে ইহার গাত্র নিন্্াণ করে, অপর কতকগুলি গোলাকারে 
ইহার গ্রীবা! বেষ্টন করিয়া থাকে। প্রথম শ্রেণীর পেশীকে 'ডিটজর ইউরিপি 
(060480£ 81108 ) এবং দ্বিতীয় শ্রেণীকে ক্ষীংটার ভেসিকি (5910061 
99102 ) কহে। 

মূত্রাধার যখন শৃন্ঠ হয়, তখন ইহ কুঞ্চিত থাকে, এবং যেমন ইছাতে বিন্দু 
বিন্দু সূত্র পতিত হয়, তেননি ইহা! শ্বীত হইতে থাকে। 

ইউরিখ। নামক নলীর স্থিতিস্থাপক স্তর বার! বাধ! প্রাপ্ত হইয়া, মূত্র সঞ্চয়- 
কালে বহির্দিত হইয়া যাইতে পানে ন|; ক্ষীংটার ভেসিকিও কুঞ্চিত হইয়া! মুত্র- 
সঞ্চয়ের সহায়ত! করে । 

মৃতাধার় এইরূপে মৃত্রপূর্ণ হইলে প্রতাব করিবার বাসনা হয়। এবং মুত্র. 


ি 


৩২৪ , ফিজিয়োলজী 


তাগের আবগ্তকত! বোধগমা হইলে মুক্রাধার ক্রিমিগতির ধপ্রভাবে ক্রমাগত 
কুঞ্চিত হইতে থাকে, ক্রমে কুঞ্চন কার্য এপ প্রবল হইরা উঠেযে ইউরিথ.- 
নলীর স্থিতিস্থাপক সুত্র সমূহের সফল প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া শ্োতের 
যায় মুর বিগত হইয়া বায়,  অবকাশে ক্ষীংটার ভেসিকিও শিথিল হইয়া পড়ে 
এবং ইউরিথ1 নলীর ভিতর দিয়া প্রবাছিত হইবার কালে ইজ্যাকিউলেটার 
ইউরিনী নামক পেনীর কৃঞ্চনে তাহার শ্বোত বৃদ্ধ পায়, এবং পরিশেষে উদর 
গাত্রের পেশী সমূহও কুঞ্চিত হইয়। মুত্র ত্যাগ কার্ষোর সাহায়তা করিয়া থাকে। 
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মুত্রত্যাগ প্রণালীর স্নায়ু কৌশল € বত1৮০০৪ 01801091015 
06 10105871000 )-_পৃষ্ঠ মজ্জার কটা প্রদেশে মূত্র ত্যাগ ক্রিয়ার মধ্যবিন্দু 


(50105011007 67066) অবস্থিতি করে। মুব্রথালীর চৈতন্তোৎপাদক 
হুত্রগুলি দ্বারা মৃত্র ত্যাগ ক্রিয়ার চেতন! উক্ত মূত্র আকর-বিদ্দুতে নীত হয়। 
এখান হইতে সঞ্চালক ন্াযুহুত্রগুলি' আবাঁর মুত্রথালীতে উপস্থিত হইয়া 
থাকে। তাহাদিগেব ছাবা মুত্রথালী কুঞ্চিত হইলে প্রসাব হইয়া থাকে । 
আপাততঃ পোপ হয় যে, মত্র ত্যাগ প্রণালী ভবের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন কার্ধা, 


পবা চো তি, ৩২৫ 


রিস্ত পরীক্ষ! দ্বার! প্রমাণিত হইক়াছে যে, মৃত্রত্যাগ ক্রিয়! অপ্রয়াস সিদ্ধ, জীবের 
ইচ্ছা কেবল তাহার সহায়তা করে মাত্র। কারণ ইহা দেখা গিয়াছে যে, 
কুকুরের কণা প্রদেশ,মেরুদণ্ডের উপরাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেও সহজে তাহার 
গ্রশ্রাব হইয়া থাকে] এরপ স্থানে মূত্রত্যাগ ক্রিয়া প্রতিধাবিত গতির ফল 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। 

আবার, মৃত্রাধার মুত্রে পূর্ণ থাকিলে, মলদ্বারের উত্তেজন কিনব! উদর গাছের, 
কুঞ্চন দ্বার! তাহার সমস্ত মূত্র বাহুর কর! যাইতে পারে'। এই সকল প্রমাণ 
দ্বারা ইহ! বিলক্ষণ বুঝা যায় ষে মজ্জার কটী প্রদেশে মূত্র ত্যাগ ক্রিয়ার মধ্যবিদ্দু 
অবস্থিতি করে। এই (বিন্দু উত্তেঞ্জিত হইলে প্রতিধাবিত গতির কৌশলে 
মুত্র ত্যাগ হই! থাকে । গ্রতিধাবিত গতির কৌশলে যে মুত্র ত্যাগ হয়, তাহার 
আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়! যাইতে পাঁরে যথা £-_ 

পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আঘ।তে কিম্বা তাহার কোন প্রকার রোগে পক্ষা- 
খাত হইয়া সর্বদ| প্রতিধাবিত কৌশলে মৃত্র ত্যাগ হয়। বালকের মুত্র 
যন্ত্রের পেলভিস্‌ নামক গহ্বর ও তাহার জননেন্ত্রিয় সমূহ উত্তেজিত হইরা গ্রায়ই 
তাহার অজ্ঞাতসারে মুত্র ত্যাগ হইয়া থাকে । শিশু ওযুবা উভয়ের কোন 
গ্রকার মনোবিকাঁর উপস্থিত হইলেও প্রআাব হইতে দেখা যার। এই সকল 
দেখিয়াই শ্বতঃই এই সিদ্ধান্ত হয় যে, মূত্র ত্যাগ গ্রণানীর উপর জীবের ইচ্ছার 
সম্পূর্ণ আধিপত্য নাই, তবে মস্তিষ্ক হইতে শক্তি অবতরণ করিয়! কটা প্রদেশেন্ক 
ইহার আকর বিন্দু উত্তেজিত করিয়া” প্রতিধাবিত গতির কৌশলে মৃত্র 
ত্যাগের সহায়তা করে মাত্র। 

কটা প্রদেশে মৃত্র ত্যাগ প্রণালীর আকর বিন্দুযে অবস্থিতি করে, তদধিষয়ে 
আর কোন সন্দেহ নাই। কারণ পৃষ্ঠৰংশীয় মজ্জার রোগ জনিত মুন্নাধারের 
অসাড়তা! উপস্থিত হইলে ইচ্ছাধীন বা অপ্রয়াসপিদ্ধ গ্রতিধাবিত গতির কৌশলে 
কিছুতেই মুত্র ত্যাগ হয় না, অর্থাৎ ইহাতে এই প্রমাণ হয় যে মজ্জার গুরুতর 
আঘাতে অথবা'তাহার/বিশেষ রোগে, মুত্র ত্যাগের আকর বিশ্দু একেবারে-ন 
হইয়া যায়। আবার, ইউরিথান!মক নলীর মধো কোন প্রতিবন্ধকত! প্রযুক্ত 
মুত্র ত্যাগ না হইলে মূত্রাধারকে আপনীপনি ক্রমাগত কুিত হইতে দেখ! যাষ। 
এরপন্থলে অসহ্‌ যাতন! উপহ্িত হইয়! থাকে। 


৮ ফিজিয়োলজী। 


ফুসফুল, ত্বক ও মৃত্র-ষন্ত্রের ক্রিয়ার তুলনায় সমালোচনা ! 
[.0ব03, 9] ৬ ঘ]9555 00981258810, 


উপরোক্ত যন্ত্র সমূহের স্বতন্ত্র কার্য যাহ! পূর্বে আলোচন! করা হইয়াছে 
ক্ষণে তাহাদিগকে তুলনায় সঘালোচনা করা যাউক। 

প্রত্যেক যন্ত্র মধ, অগধ্রিবিক্ত বস্ত্রের স্তার এক একটা বিল্লী দেখিতে 
পাওয়া যার, যদ্দারা তাহাদের অভ্যত্তরস্থ রক্ত, ও বহিষ্থ ভূবায়ুর পার্থক্য রক্ষিত 
হইয়া থাকে। 

প্রত্যেক যন্ত্রের অত্যন্তরস্থ শোণিত হইতে নিঃসরণ-রূপে, জল, ফার্্ধনিক 
এসিভ. এবং বিবিধ ধন পদ্দার্থ উপরোক্ত ঝিল্লীর দ্বারা বহির্গত হয়, কিন্ত 
সকলেই সমানভাবে ওঁ সকল পদার্থ নিঃসরণ করে না বরং ভাহাদের 
পরিমাণের তারতম্য হয়। 

প্রতোকের মধ্য হইতে অধিক ওজনে জল ও জলীয় বাম্প নির্গত" হয়। 
ুতর-যন্ হইতে অধিক পরিমাণে ঘন পদার্থ এবং ফুস্ফুস্‌ হইতে অধিক পরি- 
মাথে বায়ুবৎ পদার্থ বহির্গত হইয়! থাকে। | 

, ত্বকৃ, ফুস্ফুম্‌ ও মূত্র যন্ত্র এই উভয়েরই কার্ধ্য করে; অর্থাৎ ইহা দ্বার! 

প্রথমটীর মত অকৃসিক্গেন বাঁযু অঙ্গ মধ্যে শোষিত হয় ও .কার্বনিক এসিড. 
বাযুর্ূপে এবং জল ঘর্্রূপে বহির্গত হইয়! যায় । এবং দ্বিতীক়টার মত, ইহা 
নাইট্রোজেন ঘটিত ও অধাতব লবণাক্ত পদার্থ বহির্গত করিয়া থাকে । 

স্বক্‌ যদিও অপর ছইটার মত কাধ্য করিয়৷ থাকে, তথাপি মৃত্র-যস্ত্রের সহিত 
ইহার বিশেষ সম্বন্ধ. দেখিতে পাওয়া! যার। কারণ, গ্রীক্ষকালে ত্বকৃ দ্বার! অধিক 
পরিাণে ঘর নিংস্যত হইলে মুত্র ত্যাগের হ্রাস হইয়া থাকে । আবার, শীত 
কালে তাহার বিপরীত হইয়! থাকে । 


সপ সপ ও পর 


[বাড £5, ৩২৭ 


আযু-বিবরণ | 
৮৬০5৩ 55] ছা, 


দেহ-মধো ছুই গ্রকার ম্নীঘু আছে, একের নাম মস্তিষ্ক ও কশেরুক মজ্জ 
(০818010-5010091) এবং অপরটিকে সিম্পেথেটিক্‌ (55100807000 ) বল! 
ঘায়। মন্তি্ষ,কশেরুক মজ্জ্রায কোন কোন গেংগ্রিয়, এবং সঞ্চালক ও 
চৈতন্তোৎপাদক স্বাযু অর্থাৎ যে সকল ন্াযুহ্ত্র মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠমজ্জা হইতে 
উৎপন্ন হয় তাহারা! সকলেই প্রথম শ্রেণীভুক্ত । মনুষোর চৈতগ্, বাসন। 
প্রসৃতি নান! প্রকার মানসিক শক্তি এবং সাধারণ চেতন! ও গতি শক্তি 
ইহাদিগের দ্বারাই সম্পন্ন হইয়! থাকে। 

করোটা হইতে বস্তিগহ্বর পর্যন্ত মেরুদণ্ডের ঢুই পার্থ বহসংখাক গেংগি্া 
পরম্পর স্নায়ু রজ্জ দ্বারা সংযুক্ত থাকিয়া এক একটি শৃঙ্খলের স্তায় অবৃস্থিতি 
করে ইহাদিগকে সিম্পাথেটিক্‌ স্নায়ু কহে। জরায়ু, পাকাশয়, অন্ত, ডাক্ট 
এবং রক্তবহানাড়ীদিগের গাত্রে মিষ্পেথেটক্‌ স্নাযু কার্ধ্য করিয়া থাকে। 

ইহাদ্দিগের সহিত মানপিক কার্যের কোন বিশেষ রোগ দৃষ্ট হয় না) তবে 
পরিপাক, নিঃসরণ প্রভৃতি ক্রিয়া মুসপ্পন্ন হইবার জন্ত ইহাদের বিশেষ 
'প্রয়োজন হইয় থাকে। মস্তি কশেরুক্‌ স্বাযু অপেক্ষা সিম্পেথেট ক্‌ সায়ুর 
বর্ণ লাল হয়। মন্তিষ্ধ কশেরুক্‌ সামু মেডুলেটেড অর্থাৎ সাদা এবং লিম্পে- 
থোটিক্‌ নাযুহত্রগুলি নন্মেডূলেটেড, অর্থাৎ ধূর বর্ণের হইয়া থাকে। উক্ত 
প্রকার ন্বায় পরস্পরের সহিত যোগ রাখিয়া থা্টে। 

মুর গঠন মধ্যে ৩ প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয় যথা £-- 

১। বাহক আগাযু-গুত্র (28161%, ০01000001 103765, ) 

২। স্নায়ুর সমাপ্তি হল (761001091 2170 0188109, ) 

৩। ম্বায়ু আকর স্থান যথা মন্তিক, মজা, গেংগ্রির়া (০90881 018175, 
৪3 07810) ০0০১ €৭19118, )। | 


৩২৮ ফিজিয়োলজী। 


স্নায়ুসূত্র । 
বিড ঘ:5. 


প্রত্যেক স্নায়ু মধ্যে অনেক গুলি স্সাযুস্থত্র এক এক আটির আকারে 
অবস্থিতি করে। সমস্ত ্ায়ুব বাহিক আবরণের নাম এপিনিউরিয়াম্‌ 
(50176011007) ) ইহাতে রক্তবহানাড়ী, পিল্ফাটিক নলী, সংঘোগ তন্ত ও 
চর্বিতস্ত অবস্থিতি করে। আয়ুব প্রত্যেক অ[টির আরণের নাম পেরিনিউ- 
রিয়াম্‌ (0৩709011010) 1 গ্রত্যেক স্বাযুস্থত্রের ব্যবধানে যে এক স্থুক্ 
ংযোগ তত্ধর আবরণ দৃষ্ট হয় উহাকে এ্োনিউরিয়াম্‌ (75700681180) ) 
কছে। 
. গার, সুত্র ছুই প্রকার যথ! £-_ 
৪ মেডুলেটেভ, 
২। নন্সেডুলেটেড, 
মেডুলেটেভ, না ুস্থত্র (11690118160 10615 9965) ইহ 
দিগকে মস্তি কশেরুক্‌ স্বাযু মল মধ্যে বিশেষ রূপে অবস্থিতি করিতে দেখা 
যায়। ইহাদের ব্যাসরেখা হলক্চক হইতে ডন ইঞ্চি মাত্র। মৃত্যুর পরই 
ইহাদ্দিগকে পরীক্ষা! করিলে প্রত্যেক স্বাযুব তিন অংশ দৃষ্ট হইবে যথা £ 
১। আধুব প্রথম আবরণ (1১11001050 2১০1 563 512801)) | 
২। আয়ুব মধ্য আবরণ (71160011960 5176801) )। 


৩ মজ্জ। (৪915 ০5110006101 


১। নিউরিলেম। আাযুর হপ্রথম আবরণ ( টি ৩৪111607109 0৫ 
-১81001056 06155 500681)) )ইহা আ্বায়কে বেষ্টন করিয়। থাকে। এই 


গাহি হিট 08028, , ৬২৯ 


আবরণ মধ্যে কু্চিত হই, ্াস্ু মজ্জ! (2913 ) পর্যস্ত গমন করিয়া থাকে। 

এ কুষঞ্চিত অবস্থাকে র্যান্ভিয়ার সাহেবের গুটিক1. ( ০৩5 ০৫ £২৪০৬1৩: ) 

কহে। এ,আবরণের ভিতর দিকে কোববর্ধনশীল মূল অর্থাৎ (90161) দৃষ্ 

হয় এবং তাহার চতুদ্দিকে সুল্্স দানাদার প্রটোগ্লাজম থাকে । মন্তিফ ও মজ্ফার 

শ্বেত অংশস্থিত স্নায়ু অংশে ও অপিক স্সাযুতে নিউরিলেমা৷ নাই। এ সকল 

'াযু কুত্রের অনেকেই বক্র (৮০1০95৩ ), কারণ উহাদের মজ্জা ও মেডুলারী 
ংশের মধ্যে মধ্যে অল্প তরল পদার্থ সঞ্চিত থাকিতে দেখা গিয়। থাকে । 

২। মেডুলারী আবরণ (154811575 310580-জীবদশায় এই 
আবরণ ঈষৎ তরল থাকে । কিন্ত মৃত্যুর পর জমাট বাধে । ইহাতে চর্বি 
জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। র্যান্ভিয়ার সাহেবের গুটিকার (17995) স্থানে 
মেডুলারী আবরণ নাই। এই আবরণে অস্মিক-এপিড. দিলে কাল দেখাক়। 

আযুস্ত্রের মজ্জ| (55150117091 )--ইহা। আ্বায়ুব মধাভাগে এক 
সঙ্কীর্ণ শ্তত্রের মত অবস্থিতি করে । ইহ! অগুলালময় পদার্থ । 

মেডুলেটেড, ন্ন(মুগ্ডলি আপন আপন সমাপ্তি থলের দিকে উপস্থিত হইলে 
উহাদিগের সেড়ুলেটেড, সিদ্‌ (5125৭0)) ) আব দেখ। যায় না। 

নন মেডু'লেটেভ, ন্বামু ছুই অংশ যথা £-- 

১।  প্রথন আববণ (1১00001055 05155 515980) )1 

২। সজ্জা (913 05110007 )। 

নন্‌ মেভুলেটেড, সামু সত্রগাঁণ অধিকাংশ পিস্পেখেটিক্‌ জার, মধ্যে দষ্ট হইয়া 
থাকে । ইহার! মেডূলেটেড, স।যু মপেক্ষ! বুশ ও ক্ষুত্র। ইহার! শুভ্রবর্ণের না 
হইয়া ঈষৎ পীত ও ধুসর বর্ণের হইয়া থাকে; অর্থাৎ, ইহাদের মধ্যে সোয়ান্‌ 
সাহেবের শ্বেত বর্ণেব পদার্থ নাই। 


সায়ুর সমাপ্ডিস্কালের যন্ত্র বা অংশ। 
এ হঠাত £া। 21) 02০4১. 


ক। চৈতন্তোৎপাদক ন্নাযুগুলি নিয্নশিখিত রূপে অথবা নানা প্রকার বন্ 
বা অংশে সমাপ্ত হইয়। থাকে বথা £-__ 
৪২ 


রও ূ ফিজিয়োলজী | 


১। জালবৎ গঠন ( [5৮%01৫ 01 016%:03 )। ও 
[ ক। গ্যাকিনিয়ান্‌ পদার্থ (£৪010180 8০৫195 )। 
খ। এগ বাল্বস্‌ (চ74 0913 )। 
২। গ। স্পর্শকণ! (00০0 ০০:909০163 )1 
ঘ। রডস্‌ ও কোন্দ্‌, আস্বাদ-কুলিক| ইত্যার্গি। 
(২০5 & 09093, (565 10009) ৫০১ &০, )। 
খ। সঞ্চালক ন্বামুগ্ুলি নিয়লিখিত পেশী শ্রেণীতে সমাপ্ত হয় :__ 
১। ই্রায়েটেভ পেশী । ২। নন্্রায়েটেড্‌ পেশী । 
জালবছ, গঠন (560501 1006/011 ০৫ 91909) প্রত্যেক আাযু-সত্র 

আপন আপন উৎপন্তি স্থানে সম্পূর্ণরূপে পৃথকৃ্‌. ও অবিভক্ত ভাবে অবস্থিতি 
করে, কিন্ত যখন তাহার! নিজ. নিজ গম্য স্থানে উপনীত হয়, তখন উহাদ্দিগকে 
বিভক্ত হইতে দেখ যায়। শরীরের কোন কোন স্থানে দ্াযুস্থত্র সকল এত 
শাখ। গ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া থাকে, যে উহাদ্দিগকে দেখিতে জালের গঠনের 
মত দেখায়, এবং সেই সেই স্থলের বিবিধ 'ন্সাযু-হ্ত্র পরস্পর সংযুক্ত, হইয়া 
এইরূপ জাপবৎ গঠন রক্ষা করিয়া থাকে । ন্বায়ু-স্ত্রদিগের এইরূপ বিভাগ ও 
সংযোগে নিক্পলিখিত কয়েকটি উপকার দর্শিয়া থাকে ১ 

১ম। প্রত্যেক ন্বামু-্ত্র, উহার মূল শ্বরূপ পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার আকর বিন্দু, 
ব্যতীত উহার অন্তান্ত অংশর সহিত যোগ রাখিয়! থাকে । | 

২য়। প্রত্যেক ন্সাযুস্থত্র কেবল এক স্থানের সংবাদ বহন করে না, 
উহ্বার নিকটবর্তী প্রদেশের তত্বও লইতে সক্ষম হয়। 

৩য়। নানাবিধ গেংগ্রিয়া বা প্সাযু কোষের সহিত উহাদের এইরূপ ধোগ 
থাকাতে কার্যের স্থবিধা হইয়া থাকে৷ 

গর্থ। নাযু-স্থত্র সকল এইরূপ পরস্পরে সংযুত্ থাকাতে এক স্থানের 
পেশী সকল একত্রে কাধ্য করিতে সক্ষম হয়। 

নাযু-হুত্র সকল নিজ নিজ গম্য স্থানে নিষ্পিখিতরূপে সমাপ্ত হইয়। 
থাকে। 

১ম | পেশী, শ্লন্মিক ও সিরাস্‌ বিশ্লীতে দাযুস্ত্র সকল জালের আকারে 
সদা হইয়া থাকে। 


0০ 0 হলি ০৬ 050489, ৬৩৯" 


২য়। চর্দামধ্যস্থিত স্পর্শকণা ও গুটিক সকলেট এবং হস্ত ও পদ মধ্যস্থিত 
কাকের মন্তকের নায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পেকিনিয়ান্‌ পদার্থে ইহাদের শেষ হয়। 

ওয়। ' চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের কোষ সকলে ইহাদের অন্ত হইয়া! থাকে । 

৪র্থ। কোন পদার্থে সংলগ্র না হইয়! শুঙ্ক্ম বিন্দুতে পর্যবসিত হইতে পারে । 

€ম। পেশীর আবরণের ভিতর ও বাহিরের দিকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্ধ গুটিকা 
দৃষ্ট হয়, মে লফলেও ন্মারু-স্থত্র বিলীন হইন়্া থাকে । 


সাযুর আকর স্থান অথবা মধ্যস্থাঁন অথবা 


মুল অংশগুলির বর্ণনা। 


5200 ঢা 0 শু 01211, 024 85, 


১। ধূনর বর্ণের স্নায়ু পদার্থ (01 1816০: ) ইহা সেরিক্রাম 
(উর্ধ অস্তিফ ) ও সেরিবেলামের (মধ্য মস্তিষ্ক) ভীজের মধ্যে, পৃষ্ঠ মজ্জাঁর 
মধ্যস্থলে, কর্পোর'-্রার়েটা, অপটিক্‌ থেলেমাই, কর্পোরা-কোয়াড্রিজেমিনা ও 
বিবিধ গ্যাঙ্গ লয়! মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহাতে এই কয়েকটি পদার্থ আছে। 
যথা £--0১) আাযুকোধ (২) সায়ু নলী (৩) রঙ্গিল পদার্থ, (৪) রক্তবহানাড়ী (৫) 
নিউরোগ.পিয়। 

২। শ্বেত বর্ণের আয়ু পদার্থ (৮/1)15 59৮5৮২০০৩ )-- 

ইহাও মন্তিক ও মজ্জার মধ্যে দৃষ্ট হয়। ইহাতে নিয়লিখিত কয়েকটা 
পদার্থ আছে ধগ! £-ন্বাযু নলী 7 (২) রক্তবহা নাড়ী (৩) নিউরোগ[লিয়া। 

৩। নানু কোষ (০7৮৫ ০০19)--ইহারা ক্ষুপ্র, গোলাকার অথব! 
শাখা গ্রশাথা যুক্ত । ইহাদের প্রাটীর'নাই। ইহাদের ভিতর দানাদার প্রাটো- 
প্রাজম দুষ্ট হয়। প্রত্যেক স্াযুকোষ মধ্যে নিউক্রিয়াস্‌ ও নিউক্লিয়োলাস দৃষ্ট 


৩৩২ ফিলিয়োলজী। 





হইগা থাকে | কথন কখন স্লাযুকোষ মধ্যে পিগ মেন্ট ( রঙ্গিল'পনার্থ ) দৃষ্ট হয়। 
ইহারা ভিন্ন ভিগ্র আক্কৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।_কতকগুলি গ্াযুকোষ 
একত্রিত হইলে উহাদিগেব সমষ্টিকে গ্যাঙ্গ লিয়! ( 39108115 ) কহে? 


৪1 নিউরোগলিয়া (758০8118 ) সেরিক্রাম, (উদ্ধ মন্তিক ) 
সেরিবেলাম (মধ্য মস্তি ), কর্ড বা পৃষঠমজ্জার ধূসর ও শ্বেত বর্ণের না পদার্থ 
মধ্যে নিউরোগ পিয়। দৃষ্ট য়। ইহ ধূনর ও শ্বেত বর্ণের ত্বাযু পদার্থের তিত্তি- 
ভূমি (£807 ৬০ )। এই ভিত্তিভূমি জালের আকার ধারণ করে। ইহাতে 
শাখা প্রশাখাযুক্ত নিউক্লিয়েটেড কোষ (77810000176 090158660 ০611৪ ), 
নিউক্লিয়েটেড কোষ সংযোজক স্থত্র র্ ০511 ০0177560015 6185 ) এবং স্বচ্ছ 
দানাদার মেটিক্স বা মজ্জা (10908065615095 0৫ ঠ001% £19000198 


[09058 ) দৃষ্ট হইয়া থাকে । 


৫। গেক্গলিয়! বা সায়ু চাঁপ (০9085) মাফু মণ্ডলের মধ্যে 
মধ্যে গেঙ্গ লিয়। নামে এক প্রকার গোলাকার অথবা! লখ্বারুতি নাযুচাপ দৃষ্ট হয়। 
ইহার! ছইভাগে বিভক্ত যথা £-- 


১। সেরিব্রোম্পাইন্তাল অর্থাৎ মস্তিষ্ক ও কশেরুক মজ্জ। সন্বস্ধীর ৷ 


২। সিম্পেথেটক্‌ অর্থাৎ সমবেদন স্থাযুসন্বন্ধীয়। 


১1 মন্ডিষ্ষ ও কশেরুক স্নায়ু সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান গেঙ্গ- 
লিয়ার স্থান £__ 


ক। স্পাইন্য।ল্‌ স্নামুদিগের পশ্চাৎ মূলদেশের নিকট। 

খ। ৫ম আয়ুব মূলদেশে গ্যাসিরিয়ান্‌ ( 345561180 ) গেংশিয়া । 

গ। ফেসিয়াল্‌, ভেগাস্‌ ও প্লসোফেরিঞিয়ল্‌ মুদ্লিগের মুলেও ক্ষুদ্র ক্ষুত্র 
গেংমিয়া দৃই হয়। | 


৩0০20 8৮ ০0ছ গা চিক 00 5, ৩৩৩ 


ঘ। অন্যান্য স্থানের গ্যাঙ্গ লিয়া যথা £--অপথ্যাল্মিক্‌, মেকেল্স, ওটাক্‌ 
এবং স্তাবমাঘজিলারী। 

২। দিশ্পেখিটিক্‌ স্বাযু স্বকীয় প্রধান প্রধান গ্যা্গ লিয়ার 
গান: 

ক। মেরুদণ্ডের (৩০67৪. ০০191) দুই পার্থ বহুসংখ্যক গ্যাঙ্গলিয়! 
শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়। অবস্থিতি করে। 

থ। হৃদপিণ্ড, অস্ত্র, জরায়ু মধ্যে, এবং বিবিধ, সিস্পেখিটিক্‌ 'প্লেকমাস 
অর্থাৎ জালবৎ স্সাযুর গঠনের মধ্যে সিম্পেখিটিক্‌ গ্যাঙগ গিয়া দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । 

'ায়ু মণ্ডলের রাসাঁয়মিক উপকরণ (070750০6175 
[৩5০83 55662) )-_ন্নাযু মধ্যে প্রোটিড ও চর্বিজাতীয় পদার্থ থাকে। 
মস্তিষ্কের বহির্দিকে ও পৃষ্ঠ মজ্জার অভ্যন্তরে যে ধুসর বর্ণের স্বাঘু পদার্থ দৃ্ট হয় 
উহাতে শ্বেত বর্ণের বায়ু পদার্থ (৮1019 59১5৮৭7০৩ ) অপেক্ষা অধিক 
পরিমাণে জল দৃষ্ট হয়। লবণ জাতীয় পদার্থের মধ্যে পটাসিয়াম ও ফশ্ফারিক 
অঙ্পবঘটিত লবণই প্রধান। মন্তি্ষে নাইট্রোজেন ও ফস্ফারাদ্‌ থাকে। 

ন্নাহুর যোজক ও শ্ফিতিহ্থাপক শক্তি (০০৮০%০7 ৪7৫ 

, 81856010160 06 015৩ )-_ম্বীযুর যোজকশক্ি অতি অল্প কিন্ত সংযোগ তত্র 
দ্বারা বন্ধ হইয়া স্নায়ু রজ্জ,র আকারে নির্মিত হইলে উহাকে শীঘ্র ছিন্ন কর! যায় 
না। ম্াযু-স্থত্রের স্থিতিস্থাপক শক্তি নাই বলিলেই হয়। কারণ, ন্াযুসত্র 
বিভক্ত করিলে বিভক্ত মুখ ছইটি পরস্পর সংলগ্ন হইয়াই থাকে । 

আয়ু উত্তেজনা (5:55 50107011 )- গায় তত্তস্থিত পদার্থ সমূহের 
যোজকশক্তি কম সুতরাং উত্তেজনায় স্নায়ুর তন্ত সহজেই নষ্ট হইয়া থাকে। 
উত্তেজনা নান! প্রকার ষথা-__যান্ত্রিক, রাসায়নিক, তাপ সন্ব্ধীয়, বৈধানিক, 
তাড়িত ইত্যাদি। উত্তেজক পদার্থগুণি স্নাঘু কোষদিগকে পরিবর্তিত করিয়! 
তেজ উৎপন্ন করে। ন্সামুতস্ততে হঠাৎ উত্তেজনা লাগাইলে স্গাযু উত্তেজিত 
হয়। ধ্বংস গ্রাণ্ধ জাফুতত্ততে ধীরে ধীরে উত্তেজন! প্রল্লোগ এবং ক্রমে সেই 
উত্তেজনার বৃদ্ধি করিলেও কোন প্রকার ফল দৃষ্ট হয় না । 

যান্ত্রিক উত্তেজনণ (016০0571051 56100001) সগা 2 লাধাত, চাগ, 


শা টাতস্প--7ঁীঁঁশীঁি 


'াকর্ষণ, ছিদ্রকরণ ও বিভাজন ইত্যাদি। চৈতন্যোৎপাদক (9803117%৩ ) 
: ্বাযুহত্রে যদি উর্লিখিত কোন প্রকার উত্তেজন প্রয়োগ করা যার, তবে, এই 
উত্তেজনোপযোগী সংজ্ঞ! লাভ হয়্। সঞ্চালক (11069:) ্াযুর উত্তেজনে 
পেশীর কুঞ্চন ও গ্রন্থির (01575 ) নিঃসরণ হয়। অল্প যাস্ত্রিক উত্তেজনে 
গ্াাযুর উত্তেঞ্ন বৃদ্ধি পায় কিন্ত অধিক যাস্ত্রিক উত্তেজনে দ্বামুশক্তির দূর্ববলত! 
উপস্থিত হইয়া থাকে । 
তাপ সম্বন্ধীয় উত্তেজন] (701761706 910)0]1)--তাপের হঠাৎ 
বৃদ্ধি বাহাস হইলে গ্নায়ুতস্তর উত্তেজন হইস্সা থাকে। স্বাভাবিক তাবে 
উত্তাপে আাষুর উত্তেজন এবং শৈত্যে অবসাদন হয়। 
রাসায়নিক উত্তেজনা (00076থ1 9875৩11) ইহা, খারা 
চৈতন্তোৎপাদক স্নায়ু অপেক্ষ। সঞ্চালক ন্াস্থু অধিক পরিমাণে আক্রান্ত হয়। 
তাপ সম্ধীয় উত্তেজন| সঞ্চালক ্নাধুর উপর অধিক পরিমাণে ক্রিয়া প্রকাশ 
করে। ন্নাফু শুফ হইলে শীঘ্র উত্তেজিত হয়। ক্ষার ধাতুগুলি ও অল্প ও ক্ষার 
রহিত লবণ দ্রাব শ্নামুর প্রবল উত্তেজক।' সাধারণ লবণ কেবল 'সঞ্চালক 
ন্ায়ুদিগের উপর ক্রিগা প্রকাশ করে। ফক্ষোরিক অন্নব্যতীত অন্তান্ত স্বাধীন 
অল্প, ক্ষার পদার্থ, বিবিধ অর্গানিক এসিড. এবং অনেক গুরুভারগ্রন্ত ধাতুঘটিত 
লবণ ন্ায়বীয় উত্তেজক হইয়। থাকে। তরল স্বরা, ইথার, ক্লোরোফম্ম্, পিত্ব,. 
ও পিত্ত সধ্বন্ধীয় লবণ এবং শর্কর ন্নাযুর উত্তেজক হয়। চুণের জল, কার্বন- 
বাইসালফারিভ,প্রত্ৃতি পদার্থ ন্লামুকে আক্ষিপ্ত না করিয়াও ধ্বংস করে। 
পৃষ্ঠমজ্জায় কার্বধলিক এসিড. প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ না হইয়া তাহাদের ধ্বংস 
হয়। পেশী সুত্রে কার্বলিক এসিড. লাগাইলে আক্ষেপ উপস্থিত হয়। ট্যানিক 
এসিড, দ্বারা! পেশী ও স্বায়ূহ্থত্র উত্তেজিত হয়'ন!। 
বৈধানিক উত্তেজনা € 1551910610251 50170811 --এই প্রথালীর 
ক্রিয়া নিরূপণ করা যায় না, তথাপি ইহারা সধশলক ও চৈতন্টোৎ্পাদক ন্নাযুকে 
উত্তেজিত করিয়। থাকে । | 
তাড়িত উত্তেজ্রন1_-( £150001081 300011) বিবিধ প্রকার তাড়িত 
উত্তেজনায় পেশী ও ঙ্গাযুর উত্তেজন হইক্সা থাকে । ন্সাযুতন্ত ও ধুসরবর্ণের কায 
পদার্থের শক্তি নিবূপণ (09810100$.01 91681167 ০£ (১৩ 2718. ৪0৫ 
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৪167 25৪6০ ) রক্ত সঞ্চালন প্রক্রি্না্ উপর ন্াযুব কাধ্যকরী শঞ্ধি নির্ভর 
করে না; কিন্তু ধূসরবর্ণের ন্াযুপদার্থের রক্ত চলাচল কম হইলেই উহার ক্রিয়ার 
লোপ হয়।. যেমন, ছুই কেরোটিড. ধনী কিয়ংক্ষণ চাপিয়। রাখিলে অথবা 
বধির বিলে শীঘ্রই মুচ্ছ? উপস্থিত হয় এবং চক্ষুর পুত্তলী কিয়ৎকাল চাপিক্ক! 
রাখিলে ক্ষণকালের জন্ত ৃষ্টিহীন হইতে হয় ইত্যাদি । 

স্নায়ু স্থত্রের শ্রেণী গু ক্রিয়া বিভাগ (৮৪9০5০০5 ৪৫ 


018551902,06010 01 109৮69 ) 2 


১। এফারেন্ট বা 
সেন্ট্ফুগাল মা 
অর্থাৎ যাবতীয় সঞ্চা- 
লক দ্নায়ু। 


২। আফেরেণ্ট 
বা সেন্টি.পিটাল 
চৈতন্তোৎপাদদক 
নায় 


৩। ইণ্টারসেন্ট্াল 
ন্গার়, অর্থাৎ সায়, 
আকর বিন্দুর সংযোগ । 
স্নাসু। 


১। সঞ্চালক (11০9) ্াযুগগার! এচ্ছিক 
ও অনৈচ্ছিক পেশী সঞ্চালিত হয়। 

১২ । রক্তবহা নাড়ী সঞ্চালক ( ভেসো মোটর) 
স্বাযুগ্ডলি রক্তবহানাড়ীর পেশীসুত্রকে রক্ষা করে। 

৩। নিঃসরণকারী (5০79101)) স্াযুদ্বারা 
গ্রন্থিব রস নিঃসরণ হয়। 

৪। পোষণকারী (০01০) ন্বাযুদ্বার! 
তন্তর পোষণ হয়। 

৫1 নিবারণকারী (10107016012) নাযুদ্ধারা 
নায়, মধ্য বিন্দুর ক্রিয়া দমন হয়| 

১। বেদনা, ম্পর্শ প্রভৃতি সাধারণ চৈতন্তের 
আয় । (৩1৮৩৭ ০01০0010000) 360156107.) 

২। বিশেষে চৈতন্তের আবার ( [৩৮ 
06 9090121 981)981:100. ) 

"৩।  প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার সায়ং। € ০৮৮83 
1011015621105 00 760৩4 ৪005010, 07 ৪১০15 
22060206155.) 

১। সঞ্চালক দ্বায়.আকর ফোজক মনা, 
€ 09100606108 70097 ০610619. ) 

২। চৈতন্োৎপাদক স্বায়, আকর. যোজক- 
কারী লায়.(০০90০07)8 9805075 ০60099)। 


৩৩৬ ফিগিয়োলজী। 


সঞ্চালক নায়! 1101০: 06:৮৩ )- ইহার! প্রধানতঃ পৃষ্ঠমজ্জা (51১ 
781 ০০৫ ) এবং অল্প পরিমাণে মেড়ুলা ও মন্তিফ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
কশেরুক মজ্্র(র সঞ্চালক ন্সায়, গুপি মজ্জারসন্মুখ মুল (€ £১7051107 ০০ )1 
হইতে উখিত হইয়া পেশী সুত্রের ভিতরে পর্যবসিত হইয়া থাকে । যে সকল 
নায়, সুত্রের গঠি মুল দেশ হইতে তাহাদের সমাপ্তির দিকে পরিচালিত হয় 
তাহারা সঞ্চাগক ন্নাধ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । সঞ্চালক ন্থায়,দিগকে 
উত্তেজিত করিলে পেশীব কুঞ্চন হয়। এক সেকেণ্ডে সঞ্চালক নায় ১১১ 
ফিট পধ্যন্ত গতিবিধি হইয়! থাকে । 

১। সঞ্চালক সায়ুর উপর পরীক্ষা € £:80907006105 80০00 
07৩ [70607 1767505 )-_সঞ্চালক ্বায়ব কোন অংশ উত্তেজিত করিলে সেই 
উত্তেজিত বিন্দুব নিয়।ভিমুখে তাহার শাখা প্রশাথা যে সকল পেশীতে গিয়া 
সমাপ্ড হয় তাহার! সকলেই কুঞ্চিত হইয়! থাকে । উত্তেজিত বিন্দুব উপরদিকে 
যে দক স্বায়,সুত্র সেই দিকে পেশীতে পর্যাবসিত হয় তাহাদেব কুঞ্চন হয় না। 

হ। ভাসা নোটার- -ক্স! যু ৬85০0700001 7৩5৩5)__ ইহাদিগকে 
ভেসো-কন্ট্বীকৃটাব কহে ? অর্থাৎ ইহাদের দ্বারা শারীরিক ক্ষন ক্ষুদ্র ধমনী 
কুঞ্চিত হইয়া থাকে । ইহাবা প্রধানতঃ সিম্পেথেটিক্‌ ক্বায় হইতে উৎপন্ন হয় 
যথা £_-সার্ভাইকেল সিম্পেথেটিক (শ্রীবা প্রদেশের সমবেদন ন্বায়) উত্তেজিত 
হইলে মুখ ও কর্ণেব ক্ষুদ্র ধমনীর কুঞ্চন হয়, এসপ্লাঙ্কিক ( সিম্পেথেটক্‌ ন্গার়,র 
শাখা) মাযুব উত্তেজনে মুত্র গ্রস্থির (চ0176% ) ধমনীর কুঞ্চন হইয়া থাকে। 

৩1 ভেসোডাইলেটর ্সায়ু (৬৪৩-৫112৮৩৫ 9৪1ঘ)_ ইহাব! 
গ্রধানতঃ গ্রস্থ ও উত্তেজক তন্ত €0151)03 510. 61600118 (1550095 ) মধ্যে 
অবস্থিতি করে। কা টিন্পানাই স্নায়কে উত্তেঞ্জগিত করিলে সান.ম্যাগঞ্ষিলারী 
গ্রন্থি সমূহ উত্তেজিত হইয়! রন্ত' পূর্ণ হয়; কর্পোর।-_ক্যাভার্ণোস! অংশের ধমনী 

ার,দিগকে উত্তেঞ্জিত করিলে শিক্পের উত্তেজক তন্কর রক্তবহানাড়ীগুলি প্রসারিত 

হঈয়া,থাকে। 

৪1 নিংলরণকাঁরী যু 5০০৫০ 01৮৩)-_ইহান্দের উত্তে. 
জনে আবণ ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়? যথ। £__কডাটিস্পানাই ্গারূর উত্তেজনে সাব- 
ম্যাগুজিলারী এবং সাব.লিঙগুয়াল গ্রন্থি হইতে লাল নিঃসরণ হয়। ক্ষুদ্র হুপার 
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54 ১-88 
ফিদাল-পিষ্টোসাল দলা অরিকিউলা টেম্পোরাল শ্বাযুর সহিত সংযুক্ত হইয়। 
পেরোটিড গ্রন্থি মধ্যে প্রবেশ -করে ত্তরাং সেই সংযুক্ত জানুকে উত্তেজিত 
করিলে পেরোটিভ, লাল! নিঃস্থত হয়। ল্যাক্রিমাল্‌ এবং সাবৃকিউটেনিম়বাস্‌ 
মেলী স্নায়ু উত্তেজিত হইলে চক্ষুর জল নি:স্ত হয় । ঘর্মগ্রস্থির ও ত্তন গ্রথির 
ায়ু উত্তেজনে ঘন ও ছুপ্ধ নিঃসরণ হয় ইত্যাদি । 

| ইনৃহিবিটরী বা নিবারণকারী (001816০০৩০০) 
ইহারা ম্বাভাবিক ক্রিদ্ধার রোধ করে। উর্ধ ও অধঃমন্তিধধে (77217, ৪70 
1290011) এরপ দ্রাঞ্ধু আকর বিন্দু আছে যাহা অন্ত সাযু আকরের ক্রিয়া রোধ 
করিতে পারে । যে সকলন্বাু এ স্ান্কু আকরকে যোগ করে উহার্দিগকে 
ইন্হিবিটরী ক্সায়, কহে । এইরপে ম্থ্য ইচ্ছা করিয়া যাবতীয় প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে ; যথা :__মনুষ্য ইচ্ছা করিয়া মল ও আুন্র 
ত্যাগ ক্রিম কিঞ্চিৎ কালের জন্য বন্ধ রাখিতে পারে ৷ ভোগাস্ক্নান্ণও হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়ারোধকারী ন্বা্ু। ইহাদিগকে, উত্তেজিত করিলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার হ্বান 
হয়। অতিরিক্ত উত্তেজনায় হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার এককালীন লোপ হইতে 
পারে। 

৬। ট্রোফিকৃন্মায়ু বা পোষণকারী আসায় (0:15 0৩৪) 
-পোবণ প্রক্রিয়ার উপর ন্নাধুমণ্ল যে কর্তৃক করে, -তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই 7 যথা £-পৃষ্ঠমজ্জার কোন কোন রোগে ত্রিকাস্থিতে (50:07 ) ক্ষত 
হর, যাহাকে শধ্যাক্ষত (099 9০£9) কহে। এব্প, ৫ম আ্ায়ু নষ্ট হইলে কর্ণিয়া 
বিলীর প্রদাহ উপস্থিত হয় এবং ক্রমে ক্রমে সমস্ত চক্ষু নষ্ট হইয়া যায়। 

৭ টচতন্যোৎপা দক, সায় (95.5০:-0০:৮৩5 )-ইহারা ছুই 
ভাগে বিভক্ত যথা :--১। সাধারণ চৈতন্যোখ্পাদক শ্বাস) ২। বিশেষ 
চৈতন্যোৎপাদক স্বাঘু। সাধারণ চৈতন্যোৎ্পাদক দ্মামুগুলি প্রধানতঃ কশেরুক 
মজ্জার পশ্চাৎ মূল (7১99569710£ ০০6 ) হইতে উৎপন্ন হয়। ইহারা কিঞ্চিৎ 
অগ্রসর হইলে ইহাদের উপর একটি শ্বায়ুকোষ বা গ্যাঙ্গলিয়া দৃষ্ট হয়। তৎপরে 
ইহারা আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে স্কালক বা (মোটা স্বায়ুর সহিত মিলিত 
হইয়। উভয়ে মিশ্রিত সায় (211590. 09£৪৪ ) নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
চৈতন্যোৎপাদক ন্াযু ত্বক্‌ পধ্যস্থ বিস্তৃত হয়। ইহারা আপন সমাপ্তি স্থল হইতে 

৪5৪৩ 
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মূলদেশ পর্যন্ত পদার্থের অবস্থা বহন করে, এবং ইহাদের দ্বার বসত বা পদার্থের 
জ্ঞান লাত হয়, এবং এক মেকেণ্ডে ১৪০ ফিট পধ্যন্ত পদার্থের চৈতন্য ভ্রমণ 
করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। 7 

বিশেষ চৈতন্যোৎ্পাদক শ্বাঘুগুলি দর্শন, শ্রবণ, আম্বাদন এবং পর্শজ্ঞান 
লাভের জন্য নিয়োজিত হইয়া থাকে । 

৮। সাধারণ ঠৈতন্যোৎপাদক অযুর উপর পরীক্ষা 
(1009410507005 01900 69800300973 )- কোন চৈতন্যোৎ্পাদ্ক 
ন্নীয়ুকে বিভক্ত করিয়া, তাহার যে অংশ ন্নাযুকোষের সহিত সংলগ্ন থাকে তথায় 
কোন প্রকার উত্তেজন। প্রশ্নোগ করিলে তদম্ুবূপ অবস্থা অন্থৃভূত হইয়া থাকে । 
কিন্ত যে অংশ স্বায়ুকোষ হইতে বিষুন্ত হইয়াঞ্ছে তাহাকে প্রবলভাবে উত্তেজিত 
করিলেও কোন প্রকীর চৈতন্য লাভ হয় না। 

২। অবিভক্ত চৈতন্যোৎপাদক স্গাযুর যে অংশে উত্তেজন। প্রয্নোগ করা 
যাইবে, বোধ হইবে থেন সেই ন্নাফুর সমস্ত শাখা প্রশাখা হইতে সেই উত্তে- 
জনার"ভাব উপস্থিত হইত্রেছে। | | 

৩। কোন স্থান অসাড় হইয়া পডিলেও যদ্দি তাহার কোন অংশেব সহিত 
মস্তিষ্কের যৌগ থাকে তাহা হইলে সেই সন্ধি স্থলের উত্তেজনেও অসাড় প্রদেশে 
যাতনা হইয়া থাকে। , 

পরীক্ষিত স্থানের বহির্ভাগে চেতনা বোধ (1:০০9৮ণ৩ 7৩6ি- 
7917009 ০01 3909)০০ )--কোন বাক্তির হস্ত ও পদ কাটিয়া দিয়া শরীরের 
সহিত যে অংশের যোগ থাকে তথায় উত্তেজন| প্রয়োগ করিলেও ছেদ্রিত 
অংশের সংজ্ঞা মনৌমধো উদিত হইয়া থাকে । 

আয়ুদিগের সমাপ্তি অংশের ক্রিয়া (00006100306 691700107 
01803 )--ইহারা প্রথমে পদার্থের চৈতন্য গ্রহণ করে, এবং তৎপরে তথাকার 
হু ঘ্বারা সেই চেতনা বাহিত হইস্স] থাকে । যেমন রডস এবং কোন্স্‌ না 
থাকিলে অপটাক্‌ নায় বারা আলোক ধৃত হয় না এবং হস্তের চর্ম বিষুক্ত হইলে 
হস্তস্পর্শস্থিত পদার্থের চৈতন্য মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না ইত্যাদি । 

স্ায়ু-স্থত্রের উভয়দিকে সঞ্চালন (0০700596100 77. ০০6 07 
৩০)9০৪ )--পূর্বেব বর্ণিত হইয়াছে ঘে চৈতন্োৎ্পাদক ঙ্গাযু সমাপ্তি স্থল হইতে 
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উৎপত্তি স্থানের দিকে পদার্থের সংজ্ঞা বহন করে, এবং সঞ্চালফ স্গায়ু স্থত্র 
কেবল উৎপত্তির দিক হইতে সমাপ্তির দিকে আদেশ বহন করিয়া থাকে; 
কিন্তু এক্ষণে প্রমাণ বারা স্থিরীকত হইয়াছে যে, সঞ্চালক ও চৈতন্যোৎপাদক 
আাষুর সর্বদ্দিকেই পদার্থের সংজ্ঞ। সঞ্চালিত হইতে পারে যথা £₹__হাইপোগসাস্‌ 
ও লিঙ্ুয়াল্‌ স্নায়ু পরস্পরে যথায় নিকটবর্তী হয়, সেইখানে উহাদিগকে বিভন্ত 
করিয়। পরে যদি" হাইপোগ্রসালের পেরিফিরিক্‌ অর্থাৎ সমাপ্তির দিকের সহি 
লিঙ্গুয়ালের সেণ্টীল অর্থাৎ উৎপত্তির দিকের সহিত স্যত্র দ্বারা বদ্ধ করিয়| 
দেওয়। যায় এবং উহারা উত্তমব্ূপে যোড়া লাগিয়া গেলে ধদি সেই লিঙ্গুয়াল্‌ 
নামক চৈতন্যোত্পাদক স্নীঘুকে উত্তেজিত করা যায়, তাহা! হইলেও হাইপোগ্ন- 
সালের ক্রিয়ার মত জিহ্বার মাংস পেশীগুলি কুঞ্চিত হইয়। থাকে। এস্থলে 
চৈতন্যোৎপাঁদক স্থাযুস্ত্রের বিপরীত দিকের পদার্থের সংজ্ঞা চ/নিত হইবার 
পরিচয় পাওয়া গিয়। থাকে । 

গ্যা্গ লিয়া বা একত্রিত আায়ুকোষদিগের ক্রিয়া 0000০৮০7৯ 
06719259 09780703 ০: 880£118 )-ইহারা ছুই শ্রেণীভুক্ত যথা :% 

(১) মস্তিষ্ক কশেরুক এবং (২) সমবেদন শায়ু সন্বন্ধীয় ( (39:01১:0-81)1- 
78] 800 8720089১909 ) গ্যাঙ্গ লিয়া। ইহারা শরীবের সর্ধস্থানে ছণ্ডাইয়া 
অবস্থিতি করিয়া থাকে । স্থানভেদে ইহাদের ক্রিয়া নানা প্রকার হয়, যথা ১ 
'স্তিক্ষের উপরিভাগে কেবল সঞ্চালনকারী স্বায়ু চাপ (81০৮০ ০: 31901:872108 
০৪০০ ) এবং মেডুলা-অবলঙ্গেটায় দমনকারী এবং উত্তেজনকারী . স্নামুচাপ 
(70001910 20 ৪০০91575610 ০৪০৫০ ) দৃষ্ট হয় ইত্যাদি । যাহা হউক, 
এই স্নাষুচাপ বা নার্ভ সেপ্টার অথবা গাঙ্গ লিয়াদিগের দ্বারা পদার্থের চৈতন্য 
সঞ্চালিত, স্থানান্তরিত, পরিব্যাপ্ত, উৎপাদিত, নিবার্লিত এবং 
প্রতিধাবিত ব! প্রত্যাবন্তিত হইয়া থাকে ( 9970826102 হট 7০ ০০৮- 
900690. 650900769, 0100800, 81060100694 800 7990060৭ 00]) 
61১9 067৩ 0910.58. ) রঙ 

১ । টচৈতন্যের সঞ্চালন ( তি ০06 100101988101)9 07 
গ্যাঙ্গ লিয়া দ্বার।' যে চেতনাবাহিত হইয়া থাকে তথ্বিষঘ়ে কোনৰপ ব্যাখ্য। 
নিশ্রয়োজন। 


৩৪০ ফিদ্িয়োলক্গী 


২ চৈতন্যের স্থানাস্তর ছওন ( 17508079009 9৫. 00768 
81098 )-_বজ্থন প্রদেশে অর্থাৎ নিতঞ্থ ও উক্লদেশের সন্থিস্থলে রোগ হইলে 
জানতে যে বেদনা! উপস্থিত হয় তাহাতে যাতন! স্থানান্তরিত হইরার দৃষ্টান্ত 
দেখিতে পাওয়া যায়। ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্রে কোন প্রদেশ উত্তেজিত হইলে, 
সেই উত্তেজন! লেরিংস স্ত্রাযু দ্বারা বিশেষ ভাবে মনোমধ্যে অন্থভৃত হয়, এবং 
মটিস্‌ খুস খুস করিয়া তথ হইতে কাশ উৎপন্ন হইবার চেষ্টা হইয়া থাকে ; 
এই ক্রিয়া ঘারাও উত্তেজন স্থানান্তরিত হইবার পরিচয় পাওয়া যায় । 

আবার, চস্ুর ভিতর প্রবলভাবে সুর্য কিরণ পতিত হইলে নাসারক্ষে.র 
স্বায়ু সকল অস্থির হইম্া ষে হাচি উৎপন্ন করে, তাহাতেও এ দৃষ্টান্তের পোষকত!? 
করিয়া থাকে। / 

| চৈতন্যের পরিব্যাপ্ত হওন (7):299200. ০7. [ঘ00- 
81018 ) 27 

ক। বজ্র নিনাদের ন্যায় কোন প্রকার অকৃস্মাৎ শব্দে যে প্রকার সমন 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিহরিয়া কণ্টকিত হয়, তাহাতে শ্নামুকোষের পরিব্যাপ্ত শক্তির 
পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে । 

খ। কোন একটি দস্তে বেদনা উপস্থিত হইলে মুখমণ্ডলের সেই পার্থ 
তাহা পরিব্যাপ্ হইতে দ্বেখা যায়। 

গ। মৃত্রগ্রস্থির নলে পাথুরী হইলে সেই স্থানের চতুষ্পার্থে বেদনা ব্যাপ্ত 
হইয়া! পড়ে। | 

৪1 চৈতস্থের হ্তঃ উৎপাদন (4০6০0701৩ 10091061069) 
একত্রিত স্বাযুকোষ অর্থাৎ নার্ সেপ্টার বা গ্যাৎশ্লিয়াগুলি যে বাহিরের কোন, 
প্রকার সাহায্য ব্যতীত আপনাপনি চৈতান্লোৎ্পাদন করিতে পারে তথ্বিষয়ে 
সন্দেহ নাই। কোন নার্ভ সেপ্টার তাহার মধাস্থিত সঞ্চালক ন্গাস্ুর সাহায্যে 
এইরূপ চেতন ও স্বতঃ কুন উৎপন্ন করিতে পারে যথা :-_ 

ক) উপর হইতে মন্তিক'ও নিয় হইতে পৃষ্ঠ মজ্জা ক্রমাষয়ে কাটিয়া দিয়া 
যদি ফ্রেনিক্‌ ও ইন্টার কষ্টাল্‌ দাস্থুদিগের আকর বিন্দু শ্বরূপ মেডুলার অংশকে 
অবিভক্ত রাখা যায় ভাহা হইলেও শ্বাস প্রশ্থাস ক্রিয়া বহিতে থাকে । অর্থাঞ্চ 
| মেড়ুলার ও অংশই শ্বাস-ক্িয়ার মধাবিন্দু স্বরূপ ( 8১980160:9 ৩০৪০০ )। 


চ্টাঘগোর0 ৭ 0 শু মাতে হও ৩৪১ 


মেডুলাস্থিত রক্ত আৌতের অক্সিজেন কম এবং কার্বনিক এসিড, বেশী উপস্থিত 
হয় বলিয়া ষেভুলাস্থিত শ্বাস-প্রশ্বাস আকর স্থানের ্াধুকোষগুলি স্বতঃ 
উত্তেজিত হই! সর্ববদাই শ্বাস প্রশ্বাস উৎপন্ন করিয়া! থাকে। 

খ।' বক্ষঃগহ্বর হইতে হৃৎপিগু তুলি! বাহিরে রাখিলেও তাহা স্বতঃ 
স্পন্দিত হইতে থাকে, বোধ হয় হৃ২পিগুস্থিত গ্যাঙ্গিলিয়াগুলিই এরূপ স্বঃ 
কুঞ্চনের একমাত্র কারণ । 

গ। অস্ত্রের কোন থণ্ডের ছুই মুখ বদ্ধ করিয়। দিলেও বদ্ধ থণ্ডের ভিতর 
ক্রিমিগতি (69725691910 8০0190 ) দৃষ্ট হয্স। এই গতি অস্্স্থিত গ্যাংমিয়া- 
দিগের স্বতঃ কুঞ্চনের ফল। ৰ 

ঘ। এরূপ জরায়ু, ইউরিটার এবং মৃত্রথালীর স্গাযুসমূহ দিগকে কাটিয়া 
দিলেও উহাদিগের স্বতঃ কুঞ্চন হয় । 

ঙ। চক্ষুর সম্মুখ অর্ধেক কাটিয়া দিলেও কোন কোন জ্স্কর আইরিষ 
পেশী একবার বিস্তৃত ও একবার কুঞ্চিত হইতে দেখা যায়। 


চ। কোন কোন জস্তর মস্তক ও পৃষ্টমঞ্্1! কাটিয়া ফেলিলেও তাহাদের 
ধমনী ও লিক্ষ-হৎ্পিণ্ডের ( 165098 00 15007)10-1.90758 ) শ্বতং কুঞ্চন 
দেখ! গিয়া থাকে । 

ছ। লালাগ্রস্থির ও যক্তগ্রস্থির যাবতীয় স্নায়ু বিভক্ত করিলেও আপনাপন্সি 
লাল! ও পিত্ত বাহির হয়। 


| টচৈতন্যের দমন ব| নিবারণ (12151900 ০1 100128- 
91০09)-__সামান্য প্রকারের উত্তেজনা গ্যাংগ্রিয়া বা প্সাযুচাপ মধ্যে আনীত 
হইলে তাহা দমিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ তাহা মস্তিষ্বের দ্বারা বোধগম্য না 
হইতেও পারে। 

৬। ঠচতন্ভের প্রত্যাবর্তন (2২০19০৮1০০৫ 1010158810709 )-- 
সঘুমণ্ডলের কোন অংশে কোন প্রকার উত্তেজনা সংস্পৃষ্ট হইলে যে প্রকার 
অঙ্গের সঞ্চালন কাধ্য অথবা কোন প্রকার নিঃসরণ ক্রিয়া হয় ভাহাক্ষে 
প্রত্যাবর্তক ক্রিম্বা কছে। নিম্নলিখিত কয়েকটা অবস্থার উপর প্রত্যাবর্জক 
ক্রিয়। নির্ভর করে যথা :_- 


৩৪২. .- ফিজিয়োলজী। 


ক। উত্তেজনা । 

থ। আফেরেন্ট, সেক্টি,পিটাল বা চৈতন্যোৎপাদক ছগাঘু। 
গ। নার্ভসেপ্টার, অর্থাৎ স্বাস্থ আকর বন্দ স্বরূপ ্বাতুচাপ। 
ঘ। এফারেণ্ট, সেষ্টিফুগাপ, বা সঞ্চালক জায়ু। 


ও। পেশী অথবা গ্রন্থি । 


প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার জন্য উল্লিখিত €টা অবস্থার বিশেষ 
প্রয়োজন হইয়া থাকে । এ ৫ অবস্থার একটীর অভাব থাকিলে, প্রত্যা বর্তক 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইতে পারে না; কিন্ত উহাদের পরম্পরের, সংযোগে পদীচ্র্থর 
চৈতন্ত চৈতন্যোৎ্পাদক ম্বাযু বার! গ্নায়ু চাঁপ অর্থাৎ গ্যাংপ্লিয়ার মধ্যে আনীত 
হয় এবং তৎপরে এখান হইতে সঞ্চালক ন্নামুর ভিতর দিয়া পেশী কিন্বা গ্রন্থি- 
মধ্যে উক্ত চৈতম্ভের কার্যকারী শক্তি প্রবাহিত হইয়া! থাকে । 


উত্তেজন। নানা প্রকারের হইতে পারে যর্থা :--যাঁ্ত্িক, রাসায়নিক, তাপ, 
তাড়িত, গন্ধ ও আলোক স্বন্ধীয় উত্তেজনা । ত্বকে সামান্য শুড়শুড়ি লাগিলে 
উজ্জ্বল আলোক দর্শন করিলে, অথবা মটিস্‌ মধ্যে এক গাচি চুল পড়িলে 
প্ত্যাবর্তক (751৩% ) ক্রিয়া প্রকীশ পায়। কোন কোন প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
অজ্ঞাতসারে সম্পন্ন হয় যথা ঃ--চক্ষুর তারকা কিশ্ব। ধমনী গাত্রের কুঞ্চন ইত্যাদি। 
চস্ছু মিটমিট করা এবং গলাধঃকরণ প্রণালীর প্রথম ক্রিয়া স্ঞানে সম্পন্ন হইয়া 
থাকে। প্রস্রাব করা, ও কাশ উৎপন্ন হওয়া প্রস্ততি প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার উপর 
কর্তৃত্ব চলে। কিন্ত গলাধঃকরণ প্রণালীর দ্বিতীয় বিশেষ তৃতীয় ক্রিয়ার উপর 
মনের কোন কর্তৃত্ব নাই। ক্ষুতর ক্ষুদ্র স্াযু গ্যাংগ্লিয়া অপেক্ষ? পৃষ্ঠমজ্জর প্রত্যা- 
বর্তক ক্রিয়ার মন্দ ও উপযোগিত। দৃষ্ট হইয়! থাকে যথা! :__মস্তি্ধ হইতে ম্না 
গ্যাঙ্গ লিয়াগুলি যত বিচ্ছিন্ন থাকে ততই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার আধিক্য দৃষ্ট হয়; 
তাং নিত্রিতাবস্থায় এবং ভেকের মস্তক কাটার পর যে সকল প্রত্যাবর্ক 
ক্রিয়া প্রকাশ পায় উহারা অনেক পরিমাণে কাধ্যকরী হইয়া থাকে । উত্তেজন! 
যত অল্প হয় প্রত্যাবর্ক ক্রিয়ার তত অধিক হয়; অর্থাৎ নিদ্রিত ব্যক্তির 


চটঘ০৭10ট 0ম পুশ মাত, "৩৪৩ 


অঙ্গে শুড়শুড়ি দিলে যেমন সে চম্‌কে উঠে, একটা ঘুমী মারিলে হী তেমন 
চমক হয় না!। | 
তাপ প্রয়োগ এবং অধিক মাত্রায় স্বীকনিয়া৷ সেবন করিলে পৃষ্ঠমজ্কা ও 
অন্থান্য ন্বায়, চাপদিগের প্রত্যাবর্ভক ক্রিয়ার বৃদ্ধি হয়, কিন্তু শৈত্য প্রয়োগ এবং 
ব্রোমায়িড, ক্লোরাল ও এট্বোপিন সেবনে উত্তেজনার হাস হইয়া থাকে । 

প্রত্যাবর্তক ক্রিষাঁর নিয়ম (19 ০৫ 1909 ৪০১1০) 

১। একপার্থে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া প্রকাশ, (দাও ০৫901 
15608] 26107. )--যদি ত্বক অথবা শরীরের অন্য কোন চেতনা বিশিষ্ট অংশ 
উত্তেজিত কর! যায়, তবে সেই দিকের মেই অংশেরই কুঞ্চন হইয়া থাকে। 
যে পর্দে উত্তেজনা লাগান যাইবে সেই পদই উত্তেজিত হইবে। যে চক্ষুর 
শ্সৈশ্মিক ঝিপ্ী (007001106৮৮ ) স্পর্শ করা যাইবে সেই চক্ষুর পল্পবই মুদ্রিত 
হইবে। 

২। প্রত্যাবর্তক ক্রিপার,বি কীর$:(4৮দ ০1 100100100)-- 
যদি শরীরের কোন পার্শের উত্তেজনার আধিকা হয়, তবে সেই পার্থে পেশী 
িগের সঙ্গে সঙ্গে অপর পার্থের পেশীগুলিও কুঞ্িত হইয়া থাকে | এতদপেক্ষা] 
উত্তেজনার আধিক্য হইলে সেই স্থানের উর্দস্থিত পেশীগুলিকেও কুঞ্চিত 

*হইতে দেখা গিয়া থাকে যথা £_জিহ্বায় অল্প পরিমাণে লঙ্কা লাগিলে লাল! 
গ্রন্থির নিংসরণ হয় কিন্তু অধিক ঝাল লাগিলে তৎসঙ্গে চক্ষু রঃ জল পড়িয়! 
থাকে । 

৩। প্রত্যাবর্ ক্রিয়ার সৎশ্লেষণ 0 ০06 ০০-০:৫10086107) 
কোন ভেকের মন্তক কাটিয়া যদি উহার সম্মুখ পদন্ধয়ে দড়ি বাঁধিয়া ঝুলাইয়া 
রাখা যায় এবং তৎপরে একটি পালকে শির্কান্ম লাগাইয়া উহা উদনরের এক 
পার্খে লাগান যায় তবে সেই দিকের পা! তুলিয়া সেই শির্কান্্ মুচিয়া ফেলিতে 
চেষ্টা করে। সেই পা তুলিতে না দিলে পৃষ্ঠের উপর দিয়া অপর পা! সেই স্থানে 
আনিয়া থাকে । এইক্প ক্রিয়াকে বিশেষ উদ্দেশ্য সুচক প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া কহে। | 

৪&। প্রত্যাবর্তক ভ্রিয়ার ফল (7 ০6170107291 32007 
8০০ )_-কোন ভেকের মন্তকে প্রবলভাবে আঘাত করিলে উহার মর্বব পরীর * 


৩৪৪ ফিজিয়োলজী। 


এন্কপ প্রবলভাবে আক্ষিপ্ত হয় যে, উহার মস্তক কাটিয়া ফেলিলেও সেই 
আক্ষেপ শীন্ত ভিরোহিত হয় না। 

প্রত্যাবর্ত€ ক্রিয়ার কাল নিরূপণ (1796 ৮০০৪৪ 20 ৪৩7 
9% ৪০৪ )- উত্তেজনার যত বুদ্ধি হইবে, তত শীপ্র শীষ্ত প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া 
সম্পাদিত হইবে । সচরাচর অদ্ধ সেকেণ্ড কালের মধ্যে প্রত্যাবর্তক ক্রিয়। 
সম্পাদিত হয়। | 

প্রত্যাবর্তকি ক্রিয়ার কয়েকটি দৃষ্টাত্ত (০000 ০, 291৩ 
2০1০0): 

১। আইরিষ পেশীর কুঞ্চন (0০701206107 ০1 019) আফে- 
রেপ্ট অর্থাৎ চৈতন্যোৎপাদক ন্নামু--অপটিকৃ; ন্নাযু আকর অর্থাৎ নার্ভ সেন্টার 
--কর্পোরা-কোয়াডিজেমিনা ; একারেন্ট অর্থাৎ সঞ্চালক ন্নাযু_৩য় স্নায়ু। 

২ চক্ষু মিট, মিট করা (17108 ) আফেরেন্ট জানু ৫ম 
স্নায়ু.অথবা। অপটিক্‌; নার্ভ সেন্টার _ উরি লিক ছি, জিমিনা। এফারেণ্ট 
মাযু_৭ম আাযু। 

৩। ভূমিষ্ট হইবার পর শৈত্য লাগিয়া প্রথম শ্বাস প্রশ্বাস 
€ ঘাট 19970010100 06] 01৮]) 0০07 200000983100 ০01 ০014 07 ৮০ 
8100 )-আফেরেণ্ট ম্বায়ু-ত্বকের চৈতন্যোৎপাদক ম্বাফু; নার্ভ সেন্টার - 
মেডুল।; সঞ্চালক ছ্গায়-_ফে.নিক্‌ ও ইপ্টার-কষ্টাল.। 

৪। তালু শুড়শুড় করিবা বমন (৮ ০20160) 000, 01001108 
1099৪ )_-আফেরেন্ট নার্ভ_-গপ্লোসোফেরিঞ্জিয়াল ও ৫ম স্বীয়; নার্ত সেন্টার 
-মেডুলা ; এফারেন্ট ন্বাযু- ফে.নিক্‌, উদর পেশীদিগের স্নায়ু এবং ভোগীস্‌। 

«| শীতল বায়ু লাগিয়া ইাচি হওন (379০2078 হি০০ ৪ 
32808) ০? ০০1৫ &)--আফেরেন্ট স্বাফ্ু-_৫ম ন্নাযুর নেজাল, ব্রাঞ্চ, অর্থাৎ 
যে শাখা নাপিকায় প্রবেশ করে ;_নার্ড সেপ্টার-_মেডুলা এফারেণ্ট নার্ড 
ইন্টার কষ্টাল$ উদর পেশীর স্নাযু এবং ফে.নিক। ৃ 

প্রত্যেক প্রত্যাবর্তক ক্রিয়া অপ্রসায়সিদ্ধ, অর্থাৎ মন্ষ্যের ইচ্ছার সাহাধ্য 
ব্যতীত এ কার্ধ্য সম্পর হইপ্লা থাকে; কিন্তু জীবের মানপিক শক্তি এই 
ক্রিয়াকে আপন আয়স্তাদীন করিতে পারে। 


92] বি 415 001২13) ৯৯79 চাও চট ছক, ৩৪৫ 


জীবের স্ুস্থাবা্ছার প্রত্ত্যাবর্তক কাধ্যের বিশেষ মর্ম থাকে, অর্থাৎ তন্থার! 
দেহের মঙ্গলার্থ নানা আবনগ্তকীয় কার্ধ/নির্বাহ হইয়া থাকে, কিন্তু ব্যক্তি 
রোগাক্রান্ত হইলে, যে সকল প্রতিধাবিত গতির তাক্ষণ গ্রকাশ পায়, সে 
সমন্তই অর্থহীন এবং অনবশ্তক, দৃষ্টান্ত তারা ইহাদের পক্ষ সমর্থন করা যাইতে 
পরে। ও | 

পরিপাক সম্বন্ধীয় নলী সমূহের সঞ্চলন, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া সম্পাদন, ও 
কণীনিকার উপর সৃূর্য্যকিরণ পড়িলে চক্ষৃদ্থয়ের পল্লব কর্তৃক উহাদিগকে আবৃত 
করণ, প্রভৃতি কার্য সুস্থাবস্থায় প্রতিধাবিত গতির দ্বার! নির্বাহ হইর্শে বিশেষ 
উপকাব সাধন হইয়! থাকে; কিন্তু মুগী ও ধনুষ্টস্কার রোগে এবং বিষাক্ত জত্তর 
দ্ংশনে “এ প্রতিধাবিত গতির কোঁশলে পর্যায়ক্রমে যে সকল আক্ষেপ উৎপন্ন 
হুইয়া থাকে, তদ্দারা কোন ফল লাভ হয় না। 

কোন পেনীস্থিত সঞ্চালক-ন্াযুকে উত্তেজিত করিলে, সেই পেশীকুঞ্চিত 
হইতে পারে বটে, এবং উত্তেজনার পদার্থ স্থানাস্তর করিবামাত্র পেশীর কুঞ্চন 
ঘন্ধ হইয়া'যায়? কিন্তু কোন ন্নাযু কোষের উত্তেজন| করিলে, সেই উত্তেজক 
সামগ্রী স্থানান্তবিত করিলেও প্রতিধাবিত গতির ক্রিয়া কিয়ংকাল অতি 
স্থচারুরূপে সম্পয় হইরা থাকে । | 


কশেরুক মজা] ও উহ্বার মায় বিবরণ। 


5৮181, 0081) এব 175 সিছড12৩, 


কপেরুক মজ্জা মেরুদণ্ডের গহ্বরে লম্মভাবে অবন্থিতি করে। মেডুগা বা 
অধঃমস্থিষ্ষ দ্বার! ইহা উপরের দিকে মগ্তিষ্কে সহিত ' সংলগ্ন থাকে, এবং 
,কটিদেশস্থ দ্বিতীয় কশেরুকার নিকট তাহ। সুন্ হুত্রে পর্যবসিত হইয়া পড়ে । 
ইহাদিগকে কড়ুগ-ইকৃণয়ন! (05৫05. £:04115 ) কহে। পৃষ্টমজ্জ। খেত ও ধূসর 
বর্ণের কোমল শ্লাযু পদার্থে নির্টিত; ইহার সন্পুখ.ও পশ্চাদ্দিকের মধাস্তল বেন 
ব্দীণ হইয়া ইহাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিতেছে বলির বোধ হয়, কিন্তু পরীক্ষা! 


৩৪৬. ফিজিয়োলজী। 


করিলে দেখা যাইবে যে, পৃষ্ঠ মজ্জার তি মন্থীর্ণ অংশ দ্বার! এই ছুই বিদীর্ণ 
স্থানের পার্থক্য রক্ষ/ হইতেছে, এবং এই মজ্জার ছুই ভাগ পরম্পরে সংযুক্ত 
রহিয়াছে। এই যৌজক পদার্থের মধ্যস্থলে একটি লশ্ববান সুম্ম ছিদ্র পৃষ্ঠমজ্জার 
সর্বত্র ব্যাপিয়৷ অবস্থিতি করে এবং তাহার সহিত অধঃমন্তিফের ৪র্ধ গহবরের 
সহিত যোগ দৃষ্ট হুইয়! থাকে। ইহার সম্মুখ ও পশ্চান্দিকের বিদীর্ণ প্রদেশ 
পায়ামেটার নামক বিশ্লি রক্তবহানাড়ী সমূহকে বহন করিয়! ইহার পুষ্টি সাধন 
করিয়া থাকে। 


পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার প্রতোক অর্দভাগ তিনটা স্বাঘু-রেখা দ্বারা আবার তিন 
সমান ভাগে বিভক্ত হইতেছে, ইহাদ্দিগকে নজ্জীর সম্মুথস্থিত, পার্স্থিত, এবং 
পশ্চাদ্দেশীয় স্তত্ত বলা গিয়া থাকে। প্রথম ছুটার মধ্য হইতে মজ্জ্রার সম্মুখ 
স্নামু অর্থাৎ সঞ্চালক-্বাযু (2001107 06 20060£ 09185) এবং শেষ ছুই 
স্তস্তের মধ্য হইতে মজ্জার পশ্চা্দেশীয় লাযু (109565810 360$019 0৩1563 ) 
শ্রেণী উখিত হইয়া থাকে । এই ছুই দ্নাযু-শ্রেণী কিঞিৎ দুরে পরম্পরে সংযুক্ত 
হইয়া! এক হুইয়! যায়, ছুয়ের মিলনের পূর্বে *পশ্চাদ্দেশীয় স্নায়ু সকল ঈষৎ 
শ্বীত হইয়! লাযুকো বা গেংগ্রিয়া নির্মাণ করিয় থাকে । 


মেরুদণ্ডের গহবর হইতে মজ্জার ম্াযু সকল, প্রত্যেক কশেরুকার সংষোগ-. 
জনিত এক একটা ছিত্র দিয়! বহির্নত হইয়া নান! শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া 
ত্বক্‌ও পেশীসমূহে পর্যবসিত হইয়া থাকে। মজ্জার প্রত্যেক পার্থ হইতে 
একত্রিশ আোড় সাদ এইরূপে বহির্গত হইয়া থাকে, ইহার স্থান ভেদে 
বিবিধ নামে আখ্যাত হইয়াছে, যথ। £--লাম্বার, সেক্রাল্‌ এবং কক্সিজিয়াল ন্নাধু 
ইত্যাদি। 


মজ্জার গঠন-(5470০৮5৩)মজ্জ| গ্রন্থে ছেদন করিলে, বিভক্ত 
প্রদেশের বহির্ভাগে শ্বেত বর্ণের এবং মধ্যস্থলে ঈষৎ লাল ও ধুসর বর্ণের পথার্থ 
দেখিতে পাওয়। যায়। | 
১। মধ্যস্থলে ধুসর বর্ণের (315)) পদার্থ । 
২। বহির্দেশে শ্বেতবর্ণের (৬101৩) পদার্থ 
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ধূসর বর্ণের পদার্থ (0157 ০380০৮ )--মেরু মজ্জা গ্রস্থভাগে ছেদন 
করিলে উহার মধাস্থলে ছুইটা চন্দ্রকলাবৎ অথচ অসমান আকুতি বিশিষ্ট 
(17155015110 318050 019509705 ) ধুসর বর্ণের পদার্থ ৃষ্ট হ্য়। ইহারা 
পরম্পর এরূপ পদার্থের দ্বারা সংযুক্ত থাকে। এ যোজক ধুসর পদার্থের 
মধ্যস্থলে মজ্জাস্থিত সব্্বীর্ণ. খালের ছিত্র দৃষ্ট হয়! থাকে। চন্্রকলাবৎ ধূসর 
পদার্থের সন্দুখ শৃঙ্গ ( £১706707 ০০100) বিস্তৃত ও গোলাকার কিন্তু উহার 
শপশ্চাৎ শৃঙ্গ (7০906710£ ০০109 ) দীর্ঘ ও সক্কীর্ণ এবং ইহ। কিঞিৎ বহিন্দিকে 
মজ্জার পশ্চাৎ ও পার্বদিকের খালের ( 203667107 18666181 53576 ) মুখে 
পর্যাবসিত হইয়া থাকে। এই স্থান দেখিতে. অর্ধস্বচ্ছ এই অর্দন্বচ্ছ স্থানকে 
সাঝষ্্যান্পিয়া-জিলাটিনোসা কহে। প্রত্যেক ক্রেসেন্ট অর্থাৎ চন্ত্রকলাবৎ 
ধূনর পদার্থের বাহির দিকে সুশ্ম জালব আকার দৃষ্ট হয়--উহাকে 
প্রোসেসাস. রেটিকুলারিষ কহে; এবং উহার ঠিক মধন্থল হইতে থে 
হুত্রগুলি বাহির হয় উহাদিগকে ইণ্টারমিডিযো-ল্যাটরাল ট্র্যাক্ট কহে। মজ্জার 
সকল স্থানে উক্ত চন্ত্রকলাধৎ ধুসর পদার্থ সমান নহে। অর্থাৎ উহা! ডপণল 
প্রদেশে সন্কীর্ণ আকার ধারণ করে; এবং সম্মুখ. শৃঙ্গ সার্ভাইকেল ও লান্বার 
প্রদেশে বড় ও প্রশস্ত হইয়। থাকে । 
ধূসর বর্ণের স্নাযুকোষ সকল ঢুই প্রধান ভাগে বিভক্ত যথা £--১। সম্মুখ 
শ্ঙ্গস্থিত কোষ (৬৪5০1০0191 ০01000) 01 90661101 ০0700)--ইহার! বড় 
বড় এবং এখান হইতে সঞ্চালক শ্লায়ু উৎপত্তি হইয়! থাকে । ২।-_পশ্চাৎ 
শুঙ্স্থিত কোধ (608161101 99301০018£ ০010001) 01 0181-6)- ইহার! 
দ্র ক্ষুদ্র এবং এখান হইতে চৈতন্ঠোৎপাদক বায়ু উখিত হইয়া থাকে। 
এতদ্যতীত ধুসর পদার্থের পশ্চাৎ ও পার্দেশে অপর কত্তকগুলি কোযদৃষ্ট 
হইয়া থাকে (0০19000. " 0£ 6) 10154096010-180121 6৪6 
9 008161107 1886519] £:০0) মজ্ার ধুসর পদার্থ অন্ত স্থানের 
বিবিধ উত্তেজনার উত্তেজিত হইলেও ইহার! স্থানিক উত্তেজনায় চঞ্চল 
হয়না? 


২। শ্বেত বর্ণের পদার্থ (106 015057)-ইহা সঙ্্খ ও. 


৩৪৮ ফিজিয়োলজী । 


পশ্চাৎদিকের মধ্যবর্তী এক থালের ছ্বার। বিভক্ত | প্রত্যেক গর্ব আবার দুটা 
পার্বর্তী থালের দ্বার! পৃথক হইয়! থাকে) স্ুতবাং শ্বেতাংশের প্রত্যেক পারে 
সন্যুখ, পার্থ এবং পশ্চাৎ সাযুস্তগ্ত দুষ্ট হয়। খেতাংশের মধ্যলে ক্ষ এমিস্‌ 
সিলিগু)র ও চতুপ্পার্শের সৌয়ান্‌ সাহেবের শ্বেত বর্ণের পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

মজ্জান্ফিত দ্ম'যু স্থাত্রের গমনপ্রণালী, (০০915৪01079 0615৩ 
10:63 10) 0১৩ ০০৫৫ )--১। মেডুলার সম্মুণ স্তস্ত হইতে যে স্থহগুলি মজ্জার 
এক এক পার্খে ক্রমাগত অবতরণ করে তাহাদিগকে সোজা পিরণদিডাল ট.ক্ট 
(01606 001৭701471 0700) অথবা তুর্ক সাহেবের শ্তত্ত (0০100) 01 1৮1৮) ও 
বলে। ইহাধগকে ভর্পাল গুদেশ পর্য্যন্ত অনুনবণ কব যায়। 


সা সপ কহ 


পৃষ্ঠবংলীর মজ্জার ক্রিম | 
দ্য০710ঘ3 0৮ 1170 ৩৮৪, 0087). 


স্নায়ু কোষেব যত প্রকার ক্রিয়ার কথা পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, তৎ- 
সমূদায় আরও পরিদ্ধাররূপে মজ্জার দ্বারা সম্পন্ন হইয়। থাকে, এক্ষণে ইহার 
ক্রিয়া গ্রণালীর সংক্ষেপ আলোচনা কর! কর্তব্য । 

বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার ঘারা' 
ছুই উদ্দেস্ত সাধিত হইয়। থাকে । ১ম। ইঠা সন্ত অঙ্ে্ বিবিধ প্রদেশ হইতে « 
বিবিধ প্রকার চৈতন্তের বাইক হয়া উংসমূক্য়কে মন্তিকে লইয়। যায়, আবার 
তথাকার আদেশ বহন করিনা অঙ্গ প্রত/গে জয়! গিয়া থাকৈ। ইহার. 
বহন-শন্ষির পক্ষনঘর্থন করিবার জগ্ত নিম্নলিখিত কয়েকটী পরীক্ষিত 
সত্যের উল্লেথ করা যাইতে পারে যথ! ৮ 

১। মজ্জাব পশ্চাদেশীয় সাযুহরদিগের চৈতন্ত প্রহ্োক পারে গ্স্ত বারা 
পরিচালিত ন! হইয়া মজ্জা-মধ্যপ্িত ধূনর বর্ণেধ পদার্থের ভিতর দিয়া গমন- 
পূর্বক মন্তিষ্ধে উপনীত হইয়। থাকে । 

২। এক পার্খের চৈতন্ত সেই দিকের মজ্জাম্থিত ধুসর পদার্থের ভিতর 
দিয়! গমন না করিয়া অপর পার্খের এরূপ পদার্থের মধ্য দিয়া চালিত হই 
থাকে 1. ইহাতে এই স্থিরীককৃত হয় ধে, প্রত্যেক পার্থের চৈতন্ত, মজ্জর এক. 
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পার হইতে অপর ,পার দিয় গমন কবে। মঙ্জার মধাস্থলে উহাদের সংঘোগ 
হইয়। থাকে ; এবং সেই জন্য মও্জাব পশ্চার্দেশীর স্তস্তেক কোন এক পার্খের 
রোগ হইলে তাহার অপর পার্খের পক্ষাঘাত হইয়া থাকে । 

৩। স্পর্শজ্ান, তাপ পেশা টৈতন্ত এবং যাবতীম্ন গতিবিধায়ক টৈতন্, 
মজ্জার শ্বেত বর্ণের শুভ্ত দিয়া গমনাগমন করিয়। থাকে, কিন্তু বেদনা গ্রভৃতি 
চৈতন্ঠ কেবশ মজ্জার ধুসর পণার্থের ভিতর দিয় গমন করে। কারণ ইহা 
দেখা গিয়াছে যে, মজ্জার শ্বেতগুস্ত নষ্ট হইণে, ম্পর্শ্লান, তাপ অনুভব শক্তি, 
এবং পেশী চৈতন্ত লোপ হয়, কিন্তু যাতন! অন্থভৃত হইয়া! থাকে । ধুসর 
বর্ণেব পদার্থ নষ্ট হইলে কিছুতেই আব যান! বোধ হয় ন। 

৪। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার পম্চাদ্দেশীয় স্তস্ত সর্কল প্রত্যাবর্তক গতির সাহাযঃ 
করিয়া থাকে! | 

৫1 মজ্জ্বার সম্মুখ শ্ৃস্ত ও তম্মধ্যস্থিত ধুসর পদার্থের ভিতর দিয়া মন্তিফের 
আদেশ অবতরণ করিয়। থাকে। 

৬। সঞ্চালক স্বাযুব চৈতন্ত+ টৈতন্ঠোৎপাদক অযুর চৈতন্তের স্তায় 
মজ্জাব মধ্যস্থিত ধূসর পদার্থের ভিতর দিয়া পারাপার না হইক্া কেবল অধঃ- 
মন্তিফের সম্মুখ-স্তস্তের ভিতর দিয়া গননাগমন করিয়া থাকে। অতএব এই 
স্বানের বিভাগে নিয়স্থ অঙ্গ অসাড় হইয়া যায়। 

ই । পুর্বে যাহা উল্লেধ করা গেল তাহার মর্ম এই যে, নানা প্রকার পদার্থ ও 
কার্যের চৈতন্য মজ্জার এক পার হইতে অপর পার দিয় উর্ধগামী হইয়। পাকে 
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'ন্তিষ্ষের আদেশ সঞ্চ)লক-ননাযু দ্বার। বাহিত হইয়া! অধোমস্তিক্কের কেবল সঙ্গু 
সস্তদ্বয়ের এক পানু হইতে অপর পার দিয়া অঙ্কের নানাগ্রদেশে অবতরণ 
করিয়া থাকে । সুতরাং ম্পাইন্তাল মজ্জাব ভর্সাল প্রদেশের একপার্খের 
অর্ধভাগ নই হইলে বা বিভাগ করিয়। দিপে বিভক্ত গ্রাদেশের নিয়স্থ যাবতীয় 
পেসীন্ত্রের অবসাদন এবং বিভক্ত প্রদেশের নিম্নের অপর পার্বের ত্বক প্রভৃতির 
ক্যবসাদন হইয়া! থাকে। | 

২। পৃষ্ঠবংশীয় মঙ্জার গঠনে অসংখ্য স্বাযুংকোষ সন্গিবেশিত হইয়া থাকে 
বণিয়া, দ্াুকোষের স্তর ইছার দ্বারাও পদার্থের চৈতন্ত আরও স্ুচারুরূপে 
পরিচালিত, স্থানান্তরিত, পরিব্যাপ্ত ও প্রত্যাবন্তিত হইয়া থাকে। 

বাস্তবিক মন্তিফের ন্তায় ইহাও কতকগুলি গুণবিশিষ্ট হইয়া গলাধঃৰকরণ, 
বস ও প্রশ্থাস-ক্রিয়! সম্পাদন গ্রভৃতি বিবিধ কাধ্যের উপর কর্তৃত্ব গ্রকাশ 
করিয়া থাকে। 

জীব যখন নিজ্রাপ্প অচেতন, তখনও তাহার ভাক্াফ্রীম পেশীর কুঞ্চন, 
পঞ্রান্থিদিগের উত্থান ও পতন প্রত্বৃতি, কার্যের আবশ্তক হইয়া থাকে ; 
অতএব যদি এই সকল ক্রিয়া সম্পাদনের ভার কেবল মন্তিফের উপর নির্ভর 
করিত, তাহ! হইলে নিপ্রার ঘোরে বিস্বৃতি সাগরে নিমগ্র হইরা “তাহার 
শ্বামরোধের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা থাকিত। কিন্তু ইহা পরীক্ষ দ্বার স্থিরীকৃত হইয়াছে 
যে, সন্তিষবে্র সহিত এই মজ্জার বিয়োগ সাধন করিলেও ইহার নানাপ্রকার, : 
প্রত্যাবর্তক কাধ্য সম্পর হইয়া, থাকে । 

লিখন, পঠন, বাঁক্যোচ্চারপ, লোপানাবতরণ, চলন, দৌড়ান প্রভৃতি, 
নানাবিধ কার্য পৃষ্ঠবংশীযর় মজ্জার হার! প্রত্যাবর্ভক গতির কৌশলে মস্তিষ্কের 
সাহাষ্য ব্যতীত অতি স্থুচারুরূপে সম্পন্ন হুইয়। খাঁকে; একারণ তাহাদের 
নর্ষযাহে শীদতর শ্রান্তি অনুভূত হয় না। তবে এন্থলে ন্মরণ রাখা কর্তব্য 
যে, মন্তিফ সর্ব প্রকার কারধ্যকে আপন আম্বত্বাধীন করিয়া রাখিতে 
পারে। 

পৃষ্ঠ মজ্জার কয়েকটা প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার তাঁলিকা (২০7৩৮ 
০681053 ৩৯156101610 006 901041 ১৫010)-জ্জ নিয়লিখিত কয়েকটা) 
শরত্যাবর্তক ক্রিম্নার আকর স্থান দৃ হত যথা! ১. 
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১। এনো-্প[ইন্যাল সেন্টার অর্থাৎ-যাহার উত্তেক্জনে মলত্যাগ ক্রিক্লার 
বোধ হয়। 

২। 'ভেসাইকো-স্পাইন্যাল অর্থাৎ যন্্াব! মৃত্রকারধ্য নিয়মিত হয়। 

৩। ইরেক্সন্-সেন্টার অর্থাৎ ঘর্্দার! পুরুষ জননেন্দ্রিয়ের উত্তেজন ও 
বীধ্যস্থলন্‌ হয় । ও 

৪ ইজেক্ুলেসন সেন্টার । যন্্ার! শুক্র স্খলন ঘর়। 

৫। পার্টররিষণ সেপ্টার-যন্্ারা £সব-কার্ধা সম্পন্ন হয়। 

৬। ভ্যানো-হোটার সেপ্টার-_যন্বারা রক্তবানাড়ীর সঞ্চালন হত । 

৭1 ভ্যাসো ভাইলেটর সেপ্টার-_ফন্দার| রক্তবহানাড়ীপ প্রসারপ হয়! 

৮। সোর়েটু সেপ্টার বন্দর ঘম্ম হয়। 

৯। সিলিরো স্পাইন্যাল সেপ্টার--যন্দ্ার। চক্ষুর পিলিয়ারী পেশী কুঞ্চিত 
হ্যু। 

উপরোক্ত প্রথম ৫টী প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার বায়ু আকর € চ২৫ঠ৩% 1707৩ 
০9০0৯ ) মজ্জার কটি প্রদেশে অবস্থিত। ৬ষ, ৭ম, এবং ৮ম আকর গান 
মজ্জার. অনেক স্থান ব্যাপির। অবস্থিতি করে । শেধোত্ত আকর স্থান সাভ।ই- 
ক্যাল প্রদেশের নিম্নাংশ ও ডর্শেলের প্রথমাংশ এই হয়ের সন্ধিস্থলে' অবাস্থত 
করিয়। থাকে। | 

স্পাইন্যাল্‌ মজ্জার প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার পরীক্ষা (€ 2৪8৫০ (500610129০৫ 
075. 51041] ০০: )--ভেকের অব্সিপিটাল্‌ ছিদ্রের ঠিক নিয়ে স্পাইন্যাগ 
মজ্জা বিভক্ত করিলে ভেক বশিরা থাকতে পারে, কিন্তু উহার সম্মুখ পদঘন 
[কাঞ্চৎ বিদ্তৃত হইয়া থাকে । উহার শ্বাস ক্রিয়া বন্ধ হয়। এন্ূপ অবস্থার 
উহার পণ্চাৎ পদ টানিয়! ছাড়িয়' দিলে সে আবার পা! গুটাইয়া লয়। উহার 
গাত্রে কোন উত্তেজন৷ প্রয়েছগ কারলে, পেশীর কুঞ্চন দূ হয়। গাত্রে শির্ক 
প্রতি কোন প্রকার পদার্থ প্রয়োগ করিয়া! রাখিলে সে তৎক্ষণাৎ আপন পদ 
দ্বার সেই পদার্থ সরাইয়। ফেলে। অতএব আমর! দেখিলাম যে মঠিফ [বধু 
হইলেও উত্তেক্জন! ঘবার! স্পাইন্যাল্‌ মজ্জ! দ্বার ভেকের সামান্ত সামান্ত প্র ঠ্যাবণ্তক 
করিনা সম্পাাদত হর, কিন্ত প্রন্নপ অবস্থার উত্তেগন! প্রবলতম হইলেও সে 
লাফাইয়। পলাইতে পারে না। 


৩৫২ 'ফিজিয়োললজী। 
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মস্তিষ্ক একটা জট যন্্বিশেষ, ইহা নানা ্ামু-অংশে বিভক্ত । ইহার 
পশ্চাৎ এবং ছধোভাগের নাম মেডুলা অবলংগেটা বা অধংঃমগিক্ষ (11918115 
০৮০৪৪দট )। অধহমস্তিষ্ক নিষ্নে ধীরে ধীরে পৃষ্ঠবংশীয় অর্থাৎ স্পাইন্াল্‌ মজ্জার 
পর্যাবসিত হইয়। থকে, কিন্ত উপরের দিকে ইহা! আপন ছিদ্রের সহিত প্রশস্ত 
হইয়া! ধর্থ কোটর (40) ৬৩০71০16 ) নির্মাণ করিয়। থাকে? এই কোটরের 
উপরিভাগে যে ্বাবুচাপ ঝুশিতে থাকে তাহংকে সেরিবেলাম্‌ ব| মধ্যমস্তিক্ষ 
(0575৮০11017) কহে । অধ্ঃমন্তিফকের উদ্ধাদকে জমুস্থত্র সকল প্রপ্থে বিস্তৃত 
হইন্না সেতুর আকার ধারণ করিয়] থাকে, উহাদের সমষ্টিকে পন্স-ভেরোঁলাই 
(61 5৮21010) কছে। আবার অধোমন্তিফ্ের লম্ববান সুত্র সকল এই 
পেতুকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার সম্মুখীন হইয়। ছুই প্রশস্ত স্নায়ু রজ্জুতে পর্ধা- 
বগিত হয়, ইহাদিগকে ক্রর! সেখিব্রাই (0815 09151) বলা যা়। ইহাদের 
উপরিভাগে এক চাপ ন্ায়ু চারিটী গুটাফায় বিতকক থাকে, যাহাদিগকে 
কর্পোরা-কোয়াডিজেমিনা (09৮19৮৭ 00991981থ৩77175) কহে ॥ এই 
কর্পোরা উপরোক্ত ক্রুবার. মধ্যে একটা সক্কার্ণ গুড়ঙ্গ দেখিতে পাওয়া! যায়, 
যন্থার পর্থ কোটরের সহিত ৩য় কোটরের যোগ রক্ষা হইয়। থাকে। ক্রুবা- 
সেরিত্রাই সপ্মুখে ছুই বৃহৎ চাপের ভিতর গমন করে, এ চাপ ছটিকে অপটিক্‌- 
'থেলামাই (099৮০ 10008193071) কহে। এই ছুই শ্ন।যুচাপের বাবধানে ষে সঙ্কীর্ণ 
স্ান দুই হয় তাহারই নাম তৃতীয় কোটর (319 ৬৪/01০]৩ 1) এই গহবরের ছাদ 
বিল্লীবৎ পদার্থে নির্ণিত, ইহার ঠিক মন্দুখ অংশ অতি সুক্ষ সবীযু পদার্থ ত্বারা বদ্ধ 
কিন্তু তাহাব ছুই পার্খে ইট ছিব্র দেখিতে পাওয়া যায়; যন্বারা তৃতীয় কোটব 
অপর ঢুইটি বৃহৎ কোটবের সহিত সংযুক্ত থাকে” প্র ছুই কোটর গ্রতোক 
পাশ্বস্থিত উদ্ধ মন্তিষ্ষেব (0616121 1)67)1581) মধ্যে অবস্থিতি কবে, 
উহাদিগকে পার্থবকোটর (][. 16151 ৮6101010) কহে। উ্ধিমন্তিক্কের উর্ধভাগ 
“ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া সম্মুখে, পশ্চাতে ও নিয়ে বিস্তৃত হইয়া থাকে, এবং 
পার্খকোটরও উহাদের অনুসরণ করে। কর্পাস্‌ স্ায়েটাম্‌ (0০15 ৪৫৮17- 
০77) নামূক একচাপ আমু এই পার্ব-কোটরের তলদেশ নির্মাণ করিয়া থাকে । 


ক্ষ 


৪২. ২৬ 


ছুরা-সেরিত্রাই দ্বাযুরজ্জুর হৃজ্জ সকলকে ইহাক্স ভিতর পধ্যন্ত প্রবেশ করিতে 
দেখা যায়। 

ছুই পার্থাস্থত ০57৮7০70 বা উর্ধ মস্তিষ্কের ছুই ভাগ এত প্রশত্ত যে, 
উপর হইতে দৃষ্টি করিলে পূর্বোল্লিখিত মগ্তিষ্কের অপর অংশ সমূহ আর দৃষ্টি- 
গোচর হয় না, উহার তাছাদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবৃত রুরিয়। রাখে। উহ্থারা 
পরম্পরের ব্যবধানে প্রায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক থাকিয়া নিয়ে করপাস্-কেলোসাম্‌ 
(০০৯৩৪ ০৯105810) নামক নাযু-পদার্ধের নিকট সংযুক্ত হইল থাকে। 
কতকগুলি ঘন শ্লাবু সুত্র প্রস্থে বিস্তৃত হইয়! করপাদ্‌-কেলোসাম্‌ নির্মাণ করে। 
উত্ধমন্তিস্তের বছিদকে অসংখ্য ভান (0০০০1১০০) দৃষ্ট হর। প্রত্যেক 
ভাজের ব্যবধানে পায়ামেটাব নামক বিল্লী গ্ুবেশ করিয়! থাকে । 

অধ:মগ্ডিফ ও পৃঠ মন্ার বহির্দেশে শ্বেতবর্ণের এবং অস্ত প্রদেশে ধুসর 
বর্ধেধ পদার্থ লক্ষি ত হয়, কিন্তু উর্ধ ও মধ্যম্তিক্ষে তদ্িপরীত) "অর্থাৎ উহাদের 
বাহিরে ধুস্কর বর্ণে ও ভিতরে শ্বেত বর্ণের পদার্থ লক্ষিত হইয়া থাকে । আৰার, 
অপটীক্‌ থেলীমাই ও করপোরা-্ায়েট! নামক দায়ুচাপের সর্বস্থানে ধূসর ও 
শ্বেতবর্ণের পদার্থ মিশ্রিত হইয়! থাকিতে দেখিতে পাওয়া যায়। 

২। পার্খদিকের পিরামিভাল্ট্রাক্ট নামক ত্তস্তকে ([.86915] ০৫ ০:08860 
চা তা 0901) ৩য় বা ৪র্ঘ সেব্রশল ন্নাযু পর্যযস্ত অন্থসরণ করা যায়। 
...৩। সোঙ্গা অথচ পার্খস্থিত সেরিবেলার স্তম্ত (7017506 ]8(5181,08$2 
61191 0৪০0 মজ্জার পার্খ স্তস্ত ও উহার বহির্দেশ পর্যন্ত স্থিতি করে। 
ইহাকে ২য় কিন্বা ৩য় লান্বার ন্নাযু পর্যন্ত অন্থমরণ কর! যায়। 

€৪) মজ্জাব পশ্চাৎ শ্তম্তকে (০০১-00101%7 ০914201) ০৫081) ) গল 
সাহেৰের স্তস্ত বলে। ইহাদিগকে ভসেল প্রদেশের মধ্য দেশ পর্যস্ত অনমুলরণ 
করা যায়। 

৫) মজ্জার-__পশ্চাৎ ও পার্খববর্তী স্স্তকে 0০566710715621581] ০9101000) 
অর্থাৎ বাডণক সাহেবের শ্তস্ত বলে। 

(৩) মজ্জার পার্শ্ব স্তম্ভের সন্মুথাংশকে এপ্টিরিয়ার র্যাভিকিউলার জোন্‌ 
(ঠ06৮0৮ 75016৩180 2006) কহে! ? 

স্পাইন্তাল স্বাসুর সন্দুখ ও পশ্চাৎ মুলহ্বয়ের পৃষ্ঠমজ্জা মধ্যে 
৪৫ 











৩৫৪ ফিজিয়োলভী 


2০০ 
গতি নিরূপণ (০98198 010১৩ 00:53 91910692101 ৪0৫ 7908৩110র 
£০০%9 01 0)5 80192] 067565)-_ সন্মুথ জায় মূল (16110710005) মজ্জার 
প্রবেশ করিয়! উহার ধূঘর পদার্থের সম্মুখ শৃঙ্গের বড় বড় কোষ মধ্যে প্রবিষ্ট 
হয়, এবং হেথায় ইহার! মজ্জার এক্সিদসিলিওার প্রসেসু নাম প্রাণ্থ হর। 
এখানকার ধুসর পদার্থযুস্ত কোষদিগের দ্বার! যে প্রেকসাস্‌ ঝ জাল নির্মিত হয় 
তাহ! হইতে অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত দাযুহত্র সকল উখিত হয়। তন্মধ্যে কতকগুলি 
মধ্যের স্থত্্ 0154759 25০1০9183) নাম ধরিয়া এক পার্থেই শ্েতপদার্থ ছার) 
অপর পার্থ উপস্থিত হয়, এবং তথা হইতে উর্ধে উঠে। অপর কতকগুলি পারের 
সুত্র (90158) ছ5০1০011) নাম ধরিয়া, সেই দিকেরই পার্থ স্তস্ত দ্বার! ক্রমাগত 
উর্ধে উঠে এবং তৎপরে মেড্‌লার নিক্নভাগ দিয়া, অপর পার্খে উপস্থিত হয়। 

অজ্জার সঞ্চারক ন্াযু সুত্রগুলি এইরূপে মেডুলাক্স প্রবেশ করিয়া মস্তিক্ষের 
অলিভারী ও কর্পেরা-কোক়্াড়িজেমিনা অংশ পধ্যন্ত ভ্রমণ করে; কতকগুলিকে 
সেরিবেলীম্‌ পর্যন্ত যাইতে দেখা যায়। আবার কতকগুলি গুত্র পন্স-ভেরোলাই 
তেদ করিয়া ক্র,ব! সেরিব্রাই, এবং তথা হইতে সেরিত্রামের বহির্ভাগে আসিয়া, 
শেষ হইয়া থাকে। 

পশ্চাৎ মাষু মূল € ৮০১6০11০৫10০91) পৃষ্ঠ মজ্জায় প্রবেশ করিয়া আবরণ 
শূন্য হয়, এবং ইহার কতক অংশ পশ্চান্তাগের কণু (0০17), কতকাংশ মজ্ঘবার 
পশ্চাৎ পার্থ ও মধ্যন্তভত, এবং কতকাংশ শ্বেত পদার্থের সেরিবেলার স্তস দিয়া 
উর্ধগামী হইয়া থাকে । যে সকল সুত্র পশ্চাৎদিকের ধূসর বর্ণের কণুতে উপস্থিত 
হয়, উহাদের মধ্যে অনেকেই পার্খ পরিবর্তন করিয়! থাকে; অর্থাৎ এক ' 
পার্থের সুত্র মধ্যের রেখ? অতিক্রম করিয়া! অপরদিকের ধূসর পদার্থের মধ দিয়! 
উ্ধর্গামী হইয়া! থাক্ডে। অল্প সংখ্যক স্ত্রুকে সন্মুখ কণুতে যাইতেও দেখা 
যায়। পশ্চাৎ দিকের মধ্্তম্ত অর্থাৎ গোন্‌ সাহেবের ত্যিস্ত অধঃমন্তিক্ষে 
(4508115 0১1০75509) উপস্থিত হইয়া ফিউনিকিউলাস্‌ গ্রেসিলিসের অনেক 

₹শ প্রস্তত.করে এবং নিউক্রিয়াস্‌-গ্রেসিলিস্‌ কোষ মধ্যে সমাপ্ত হয়। 

পশ্চা দ্দিকের পার্শ্ববর্তী সুস্ত অর্থাৎ বার্ডাক সাহেবের শ্তস্ত ফিউনিকিউলাস্‌ 
কিউনিয়েটাস্‌ ও তাহার কোধবর্ধনপীল মূল মধ্যে সমাপ্ত হন্ব/। সোজা সেরি* 
বেলার শুন “কর্পাস্‌-রোটকর্ব নামক গায় পদার্থ নির্মীপ করিয়া সেরিষেলামৈর 





১০৫১) 6৫; 





সি 


উপরিভাগে (0০৮৫৯) এবং উহার ভার্শিফর্ম পরোসেসের অধাস্থিত ধুম বর্ণের 
পদার্থে সমাপ্ত হইয়! থাঁকৈ। 
এতন্বাতীত, চৈতন্তোৎপাদক শুক্র পন্দ-ভেরোলাইয়ের ফর্ণেসির্সো-য়েটি 
কিউলেরিস্‌ এবং লেমনিস্কাস্‌ অংশে সমাপ্ত হয়। ক্রাস্‌ও দেরিত্রাই মধ্যে 
চৈতন্টোৎপাঁদক হুত্র প্রবেশ করে এবং অবশেষে উহারা করোনা-বেডিয়েটা 
নামক ম্ায়ু অংশ অভিত্রম করিয়া! সেরিত্রামের বাহিরে উপস্থিত হয়। কতক 
সুত্র নিয় দিকে অপটিক্‌-থেলামাই মধ্যে গ্রবেশ করিয়া থাকে। 
মঙ্দা যধ্যে চৈতন্য ও গতি শক্তির ভ্রেঘণ প্রণালী (0০875 
01500 0৮ 5179019 1070155810103 810 0101007 10)001565 11710801% 
7৩ €০14)-_যাবতীয় ম্পর্শজ্ঞান হথা:--তাঁপ, চাপ ও পেশী-চৈতন্ত স্পাইন্াঙ্গ 
মাযুব পশ্চাৎ মূল দিয়! পশ্চাঁৎ কণু'তে প্রবেশ করে, তৎপরে পৃষ্ঠ মজ্জার পশ্চাং 
পার্খের এক ত্স্ত হইতে অপর স্তস্তে গমন করে। বেদনা প্রভৃতি চৈতন্তও 
পশ্চাৎ মল দিয়া এক পার্খের স্তস্ত হইতে অপর পার্খের স্তস্ত দিয় গমন করে। 
ধূসর বর্ণর পদার্থের ভিতর দিয়াও বেদনার সংজ্ঞা যাতায়াত করিস থাকে + 
মজ্জার উপরিভাগে ,কেবল ইহার সম্মুখ ও পার্থ স্তস্ত দিয়া গতি খাক্তি 
অবতরণ কবে কিন্তু মজ্জার নিয়াংশে সেই গতিশক্তি কেবল পার্স স্ত দিয়া 
. অবতরণ করিয়া থাকে । গ্রত্যাবর্তক আকর স্থানগুলি শ্বেত পদার্থের সম্মুখ 
ও পশ্চাৎ স্স্তস্থিত তর দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত থাকে । মজ্জার বন্মখ স্স্ত দিয়া 
যে কতকগুলি সুত্র গমন করে তন্বাব! প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার দন হয়। পারব 
তত দিয় ভেসোমোটর মাছ ভ্রমণ করে এবং ইহা স্পাইস্তাল গার সম্মুখ নূলের 
সহিত চালিত হইয়া, থাকে । | 
স্পাইস্যাল, ক্বায়ুর পশ্চাৎ মুলস্থিত গ্যাংগ্লিয়ায় ক্রিয়া 
(097006101০1 0) 8172115০010 09505110917 -599% ৫ 30175811051 
»৩৩)-_স্পাইন্াল্‌ ম্রাযুর পশ্চাৎ মূলের নিকট যে গ্যাংগ্রিয়! দৃষ্ট হয় তাহাকে 
ইন্টার ভার্টেত্রাল খ্র্থাৎ ছুই কণেরুক মধ্যস্থিত গ্যাংগ্িয়া বলা গিয়াও থাকে । 
"ইহারা স্পাইন্াগ ্াযুর পম্চাৎ মূলের এবং চৈতন্ঠোৎপাদক হ্থাত্রের পুরিসাধন 
করিয়া খাকে। কারণ, পরীক্ষা ধারা ইহ! দেখা গিয়াছে যে গ্যাংরিয়। ও.কগেরিক 
মজ্জার মধ্যস্থিত চৈতন্তোৎপাদক গায় অংশের শুত্র কাটিয়া দিলে, উহার যে অংশ 


৬৫৬ ফিজিয়োললী। 


মজ্জার সহিত সংলগ্ন থাকে তাহ! নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু অপর অংশ যাহ! 
গ্যাংলিয়ার সহিত সংলগ্ন থাকে তাহার কোন অনিষ্ট ঘর্ট না অর্থাৎ গ্যাংগলিযা 
দ্বারা উহার পুষ্টি হইয। থাকে । গ্যাংগ্রি। ও মজ্্বার মধ্যস্থিত সঞ্চালক শ্নাযু 
সুজ কাটিয়! দিলে, পূর্বের বিপরীত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যার । 

' গ্রক্ষণে মন্তিষন্থিত যে সকল অংশের নাম উল্লেখ কর! গেল, একে একে 
উহাদের ক্রিয়ার সংক্ষেপ আলোচন! করা যাউক। 

মেডুলাঁর উপর দিকে পন্দ-ভেরোলাই এবং নিয়দিকে প্পাইন্ঠাল্‌ মজ্ডা। 

মেড়ুণাঁর গঠন- ইহা দক্ষিণ ও বামভাগে বিভক্ক হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক অর্থ খণ্ডে কতিপয় ক্ুত্র ক্ষুদ্র থাল দৃষ্ট হয় বন্দীরা উহ! সন্ুখ হইতে 
নিয়লিখিত কয়েকটা অংশ নাম প্রাপ্ত হইয়া থাক £-- 

১। এনটিরিয়ায় পিরামিড. 

২। খলিতারী বডি। 

৩। ল্যাটারাল্‌ টা । 

৪1 ফেসিকিউলাস কিউনিক়েটাস্‌। 

€। পোষ্টিরিয়ার পিক্নামিড, বা ফেসিকিউলাস্‌। , 

মেভুলার শ্বেতপদার্থ (7106 [তো 060 25018) 
ইহ? মঞ্জার শ্বেত পদার্থের সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। নিয়ের তালিকায় 
মজ্জ! ও মেডুলার শ্বেত পদার্থের নাম উল্লেখ করা গেল যথা :-- 


মজ্জাতে মেডলাতে 
সোজা! পিরামিড. দিকের এন্্টিরিয়ার পিরামিড, বাঁ 
€মোটার বা সঞ্চালক 1) সন্মখস্থ শস্ত। 
পার স্তন বা 
ল্যাটারাল পিরামিড অপর দিকের এট্টিরিয়ার পিরামিড, ॥ 
' মোটার বা সধশালক। , 
.এপ্টিরিয়ো-্যাটে- 
রাল স্বপ্ত। ফর্থ্োসিরো-য়েটিকিউলেরিস্‌। 


_ সেরিছ্লোয় শ্তত্ত। ( যেটির বডি। 


ইিঞঠাত, ৬৭ 


স্যাল স্তস্ত। পোর্টিরিয়ার পিরামিড. । 


পোষ্টিরিয়ার ই্টার- 


পোস্টীরিয়ার এক্‌- 
ঘারন্যাল সস্ত ] ফিউনিকিউলাস্‌ কিউনিয়েটাস্‌ । 


মেডুলার ধুপর পদার্থ (01০ 909191006 06106 00৫0119)--মেডুলা 
মধ্যে অনেকগুলি নিউক্লিয়াই থাকে । মেডুল! মধ্যে পোষ্টিরিয়ার পিরামিড. 
এবং ফিউনিকিউলাস্‌-কিউনিয়েটাস্‌ বথায় সমাপ্ত হইয়াছে তথায় ছুইটা ধুসর 
বর্ণের চাপ দৃষ্ট হয়, উহবাদিগকে নিউক্লিয়াস্-গ্রেসিলিস্‌ এবং নিউক্রিয়া স- 
কিউনিয়েটাস্‌ কষে । ধর্থ কোটরের নিয়াংশে হাইপোগ্রসাল, ম্পাইগ্তাল্‌ এক- 
লেসনী, ভেগাস্‌, ্সোফেরিঞ্রিয়াল্‌ এবং অডিটর শ্বাযুর নিউক্লিয়। বা মূল ঝ| 
ঙ্গুর গ্বান অবস্থিতি করে| 

অধঃমন্তিক্ষের ক্রিয়া (9০6০7 06 €08৫81]8 ০10188)-- 

১। মন্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার সন্ধিস্থলে অধঃমন্তিক্ক অবস্থিতি করে 
বলিয়া, অধোদেশের চৈতন্য এবং উদ্ধভাগের আদেশ ইহা দ্বার! অতি হুচারুরূপে, 
বাহিত হইয়। থাকে । 

২। ইহা শ্বাস ক্রিয়ার উপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব করিয়া থাকে । কারণ, ইহ! 
দেখা গিয়াছে যে অধোমন্তি স্পর্শ না করিয়া উপরের মন্তিফ ও নিষ্ধের পৃষ্ঠ" 
বংশীয় মন্জা! ক্রমান্বয়ে নষ্ট করিলেও শ্বাস প্রশ্বীস বন্ধ হর না, কিন্তু অধো মস্তি 
কোন প্রকারে আঘান্ত প্রাপ্ত হইলে, বিশেষ ইহার মধ্যস্থিত ভেগাস্‌ স্বায়ূর 
উৎপত্তি স্থান নষ্ট. হইলে, শ্বাস ক্রিয়া একেবারে রচিত হইয়া যায়। , ইহ 
প্রতিধাবিত গতির কৌশলে শ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিয়। থাকে। 

৩। ইহার উত্তেজনে আক্ষেপ উৎপর হইয়া গ্রবল ভাবে শ্বাসত্যাগ হয় 
এবং ক্রমে শ্বাস-রোধ হইয়া! যায়।, এইঅন্ত ইহাকে আক্ষেপ উৎপাদক বলিয়া 
নির্দেশ করা হইয়াছে। অধোসন্তিক্ষে রক্তশ্রোত প্রবাহিত হইতে ন! দিলে, 
উহাতে অবিজেন বায়ু আসিতে পারে না, এবং তজ্জন্ত আক্ষেপ উৎপর হয় ও' 
প্রবলভাবে স্বাস-ত্যাগ হ্যা শ্বাস-রোধ-ছইয়া থাকে । 

৪ । অধোমত্তি গলাধ:করণ প্রণালী আকয় সাদ, উদ্ধ ও. বধ 


পেশ িীশিশিত পিপিপি পীসিপী শী 


ওরা ফিজিয়োলজী ৷ 


মন্তিষ্ক নষ্ট করিয়াও নীবকে আহার খণ্ড ও পানীয় তরল পদার্থ অধংস্থ করিতে 
দেখা গিয়াছে । ' 

৫1 অধোমন্তিক্ক কর্তৃক প্রতিধাবিত গতির কৌশলে অন্লবহা-নলী ও : 
পাকস্থলীর দঞ্চালন হইয়া থাকে। ইছার রোগ হইলে বমন হয়, এবং অনেক 
বিখাক্ত পদার্থ ইহাকে উত্তেজিত করিয়া বমন উৎপর করে ; এই জন্য ইহাকে 
বমন ক্রিয়ার আকর বলিন্না থাকে । 

৬1 ইহ! বাকোচ্চারণের সহায়তা করিয়! থাকে। 

৭। অধোমস্তিকস্থিত কতকগুলি দাযুকোষ কর্তৃক সর্বাঙ্গের ধমনী-শক্তির 
সক্ষা হইয়। থাকে । কারণ ইহ। বিভক্ত করিয়! সমস্ত ধমনীকে শিথিল হইতে 
দেখা গিয়াছে । এই জন্ত ইহাকে ভেসোডাইলেটর-আকর বলিয়া থাঁতক। 
ইহার উত্তেজনে ধমনী কুঞ্চিত হয় এইজন্য ইহাকে ভেসোমোটর আকর 
বলিয়া থাকে। 

৮। তেগাস ন্নাধু কর্তৃক ইহার উত্তেজনে হৃৎপিণ্ডের শকের উপশম কর! 
গ্লাইতে'পারে, অতএব ইহা দ্বার! হংপিণ্ডের অতিরিক্ত কার্ধোর দমন হয়। 
ইহা ন& হইলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার আধিক্য হয়। 

৯। ইহা ত্বারা প্রতিধাবিত গতির কৌশলে লালা বৃ রস- 
নিঃসরণ হইয়া! থাকে । 

১*। সারভাইকেল্‌ সিমপেখিটিক কর্তৃক ইহা ছার! চক্ষুর কনীনিকা 
প্রশব্ হয়। 

১১1 উহী তার! চোষণকাধ্য নির্ব্বাহ হয়। 

১২) ইহা বারা চর্বপ কার্যের সহায়তা হু়। 

১৬। ইহাক্স সাহায্যে অক্ষিপুট বন্ধ করা যায়। 

মেডুলাহ্ছিড যাবতীয় আকর স্থান ও তাহার নায়ু তালিকা | 
(025, হে তি 05800]19 0010168909 %16 00617 0625005 50218): শি 
| দেন্দরী সুত্র--€ম এবং মৌসেক্েরিবরিয়াল্‌ জু? 
১। ছোষণ মোটর. সুত্র -ফেসিয়াল্‌, হাইপোমসাল্‌, এবং ৫ 
আক ্াযুর তৃতীয় শাখার মোটর কৃ 





841. কত 








সেদ্দরী বক_৫ম এবং এবং সোফিয়া গা। 
মোটরহুত্র-.ফেসিয়াল্‌, হাইপোনসাল্‌: এবং! €ম 
নাযুর ৩য় শাখা। 


২। চর্বধান' ॥ 
ওর । লালা শ্াব | সেন্সরী-গ্লোসোফেরিঞিয়াল্‌ এবং ৫ম ক্সাযু। 


আকর। 


ক্িয়ার আকর। মোটর-_ফেসিয়াল্‌ ও দিম্পেখোটক্‌। 


সেন্সরী_৫ম নায়, গ্লোসোফেরিঞ্রিয়াল ; ভেগাস্‌, 


স্পাইস্ঠাল-একসেসরী । 
মোটর-_-ডেগাস্‌, হাইপোগ্নসাল্‌ এবং বিদ্পেখেটিক্‌। 


৪1 গলাধঃকরণ 
গ্রণালীর আকর। 


সেন্সরী--৫ৰ,ল্াযু, গসোফেরিপ্রিয়াল্‌, তেগাস্‌, এবং 
অন্যান্য যন্স্থিত ্াযুস্থত্র 1 
| মোটর-_স্পাইগ্ভাঁল্‌-একসেসরী, ভেগাঁস্‌। 


৫1 বন ] 
প্রণালীর আকর। 


৬। অক্ষিপুট বন্ধ [ সেম্সবী-_৫ম ন্নাযুর শাখা । 
করিকার আকর। ] মোটর-৮?ম অর্থাৎ ফেসিয়াল্‌ শাযু। 


৭। চক্ষুর তারক! [ সেন্সরী-_অপটিক ও ৫ম স্সাযু। 
ধড করিবার ও অবধি. মোটর-_মজ্জাস্থিত জাযুযাা প্রথমে সিল্পেখেটিকের 
টের চোস্ত পেশীর সহিত সংযুক্ত হয়। 
ক্রিয়ার আকর। 


৮। শ্বাস প্রঙ্থাস | সেন্দরী _ ভেগান্‌, পিশ্পেখেটিক | 
ক্রিয়ার আকর। মোটর--ফেনিক, ম্পাইন্াল্‌ ্াযু। 


৯। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দমনকারী আকর। 

-*। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার উত্তেজনকারী আকর। 
১২। ভেসোমোটর আকর |, 

১২। ভেসো-ভাইলেটর আকর। 


পচা তেরোলাই (0০9৩ ড৪1০111) ইহার ভিতর ঠ্গর বলের জী 
পদার্থ দৃষ্টি হা, এবং ইহার লখ-ও পরস্থদিকে খেত শত অধস্থিতি করিম খা্কে। 


ফিজিয়োলজী। 


ইপরের প্রস্থ হুত্রগুলি সেরিবেল।ম্‌ ব! মণ্ডিফের ছুই খণ্কে সংযুক্ত করিয়া 
স্বাথে। ভরিয়ে যে লঘু সত্রগুলি দৃষ্ট হয় তাহার! মৃজ্জার সধশলক (110101) ও 
চৈতন্টোৎপাদক (56130:% ) সুত্রের সহিত যোগ রাখিয়! থাকে । হ্তরাং 
পন্দকে উত্তেজিত করিলে বেদনা ও আক্ষেপ উপস্থিত হয়, এবং বিভক্ত করিলে, 
সঞ্চালক, চৈতন্যোৎপাদ্ক এবং ভেসোমোটব স্বাযুগ্ুলি অবসন্ন হয়। ইহ! 
সমন্ত গতি বিধিকে একভাবাপন্ন করিয়া রাখে, কারণ, ইহার নতি নানা 
প্রকার গতির ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে । 
ক্রু সেরিত্রাই (01018 091£01)--ইহাদের ভিতরও ধুসর পদার্থ 

ও লঘ ামহত্র দুই হয়। এই লম্ব হুত্রগুলি সম্মুখ ও নিম্নাংশকে ক্রাষ্টা 
(019565) এবং উর্দধাংশকে টেগমেন্টাম (15500070000) কছে। ক্রর। 
সেরিক্রাই মধ্যে মোটর ও দেদ্সবী এই ছই প্রকার সুত্রই দৃষ্ট হর এবং" উহ: 
বিবিধ গতি বিধির শানক বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে । ইহার মধান্থলে স্তাবস্টাব্সিরা 
নাইগ্রা (90585768 01) নামে এক কাল বর্ণের ধুগর পদার্থ দৃষ্ট হয় তা 
হইতে ৩য় সামু উৎপর হয়া চক্ষুতে গমন করে, একারণ ইহার সহিত চক্ষুর 
কোন কোন গতির যোগ দৃষ্ট হয়। কোন জীবের একদিকের ক্রুরা বিভাগ 
করিলে সেই জীবকে ন্থম্থদিকে ক্রমাগত ঘুরিতে দেখ! যায় । 

কর্পোর! কোঁয়াড্জেমিন! (0০100:8. 9050116101179)--প্রতোক 
পার্বাস্থিত অপটিক্‌ ট্রান্টের অনেকগুলি সুত্রকে ঞুত্যেক পার্স্থিত কর্পোরা : 
কোর়াডিজেমিন| মধ্যে অন্থুসরপ কর! যায়। তথাপি একদিকের কর্পোর1 নষ্ট 
হইলে অপরদিকের চক্ষুর দৃষ্টি লোপ পার়। ছুই দিকের গুটিকা নষ্ট হইলে সম্পূর্ণ 
অন্ধ হইতে হয় এবং চক্ষুর সঞ্চালনশক্তির বৈষম্য ঘটে। তাড়িত উত্তেজনা 
প্রয়োগ করিলে চক্ষুর তারক বিদ্ৃত হয় কিন্তু স্থির থাকে না। দক্ষিণ 
দিকের সশুখ কর্পাস্‌-কোয়াডিজেমিনাকে উত্তেজিত করিলে, উত্তয় চক্ষুকেই 
বানদিকে ঘুরিতে দেখ! যায় এবং বামদ্দিকের কর্পাস কোয়াড্জেফিনাকে এপ 
উত্তেক্ধিত করিলে চক্ষু দক্ষিণদিকে ঘুরিয়া! থাকে? এ্রীরূপ উত্তে্না অধিকক্ষণ 
স্বায়ী হইলে মন্তক পর্যান্ত সেই দ্বিকে ঘুরিয়৷ থাকে । কর্পোরা কোয়াডিজেমিনা 
উত্তেজিত. হুইলে চক্ষুর তারক! কুঞ্চিত হয়। চক্ষুর রেটিনা নাঁমক াযু, 
বিজীতে আলোক পতিত হইলে ম্বাধুশকির এক তরঙ্গ উত্খিত হয়, সেই 


82৮18) ৩৬১, 
চবি উনের 


০2222525575 
তরঙ্গ অপটিক্‌ ধুর ভিতর দির প্রত্যেক পার্খের 'কর্পোরাঃফৌয়ীতিজৈনিনা 
ধর্ো উপনীত হধ) তৎপরে য় স্যার সেই তরঙ্গ ল্যাক্রিল্যাল গ্যাংযিগ়ান্‌ 
মধ্যে এবং ইহার সুত্র দিপ্না অবশেষে সেই তরঙ্গ ম্বীংটার পেপাল মধ্যে উপ, 
দীত হয় এবং আমতে চক্ষুর তার্রকা কুঞ্চিত , হইয়া থাকে। 'কর্পোন্া- 
কোয্াডিক্েমিমীর উত্তেজনে রক্তের চাপশক্ি হি নাড়ী মু এবং গভীর 
স্বাস-প্রশ্বাস হইয়াও থাকে। 

কর্পোর। জরীয়েটা (0০৮9াহ গাও )-ইহাদের মধ্যে ছইটা ধুসর 
বর্ণের চাপ দৃষ্ট হয়; খড়টার নাম নিউক্রিয়াস্.কড্টোস্‌ এবং ছোটটির নাম 
লেট্টিকিউসার-নিউক্লিয়াস। বড়টার উত্তেজনে কেহ বলেন যে প্ল,রোম্থটোনাস 
হয়, অর্থাৎ শরীর এক পার্থ বাকিয়া,যা্ এবং কেহ বলেন যে উহার ভিতক়' 

, দিকে উত্তেজন কঙ্গিলে দৌড়ান, লক্ষ প্রদান অথ ক্রমাগত এক পার্থ ঘূর্ণন 
এইরূপ অবস্থা সকল শ্রকাশ পাইগ, 'থাকে। লেট্টিকিউলার নিউক্লিয়াস্‌ 
উত্তেজিভ হইলে সঞ্চালক সা হুত্গুলির অবসাদন ( 0০৫০1 65219913 ) 
হুইয়। থাকে। 

অপ টিক টির (071০ 0:%1৭101 )--ইহাদিগকে তষ্ঠেখি- 
পাদক সুত্রের সেন্টার বা মধাগ্ছল কহে। কারণ, অপটীক-ট্রা্ট এবং করা 
সেরিত্রাই দ্রিগের টেগ.মেন্টমের শুত্রগুলিকে ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিতে 
দেখ। গিয়া থাকে । বলা বাহুল্য যে জ্ুরা-সেরিব্রাই হয় পৃষ্ঠমজ্ার 
চৈতন্তোৎপাঁদক ত্যস্তের বিস্তৃতি মাত্র। তাড়িত উত্তেজনায় অপটাক্‌ থেলে- 
মাই দ্রিগকে উত্তেজিত করিলে গতিশক্তির কোন প্রকার চি লক্ষিত ইঁয়' না। 
একদিকের খেলেমাই-নষ্ট করিলে অতিরিক্ঞঃ রক্তত্রাব হইলে ইহার নষ্ট হয়) 
“অপর দিকের সংজ্ঞ। লোপ হয়। থেলেমাসের পশ্চাৎ তৃতীয়াংশ 'ন্ট হইলে 
দৃষ্টির বাঘাত ঘটে) 
কেহ কেহ কর্পোরা-্রায়েটাকে সমন্ত গতিবিধির 'নিয়ন্তা ও' শাসক বলিয়া 
.নির্দেশ করেন, এবং খঅপ্টিক থেলেমাই সমস্ত চৈতন্তের গ্রতু বলিয়া উল্লিধিত 
হইয়াছে, কিন্তু এরপ সিদ্ধান্তের এখনও প্রগাণাতাৰ। . 
সেরিবেলামূ বাঁ মধ্য সণ্তিফষের গঠন (907০০০851০1 গা 
৮1]917 ) ইন মন্তিক্ষের পশ্চ ভাগ অবস্থিতি' করে। ইহা মধ্যে পিভারল্‌, 
৪ 


৩৯৬, ফিনিয়োলনী। 


লোব, ও প্রোসেদ্‌ দুষ্ট হয়। পিডাক্কাল তিন তাবে স্থিত যথাঃ» উর্ধ, মধ্য এবং 
নিষ্ন। ইহারা, সেরিবেলামূকে সেরিব্রাম, পদ্দ এবং মেডুলার সহিত স্বতন্ত্রভাঁবে 
সংযুক্ত করিয়! রাখে । ও 

ইহার হর্টিকেল্‌ অর্থাৎ উপরের অংশে ধুসর বর্ণের পদার্থ এবং মধ্য স্থলে 
শ্বেত বর্ণের মাযু পদার্থ দৃষ্ট হয়। শ্বেত পদার্থের মধ্যে কর্পাস্তডেণ্টেটাম্‌ 
নামে ধুসর বর্ণের নিউক্লিয়াস বাঁ অ্থুর দৃষ্ট হইয়া! থাকে । 

কর্টিক্যাল্‌ বা উপরের অংশে তিন প্রকার সেল্‌ ঘা! কোষ দৃষ্ট হয়-ষথা 
ঘাহিরের কোবগুলি কতক গোলাকার, কতক অসমান ও কতক প্রবর্ধন 
বিশিষ্ট) মধ্যের কোষগুলি কেবল প্রবর্ধন বিশি্ই; ভিতরের কোবগুলি 
দানাদার ও গোলাকার, শ্বেত রক্জ কণার মত। 

সেরিবেলামের ক্রিয়া (8010০00205 ০1 ০৪6911000)--ইহ1 বিশেষ 
ভারে শরীরস্থ সমন্ত পেশীকে এক নিয়মে বন্ধ করিয়া উহাদের সধশলন ক্রিয়ার 
সহায়ত। করিয়! থাকে, তজ্জন্য ইহাকে সমস্ত পেশীর গতির শাসক বলা যায়। 
কারণ, নিকৃষ্ট জীবের সেরিবেলাম: বা মধ্য মস্তিফ অরে অল্পে তুলিয়৷ পরীক্ষা 
করিয়া দেখা গিয়াছে যে গতির স্থিরতা নাই সে আর উঠিতে, বসিতে ব| 
দাড়াইতে পারে না। চ্ুতরাং ইহার রোগ হইলে স্থির হইয়! দাড়ান যায় না, 
আক্ষেপ উপস্থিত হয় এবং রোগী যেন সদাই টলিয়! পড়ে ; কিন্তু উহার বাসনা, 
চেতনা, স্মরণ শক্তি গ্রভৃতির বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওট1 যায় না। সেরিবেলামের 
মধ্য খণ্ডের সম্মুখাংশ নষ্ট হইলে জীব সম্মুখ দিকে ঝুঁকিগ পড়ে। পশ্চাৎ অংশ 
নু হইলে পশ্চাতে ঝুঁকিয়া! পড়ে। মধ্য পিডাঙ্কাল্‌ নষ্ট হইলে বিভক্ত অথবা 
রোগুগ্রস্থ দিকে ঘুরিয়া থাকে। প্রত্যেক দিকের সেরিবেলাম্‌ সেই দিকের 
পেশী গতির উপর কর্তৃত্ব করে। 

২। পুর্বে ইহ! ইস্ত্রি পরতার আধার বনি উল্লিখিত হইত, কিন্ত 
এক্ষণে সে সিদ্ধান্ত নানা বৈজ্ঞানিক দ্বার! অগ্রাহা হইয়াছে। 

« সেরিব্রামের গঠন (9:805906 01 0916)1010)--ইহা! ছুইটী ভিবা- 
কার চাপের মত অবস্থিতি করে। ইহাতে ধূসর ও শ্বেত বর্ণের জাঁযু পদার্থ দৃষ্টি 
হয়-এবং উহার উপরিভাগে কুণওলাকীর অসংখ্য ভাজ (0০০৮০10609) দৃষ্ট 
হইয়। থাকে % ইহার উপরিভাগে $ হইতে ২ ইঞ্চি পর্যন্ত ধূসর পায়ু পদার্থ 





80811 তঞ 





থাকে। শ্বেত দগাযুপদার্থ ল্বভাবে ফর্ণিল্স, এবং প্রন্থভাকে কর্পাস্‌ কেলোসাম্‌ 
প্রস্তত করে। ইহার পিডাঙ্থুলার হুত্রগুলির হার! ধূসর ন্াযু পদার্থ ও কর্পোর! 
্াযেটার সংযোগ রক্ষা হয় এবং এরূপ সুত্র বার! কর্পোরা স্্রায়েটা পন্দের: সহিত 
সংযুক্ত থাকে। সেরিব্রামস্থিত ধুনর দ্বাযু পদার্থে 81৫ প্রকার 9 
(৩:৮৩ ০611) দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

সেরিত্রাম বা উর্ঘ ষম্তিক্ধের ক্রিয়া :(£85০01903 ০৫ 0৩ 
০8101010 ) ২০ 


১। ধে সকল বিষয় ব1 ভাব আমাদের মনোমধ্যে অতি ক অক্ষরে 


মুদ্রিত হয়, উর্ধ মন্তিক্ষ দ্বারা আমর! উহাপিগকে অনুভব করিতে পারি, এবং 
ইহা দ্বারা সে সকল বিষয়ের অবস্থাঙ্সারে আমর উহাদিগকে বিচার টি 
সক্ষম হইন্সা থাকি । 

২। ইহা! দ্বারা আমর প্রত্যেক বিষয়ে বিবেচন। করিয়া! তদ্ডে আবস্তক- 
মত কার্ধ্য করিতে গ্রস্তত হইতে পারি। 

৩।. ইহারই দ্বারা আমর! বিবেচ্য বিষয় কল শ্মরণ রাখিয়া অন্ত গ্রকার 
চিন্তা বা কল্পনার কালে তাহাদিগকে পুনরালোচনা করিতে সমর্থ হই। 

৪। মানসিক উত্তেগ্গনা, ভাব, বিচার শক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি, স্বতি, চিত্ত, 
অনুমান ও নানান্রকার কল্পনায় বিষয় মনোমধ্যে উদ্দিত করিতে হইলে 
উর্ধমস্তিফের সাহাষা একমাত্র অবলম্বন শ্বরূপ। 

নিয়লিখিত পরীক্ষিত প্রমাণ দ্বারা উর্ধমন্তিফের ক্রিয়ার পক্ষ সমর্থন গা 
যাইতে পারে £-- 

১। উর্দধমস্তিক্ষ কোন প্রকারে আহত হইলে, কিম্বা সংস্তাস নি 
'ইছাতে চাপ চাপ পতিত হইলে, জীবকে সর্ব প্রকার মানসিক কার্যে: বঞ্চিত 
'শ্বাকিতে দেখা যায়। 

২1 মনুষ্যর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে পরিমাণে তাহার বৃন্ধিবৃত্তির বিকাশ 
হয়, সেই পরিমাণে এই উদ্ধমন্তিষ্ের বৃদ্ধি পাইতে দেখ! যায়। 

.৩। মানসিক বৃত্তি সমূহের উৎবর্ধানুসারে ইহাকে যেমন পূর্ণাবয়ৰ 
বিশিষ্ট দেখা যার, মন্তিফের আর কোন অংশকে সেইরূপ হইতে দ্নেখ। 
বাঁয় না। 


৬৬৪ ৃ কিজিয়োলজী। 


* ৪) জরায়ুর অন্তর্গত জীবের উর্ধাষস্তিকক কোন প্রকারে চিরবিকৃত্ত 
হইয়া পড়িলে, বয়োবৃদ্ধির সহিত তাহার কোন মানসিক তির বিকাশ 
পায় না। ট 

কোন জীবের সেরিব্রাম তুলিয়া লইলে নে গন্তীর নিদ্রায় নিম হয় এবং 
কোনরূপ উত্তেজনায় এই গাঢ় নিদ্রা তঙ্গ করিয়া! সেই জীবকে কাধ্যক্ষম কর! 
যায় না: উত্তেজনায় সংঙ্ঞ! হইয়্াই আবার নি উপস্থিত হয়। 

মন্তিষ্বশ্থিত অসংখ্য ভাজের ক্রিয়া (05০০০০৪01৫৪ 

89000101005 ) £-- 

১। ইহাদিগকে, অল্পে ক্লে তুলিয়। লইলে জীবের মানসিক বৃত্তি বিশ্ব 
গতিশক্কি, কাহারও বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। লেই জন্ত ইহাদের 
কোন'বিশেষ ক্রিয়। নাই বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু এই সকল কুও- 
লাকার পদার্থের উপরিস্থ ধূসর স্বাস্থ অংশের রোগ উপস্থিত হইলে জীবের 
বিকার লক্ষণ অতি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, এবং কখন কখন তাহ! দ্বারা মুগীগ্রন্ত 
র্যক্তির স্তায় কোন কোন পেশী শ্রেণী আঙ্ষিপ্ত হইয়। উঠে। এমন কি এই 
কুগুলদিগের এক স্থানের উত্তেঞ্জনে গ্রীবাস্থিত পেশী সমূহের কুঞ্চন, অপর 
স্থানের উত্তেজনে সম্মুখ পদন্ধয়ের বিস্তারণ, তৃতীয় স্থানের উত্তেজনে 
পশ্চাৎ পদদ্বয়ের কুঞ্চন ও চতুর্থ স্থানের উত্তেজনে চক্ষু*৯ ও সুখপ্রদেশস্থ 
পেশী সমূহের কুঞ্চন কার্ধ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহারা পেশীর কুঞ্চন 
কাধ্যের জন্য নির্দিষ্ট নহে, যেহেতু ইহাদের অভাবেও অতি স্বন্দররূপে 
পেশীর ছুঞ্চন-কার্ধা নির্বাহ হইয়া .থাকে। 1কস্ত ভাজার পাউয়ার 
বলেন ষে ফ্রপ্টাল্‌ ফিসরের চতুর্দিকে যে ভাগ দৃষ্ট হয় তদ্থারা সম্মুখ 
ও পশ্চাৎ অঙ্গ সমূছের গতিবিধি হইস্। থাকে । তবে এফেসিয়া (১010858 ) 
বা বাক্রোধ রোগে বামপার্থের মুখস্থিত তৃতীয় কুগুলের (38016 ০০০০৮ 
1881০0 ) পশ্চান্তাগ নষ্ট হইতে দেখা যায়। একারণ, মন্তিক্ষের এই অংশের সহিত, 
বাক্যোচ্চারণ-প্রক্রিয়ার কোন বিশেষ সম্বন্ধ আছে ববিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 
আবার বামদিকের রোগের সহিত প্রায় দেহের দক্ষিণ ভাগের পক্ষাঘাত হইয়া, 
ধাকে। ইহা কথিত আছে যে, বাম পার্খের মস্তি দক্ষিণ অন্তিষাপেক্ষ! বৃহৎ 
ও কুগুলাকার, সেই অন্ত বাম মণ্ডিফ বাক্য ও মনের সহযোগী হয়। এৰং 


£ংঙাখে, ৩৬৫ 








শী 


তজ্জন্থই শরীরের ,দক্ষিণ অংশ অধিক কাঁধ্যকারী হইয়া থাকে। কদাচ 
দক্ষিণ দিকের তৃতীয় কুগুল নষ্ট হইলে বাক্রোধ ঘটে; সেরূপ অবস্থায় রোগী 
বাম হস্তেঅসধিক করিতে সক্ষম হইর়' থাকে । 

ফেরিগ্ার সাহেব বলেন ' যে, উর্ধা মস্তিষ্ক মধ্যে বিশেষ টৈতগ্ের অস্ত, 
বিশেষ বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট আছে যথ| £- 

১) এঙুলার জাইরাস এবং মা্ক সাঙ্গেবের মতে অক্সিপিটাল্‌ লো 
নষ্ট হইলে কাণা হইতে হয়। কিন্ত হই দ্দিকের এ্ুলার জাইরাস্‌ নষ্ট হইলে 
সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হয়। 

২। সুপিরিস্াব টেন্পরো-স্দিনয়েড্যাল্‌ কন্ভোলিউসন নষ্ট হইলে বধিরত! 
জন্মে। | 
৩। ফিপোকাম্পাস মেজর এবং হিপোকাম্পাস-কুগ্ুল ন্ট হইলে স্পর্শ জান 
লোপ হয়। 

৪। আন্সিনেট কন্তৈ লিউপন নষ্ট হইলে স্্রাগশক্তি লোপ হয়। 

৫. টেপ্পরো-ক্ষিনয়েভাল্‌ লেবের নিষ্কাংশ ন্ট হইলে আস্বাদন শক্কি 
লোপ হয়। টু 

কি প্রণালীতে মন্তিষ্ণ বিবিধ ক্রিয়া সম্পাদন কবিয়া থাকে, তাহা স্থির 
নিশ্চয়রূপে বলা বড়ই কঠিন ) তবে এ পর্যন্ত বলা যাইতে+ পারে ষে, উচ্চতম 
বুদ্ধিবৃত্তির কার্য ব্যতীত, অপব 'অপব ক্রি! একটি পার্্ের দ্বার! নির্বাহ হইতে 
পারে।. কারণ, ইহ! দেখা পিরাছে ষে, এক পার্খের  উর্দমন্তিক ন্ট ৰা শু 
হুইস্া গেলে, অপরটির দ্বার! সাধারণ কার্য নির্বাহ কর! ধায়। কিন্তু একটী 
পদার্থ বা বিষয়ের নান! অবস্থা ছুই উর্মস্তিক্ষ কর্তৃক আনীত হইলে, মন তাহা 
দ্রিগকে একত্রীভুত করিতে সক্ষম হয়, এবং একটি কারণ হইতে নান! ভাবের 
উদয় হইলে, মন তাহাদিগকে এক করিয়৷ দিয়া থাকে। 

মন্তিষের ক্রিয়। সম্বন্ধে ছুই প্রকার মত প্রচলিত £-- 

১। পদার্থ বিজ্ঞান বলে যে মণ্তিফ অন্তান্থ গ্যাংগিয়ার মত কতকগুলি 
্বাযুকোষে নির্শিত। শরীরের ভিতর ও বাহিরে উত্তেজনায় প্রত্যাবর্তক ক্রিস! 
সবার! বিবিধ ক্রিয়া! সম্পাদিত হয়। ' অন্তান্ত ক্ষুদ্র স্কুদ্র গ্যাংগিয়। অপেন! 
ম্তিষ্ধের গ্রত্যাবর্তক ক্রয়! কিছু জটিল ও উচ্চশ্রেণীতুক্ক । 


৩৩৩ ফিজিয়োলতী। 


&। মনোবিজ্ঞান খলে যে__মন্তি্ষ াষু পদার্থ হইলেও স্বয়ং কার্যযক্ষম 
হয়না । মন ইহার উপর কর্তৃৰ কল্িয়। থাকে। 

পদার্থের চৈতন্ত শরীরের এক পার্খ হইতে উখিত হইরা পর পার্থের 
উর্ঘ মস্তিষ্কের ভিতর গিয়া উপস্থিত হয় এবং এ স্থান হইতে আদেশও পার্শ 
পরিবর্তন করিয়া থাকে ; তজ্ডন্য এক দিকের উর্দমন্তিফ্ষের সংজ্ঞ কিন্বা গতি 
নষ্ট হইলে, অপর দিকে সেই অবস্থার ফল দেখিতে পাওয়া ঘার়। 

নিয্নলিখিত দৃষ্টান্ত দ্বারা উর্দমমন্তিফস্থিত নান! অংশের স্বতন্ত্র ক্রিয়া থাকার 
পক্ষ সমর্থন কর| যাইতে পারে £-- 

১। পরিপাক প্রণালীর অন্তর্গত যকত, পাকস্থলী প্রভৃতি যন্ত্রের যেমন 
স্বতন্ত্র কার্ধ্য দেখিতে পাওয়া যার, ইহারও তেমনি নানা! অংশের শ্বতন্্র ক্রিয়া 
খাকা সম্পূর্ণ সস্তব । 

২। শৈশবে, ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির প্রাধর্ধযান্থলারে এক একটি বিষয়ে 
মনকে বিশেষ ভাবে উহার অনুসরণ করিতে দেখা যায়। সমম্ত মস্তিষ্কে 
এক একটি বৃত্তির উত্তেজক মনে করা অত্যন্ত অসঙ্গত, উহা সাধারণ .ভাবে 
মনের উপর কৃত করিতে পারে, কিন্তু একটী বৃত্তিকে হ্বন্দররূপে বিকাশ 
করিয়। অপরটিকে জড়বৎ করিয়। রাখিতে সক্ষম নহে |: 

»। বাতুলের কতকগুলি মনোবৃত্তিকে সতেজ ও অপর কতকগুলিকে 
নিস্তেজ ভাবে অবস্থিতি করিতে দেখা ধায়) ইহাতে মন্তিষ্বের নান! অংশের 

অবস্থিতির প্রমাণ পাওয়! গিয়া থাকে। 

8 কোন .কোন মনোবৃত্বি শৈশবে, আবার কতকগুলি রা 
বিকপিত হয় বলিয়াও মন্তিফের নানা অংশের শ্বতত্ত্র কার্ধের পরিচয় 
পাওয়া! যায়। 

৫ উর্দমন্তিক্ষের মধ্যে যে অনেকগুলি শ্বতন্তর ন্নাযু-যন্ত্র অবস্থিতি 
করে তদ্ধিধয়ে আর দন্দেহ নাই; জীবের নিজ্রার সময় ইহ! দেখ যায় ষেতাহাদের 
কতকগুলি অচৈতন্তাবস্থায় থাকে, এবং অপর কয়েকটা জাগ্রত থাকিয়া স্বপ্ন 
উৎপন্ন করে। 

' নিদ্র। (919৫০ )-মস্তিষ্ক ফশেরুক-মজ্জার যাবতীয় ক্রিয়া বন্ধ' হইলে 
নির্রা উপদ্থিত হয় | নিজ্রাকালে সহাগ্থভৌতিক অর্থাৎ লিশল্পেখিটাক লায়,র 


ইউ, ৬৬৭ 


ক্রিয়াদি সম্পূর্ণ রূপে বন্ধ ন। থাকিলেও অনেক পরিমাণে তাহ! স্থগিত থাকে। 
বথ! £_ম্বংপিণ্ডের ম্পন্দন'কম হয়, শ্বাস প্রশ্বাস "মৃছ হয়, এবং পরিপাক 
. ক্রিয়ারও, অনেক হ্থাস হইয়া থাকে । | 

নিপ্রার প্রকৃত কারণ আজিও অনিশ্চিত রহিয়াছে । দিবার পর যেমন 
রাত্রি আইসে, দিবার পরিশ্রমের পর জীব সেইরূপ রাত্রিকালে নিদ্রা ধাব়। 
অন্ধকারে মস্তি কোষগুলির ক্রিগার হাস হয়া থাকে । ক্যাপার সাহেব 
লেন যে মপ্থিফ্বের রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া ও অকৃপিজেন শোষণ প্রগালীর [তারতম্য 
হইলেই নিপ্রাকর্ষণ হয়। বয়সান্থ্সারে নিদ্রার তারতম্য হয়। যথ৷ £_-শিশু ও 
ুদ্ব্যক্তি দিব! ও রাত্রির অর্দেক কাল ঘুমায়, শারীরিক ও মানসিক. পরিশ্রম- 
কারী যুবার ৫।৬ ঘণ্ট| নিদ্রা হইলেই যথে্ট হইতে পাঁরে। শরীর ও মনের 
পরিমিত পরিশ্রম, উত্তম ও স্তাযা আহার, নিম্তন্ধতা অথবা একতান বাদম, 
চিস্তাশৃন্তত! এবং অভ্যাস প্রভৃতি কতকগুলি অবস্থা সুনিদ্রার কারণ। অনেকের 
নিদ্র! গাঢ় হয় এবং অনেকের এক ভাকেই নিদ্রা ভঙ্গ হইয় থাকে । 

চালক অথব নিয়ামক'ঠৈতন্য (010176  98108860025)--ইচ্ছ 
দ্বারা কোন স্থানের পেশীক্রিয়। সম্পন্ন করিতে হইলে অগ্রে সেই পেশী 9 
পেশী স্থানের অবস্থা বুঝিতে হয়। কারণ কোন স্থানের সংন্ঞা লোপ হুল 
ইচ্ছা! করিয়া তথাকার পেশী ক্রিয়া সম্পাদন কবা যায় না। যেমন শুটেক্‌- 
স্বিয়া রোগে পদ্দের পেশী গুলি অকর্মণ্য না হইলেও রোগী শ্বচ্ছনদে চলিতে 
পারে না, বরং দড়াইলে টলিয়। পড়ে, পা কাপিয়া, থাকে ইত্যা্দি। ইহার 
একমাত্র কারণ এই যে, প্র রোগে পদের ম্পর্শ জ্ঞান থাকে না, পদ এক প্রকায় 
অসাড় হয এবং পদের ঠিক স্থাপন! অন্কৃভব করিতে পারে . না সুতরাং রোগী 
মাটিতে ঠিক করিয়া পা ফেলিতে পারে ন।। সেইরূপ কোন স্ত্রীলোক ভাহার, 
শিশুকে অনেকক্ষণ উত্তোলন করিয়া রাখিতে পারে না, কারণ ধাহার ব্রেকি- 
পাল পেশীগুলির অবস্থার চেতনা (5603৫ ০110০031607 ) লোপ হয় হুতরাং 
তাহার বাহু: তাহার অঞ্জাতসারেই নামিয়। পড়ে। চক্ষু চৈতন্ত দ্বার! যে 
আমরা ঠিক চলিতে পারি তাহা কেহই +অবিশ্বাস করে না, হুতরাং চক্ষু বাধিয়া 
দিলে কিছুতেই সোজা পথে চলিতে ' পারে না, আবার; একরূপ: চৈতত্তের 
লোপ হইলে অন্ত প্রকার চৈডন্তের দ্বারা পুর্ব চৈতস্বের কারোর সহায়তা হইয়! 











৩৬৮ ফিজিয়োললী 


খ্যকে। এটেক্পিরা রোগেই পেশী চৈতন্ের লোপ হইলেও দর্শন, দীর্ভান 
এবং চলন শক্তির দ্বার! কার্ধ্য চলিতে পারে। সেইকপযে হস্তে শিশু রক্ষিত 
হইয়াছিল সেই হত্তের উপর দৃষ্টি করিলে হস্ত শীপ্র নামাইতে হয় না। এই 
রূপ হঠাৎ বধিরত1 হইলে শিরো ঘূর্ণন হয়।  শ্রবণোন্দ্য়র সহিত স্বর-বস্তরের 
বিশেষ সথাত। দৃষ্ট হয়। ্ৃতরাং বধিবকে কখনই হুগায়ক হইতে দেখা যায় 
মা। ইচ্ছা বারা অনেক ক্রিয়া অভান্থ হইয়। যায়, পরিশেষে সেই সমস্ত 
কার্ধয চালক-ঠৈ*গ্ঠের (3911675 5735001) দ্বাব] নির্ববাহিত হইয়া থাকে। এ 
এই জন্য মন অন্যমনস্ক থাঁকিলেও চর্বণ ক্রিয়ার বাথাত ঘটে ন|। 

 চালক-সংজ্ঞাগুলি কখন কথন পরম্পবের বিষোধী হইয়।! থাকে এবং এই 
জন্ঠ শৃন্তে একখানি তক্তা পাতা থাকিলে তাহার উপর পা ঠিক রাখিয়া চলা যায় 
না, কারণ, সেই তক্তা ও দুরস্থিত মৃত্তিকা মধ্যে এমন কোন বস্ত থাকে 
না যাহার উপর চক্ষু দৃষ্টি গ্িব থাকিত্তে পারে । কিন্তু জমিব উপর পূর্ববাপেক্ষা 
সরু তক্তার উপর অনায়াসে চলিয়! যাওয়! যায়, কারণ, এস্বলে যাবতীয় চালক 
শত্তিং সহায়ত! করিয়! থাকে । 


* টৈতস্তোৎশাদক ও সঞ্চালক সায় স্থ'নের তালিক11 


সেনূসরী বা তা গ্যািপাদক (3০19০) তক ও উহার টাদি- 
স্টাল অর্গান, চৈতন্যোৎপাদক হৃত্র, মজ্জার পম্চাৎ মূল, মজ্জার ধুসর স্বাযু” 
পদার্থ, মজ্জার পশ্চাৎ স্ত্ত, মেডুলাা ও পন্সের ফর্মেসিয়ো-রেটীকিউলেরিস্‌, 
কুয়া টেগমেন্টম, ইণ্টারন্ঠাল ক্যাপ স্থলের পশ্চাদাংশ, অপটাক-থেলামাই এবং 
মস্তিষেয় উপর্লাংশ চৈতন্টোংপাদক সেপ্টার । 

' মোটার ব! সঞ্চালক (1০7)-মন্তিষ্েব মোটব সেন্টাব, কর্পোর!. 
্রায়েটা ও ইন্টারহাল ক্যাপ হুল্‌ ক্রু ক্র্টা, পন্স ও মেডুলার সনু সতত, 
মন্দার পার্থ সস, সম্মুখ হর্ণ বা শৃঙ্গের ধূসব পদার্থ, মজ্জার সম্মুখ মূল, 
সঞ্চালক আয়ু এবং পেশীস্থিত টামিন্তাল স্তুর্গান মোটর সেপ্টার। 


0781, মিছা ই, তত 


মস্তিষ্কের ্সাঁয়ু বিবরণ । 


.অল্ফ্যাক্টরী শ্রায়ুর গঠন (0189০ )- ইহা মন্তিষবের ফ্রন্টাল 
লোবের তল দেশৈর এন্িরিয়ার গাফেণরেটেড স্থলের সম্মুধ হইতে উখিত 
হয়। ইহার মূলদেশশশে তিনটা শিকড় দৃষ্ট হয় যথা :+-বাহ, মধ্য ও আতাান্তরিক। 
ইহা ফ্রণ্টাল লোবের অধিট্যাল প্রদেশে অবস্থিতি করে। ইহা অবশেষে 
ফুলিয়া একটা গুটিকায় সমাপ্ত হয় উহাকে অনফ্যাক্টরী বালব কহে। ইহার 
প্রায় ২*টা শাখা দৃষ্ট হয়, এ শাখাগুলি ক্রিত্রিফর্খট প্লেটের ছিত্র দিয়া সেপ্টা 
এবং উদ্ধ ও মধ্য টাবিনেটেভ, গ্রবর্ধনে পর্যবসিত হইয়া থাকে । অল্ফ্যাক্টরী 
লোব, ধূসর পদার্থে নিশ্মিত। ইহার শাখাগুলি নন্-মেডুলেটেড । নাসিকার 
শ্লৈমিক্‌ ঝিলীতে অল্ফ্যাক্টরী বিস্তৃত হইয়া! থাকে । সেই ঝিল্লী শ্বাস যষ্ত্রের 
গ্লৈম্মিক ঝিল্লী অপেক্ষা কোমল ও পুরু। উহার এপিথিলিয়াল্‌ কোধগুলি 
বরপাস্তরিত হইয়া টামিন্তাল অর্গ্যান নাম প্রাপ্ত হয় এবং এই গুলিতে 
অল্ফ্যাক্টরী স্বাষু সমাপ্ধ হইয়। খাকে,। :. অল্ফ্যাক্টরী স্বাম্ুর পার্শ্ব পরিবর্তন 
নাই। * 

অলফ্যাকৃটরী স্নায়ুর ক্রিয়া (800607) 91 016৩৮৩াত্য 09ঘছও ) 
-মহ্ছষ্যাপেক্ষা! অনেক নিরু্ট জন্তর অল্ফ্যাকৃটরী নায় বড়। ইহাতে উপযুক্ত 
উত্তেজনা উপস্থিত হইলেই ত্রাণ পাওয়া যায়; কারণ যাস্ত্রিক প্রভৃতি 
উত্তেজনায় স্রাণ পাওয়। যাঁয় না । অল্ফ্যাকৃটরী স্নাযু বিভক্ত করিয়া, দিলে 
অথবা উহ! ভাল করিয়া বিকসিত না হইলে. স্ত্রাণ শক্তি থাকে না। স্বাণ 
বিশ্লী সরস থাকিলে এবং উত্তেজনা বাম্পাকার ধারণ করিলে অথবা সুক্ষ 
রেণুকণার স্তায় হইলে উত্তম ড্রাণ. হয়। দ্নাইডিরিয়ান্‌ বিরীর কিয়দংশে 
€ম সাযুর-শাখা দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য এমোনিয়া,কার্বনিক্‌ এসিড. প্রভৃতি উগ্রগন্ধ 
বিশিষ্ট পদার্থ স্বাগে বেদনা ও ঝিনঝিনি বোধ হইয়া থাকে। 
অপ্টিক্‌ অযু (0০৮০ ০৬০০৩ )--ইহা প্রধানত: অপ্টিক্‌-থেলামাস্‌ 
ও কর্পোরা-কোয়াড্িজেমিনা হইতে উৎ্পর হয়; ইহার কতকগুলি স্থ্কে 
মেডুলা, স্পাইন্তাল্‌ মজ্ষা এবং সেরিত্রামের অক্সিপিটাল, লোরের চূড়া পর্ধযসত 
'নছপরণ বন্ধা পিয়া থাকে। প্রত্যেক পার্থের অপটিক্-্রাক্ট করুরাসেরিব্রাহ 
৪৭ 


৩৭৯ ফিজিয়োলজী। 


পার হইয়া পরপ্পরে যোগ হইয়া প্রত্যেকে অপর পার্ে গমন করে। প্র 
যোজক স্থানকে অপটিক্‌ কমিসিউর কহে। ৃ 
. এই কমিসিউর বা যোজক স্থানের সম্মুখ প্রদেশে ইহারা প্রকৃত অপংটিক 
নাযুনাম প্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক অপটিক ন্সায়ু ভিউরেমেটার ও এরাকাননেভ, 
বিল্লী হইতে আবরণ প্রাপ্ত হইয়া অক্ষি গোলকের পশ্চাৎভাবে প্রবেশ করে 
এবং তৎপরে বিস্তৃত রেটিনা নাম প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 
অপ্টিক আয়ুর ক্রিয়া] (£57০61০5 ০69৮৫ 13:9৩ )--ইহা বারা 
রেটিন| হইতে মস্তিষ্কে দর্শন জ্ঞান পরিচালিত হইয়। থাকে । 
অপটিক্‌ স্বামুর স্বাভাবিক উত্তেজনার নাম আলোক । অক্ষি গোলাকে 
চাপ পতন, মস্তিষ্কে আঘাত ও তাড়িৎ প্রয়োগ প্রতৃতি দ্বারা চক্ষুতে আলোকের 
টৈতন্ত উপস্থিত হইতে পারে। অপটিক, ক্ষাযু দ্বারা বিবিধ প্রত্যাবর্তক 
ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে যথা :-_রেটিনা বিশ্তীতে আলোক পতিত হইলে 
আইরিষ পেশী কুঞ্চিত হয়। ক্কীংটার পিউপিলীর উপর তৃতীয় দ্গাযু ক্রিয়া 
প্রকাশ করিস কুঞ্চন কাধ্য করিয়া থাকে । চক্ষৃতে যদি আলোক পতিত না হয় 
অর্থাৎ অন্ধকার স্থানে সিম্পেথেটিক্‌ ্নায়ু সাহায্যে তারকা প্রসারিত হইয়৷ থাকে। 
উজ্জল আলোকে ফেসিয়াল ন্গামুর সাহায্যে অক্ষিপুট কুঞ্চিত হয় এবং «ম 
সাযুর. সাহায্যে চক্ষু জলপুর্ণ হইয়া থাকে । অপটিক ক্গাযু বিভক্ত করিলে অথবা 
উহা। রোগে নষ্ট হইলে সম্পূর্ণরূপে অন্ধ হইতে হয়। | 
৩য় অর্থাৎ অকুলো-মোটার সায় (200৭ ০৮ ০০০৪1০-)060: 
29০ )--একুইডাক্টাস্‌-সিলভিয়াসের নিম্কে যে নিউক্লিয়াস বা আকর বিন্দু 
দৃষ্ট হয় তথ! হইতে ৩য় নায় ৪র্থ বায়ুর সহিত উখিত হইয়া থাকে । এ নিউ- 
ক্িয়াস্‌ স্পাইম্যাল, মন্জাস্থিত ধূসর পদার্থের সম্মুখ শৃজের ( 40652300 ৩০8790) 
সহিত যোগ রাখিয়া থাকে। ইহার সহিত নেটিস্‌ ও লেন্টিকুলার নিউক্লিয়াসের 
সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। কেভারনাস্-সাইনাসে ইহা ৫ম ন্গায়ুর প্রথম. শীখার সহিত 
যোগ রাঁথে এবং এই জন্ত ইহার দ্বার পেশী চৈতন্য (11850019 ৪62091- 
11৮৮) রক্ষা হয়। এস্থলেই ওয় দ্বাস্কু আবার সিম্পেথেটিক, দ্বার ভেসোমোটর 
শাখ প্রাপ্ত হইয়। থাকে । ইহা! চক্ষুর নিম্নলিখিত পেশীদিগকে স্তর বিতরণ 
করিয়া থাকে যথা! :-_স্থপিরিয়ার, ইন্ফিরিয়ার ও ইস্টারগ্তাল্‌ রেক্টাস্‌, ইন্‌- 


0011) ইহা 9, ৩৭১ 


ফিরিয়ার ওর্িক্‌ এবং লেভেটার প্যালপেত্রি।্চক্ষু মধ্যে ইহা সিলিয়ারী 
গ্যাংশলিগাকে এক শাখ! বিতরণ করে, যাহাকে ক্ষুদ্র ও সঞ্চালক মল বলে 
(91১০৮ ০৮ 2০০৮০ 2০০6 )। এ শাখা দ্বারা চক্ষুর অভ্যন্তরে স্ফীংটার পেপী- 
লারী এবংংপিলিয়ারী পেশীর রক্ষা হয় এবং নিকটের!বস্্ দর্শন হইয়। থাকে । 
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ওয় ভেট্টিকেলের তলদেশের পশ্চাতভাগের সম্মুখ হইতে তিনটি সেন্টার 
বা আকর বিন্দু দৃষ্ট হয়; একের দ্বারা দর্শনের সমীকরণ (4000727700202), 
দ্বিতীয়ের দ্বার! চক্ষ্র তারকার কুঞ্চন এবং তৃতীয়ের দ্বারা চক্ষুর বক্ীকরণ (0%৮- 
₹৩:29০০০ ) কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে | রেক্টাই-ইন্টারনাই পেশীদ্গের দ্বার! 
উক্ত কার্ধ্যগুলি নির্বাহ হইয়া থাকে । রেটিনায় আলোক পতিত হইলে প্রত্যা- 
বর্তক,ক্রিয়াস্থসারে যেরূপ তারকা ( চ9)0] ) কুঞ্চিত হয় তাহা মেড়ুলা দ্বারা 
নির্বাহিত হইয়া থাকে,। এট্রোপিন, ড্যাটুরাইন্‌, ডুবইসিন প্রস্তুতি উষধ সারা 
তৃতীয় গ্ায়ুর ইন্টঅকুলার শুত্র গুলির.অবসাদন হইয়! থাকে । কেলাবারবিন, 
ও শুপিয়াম্‌ প্রস্তুতির দ্বারা উহার উত্তেজন! হয়। তৃতীয় দা অবসাদিত 
হইলে ক্র্থাৎ নষ্ট হইলে লিঙ্গ লিখিত লক্ষণ গুলি প্রবাপ পাইয়া থাকে খথা £-- 


৩৭২ ফিজিয়োলজী । 


১। চক্ষুর উপরিস্থিত পল্লব পতিত হয়, অর্থাৎ লেভেটার পেল্পেত্রী পেশী 
ঘবারা আর উহা! উত্তোলিত হয় না, চক্ষু যেন মুক্রিত হইয়া থাকে। এরূপ 
অবস্থাকে টোসিস্‌.( 60815 ) কহে। 

২। উর্ধে, নিয়ে এবং ভিতর দিকে চক্ষু ঘুরিতে পারে না। 

৩। চক্ষু আপন বাহ্‌ পেশী (0%69209] 290883) দ্বার! বহির্দিকে হেলিয়া 
পড়ে এবং একটা বস্ত সম্মুখে ধরিলে তাহ! ছুইটী বলিয়া বোধ হয়। 

৪। বুপিরিয়ার ওবলিক্‌ পেশীর ক্রিয়া বশতঃ চক্ষুর উপর দিক অল্প 
উচ্চ দেখায়। 

৫। চক্ষুর তারকা প্রসারিত হয়। 

৬। চক্ষৃতে আলোক পতিত হইলেও তারকা স্থির থাকে। 

৭। চক্ষুর সমীকরণ ক্ষমতা লোপ হয়। 

৫র্থ স্নায়ু (ঘা০০:) 09৩ ০£ 6০৫19: 0:০)--ইহা! সকল সেরি- 
ত্রাল নাফ অপেক্ষা কষুত্র, ইহা চক্ষুর উপরিস্থিত বক্র পেশীর (8975920£ ০৮]- 
£ণ59) সঞ্চালক ল্লাযু। ইহার উৎপত্তি স্থানে ছুইটা মূল বা শিকড় দৃষ্ট হয়; 
একটা সম্মখ, মূল ট্রোক.লিয়ার-নিউক্লিয়াস হইতে উৎপক্ধ হয়। এই মূল ম্পাই- 
গাল মজ্জার সম্মুখ শৃঙ্গের (1090) ) সহিত যোগ রাখিয়া থাকে এবং ভিউসেনস্‌ 
ডাল্ভের নিকট অবস্থিতি করে। অপরটা পশ্চা্ মূল । ৫ম হ্গামুর গ্যাংগ্লিয়ার 
সহিত সংযুক্ত থাকে। র্থ ্রায়ুকে উত্তেজিত করিলে সুপিরিয়ার ওব্রিক্‌ পেশী: 
কুঞ্চিত হয় এবং চক্ষু নিয়ে ও বাহ দিকে ঘুরিয়া থাকে । ইহা নষ্ট হইলে চক্ষু. 
স্থানক্রষ্ট হয়.ন1 বটে, বিস্তু সম্মুখ দিকে কিছ্বা বিভক্ত প্রদেশাভিমুখে চক্ষু ফিরা- 
ইলে একটা বস্তকে দুই বলিয়া বোধ হয়। 

ধম স্নায়ু (5৮৮ [5৩ ০৮ 0৩709৪ 01291171009 ই মস্তকের 
ও মুখের পার্খবদিকে সাধারণ ভাবে চৈতন্ত দিয়া থাকে ॥ এবং চর্বণোপযোগী 
পেশীদিকে সঞ্চালক হ্থত্র বিতরণ করিয়! থাকে। 

ম্যাসিরিয়ান্‌ গ্যাংমিয়ার সম্মুখে ৫ম জীযু ৩ প্রধান শাখায় বিভক্ত হয় বলিয়! 
ইহা ট্রাইজেমিনাস নাম প্রাণ্চ হইয়াছে।. পন্দ-ভেরোলায়ের পার্থে ইহ্থার ছুই 
মূল (7৩০$) দৃষ্ট হয়। সম্মুখ মূল ক্ষুত্র এবং তাহা সঞ্চালক (০০6০: ) স্বাস্থ 
পশ্চাৎ মুল বৃহৎ ও তাহা চৈতন্যোৎপাদক (36240 ) জগ)? ৪র্থ শেট্টি- 
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ঠা পি 


কেলের তলদেশের মধাস্থল যে ধূসর পদার্থ দৃষ্ট হয়, তথা হইতে সঞ্চালক মূল 
উত্থিত হয়। পন্দ মধ্যস্থিত ধুর পদার্থ, মেড়ুলা এবং স্পাইন্যাল মজ্জার 
পশ্চাৎ শৃঙ্গের (00709) ধূসর পদার্থ হইতে চৈতন্োৎ্পাদক মূল উৎপন্ন 
হইয়া থাকে । মজার এ মূলকে ৩য় ও ওর্থ সারভাইকাল ভার্টেত্রা পর্যস্ত 
অন্থমরণ করা গিয়া থাকে । ট্রোফিক, অর্থাৎ পোষক বিধায়ক মূল একুই- 
ডাক্টাস সিলভিয্বাইয়ের পার্খ স্থিত ধূসর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয়। এতত্থতীত, 
৫ম সামুর অন্তান্য মূল ৃত্রগুলি সাবষ্টানসিয়া-ফেক্ুজিনোসা, সেরিত্রাল 


পিডাঙ্ক্যাল্‌ এবং সেরিবেলাম হইতে উৎপর্ন হইয়া থাকে । ধম স্নায়ুর তিন 
ত্বাগের ক্রিয়ার তালিকা £-- 
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১ষ অর্থাৎ অপ্থ্যাল মিকৃ শাখার শাখ 
১1 রেকারেপ্ট শাখা_টেপ্টোরিয়াম্‌ সেরিবেলাইকে চৈতন্'দেয়। 
২। ল্যাক্রিমাল শাখ।- ল্যাক্রিমাল্‌ গ্রন্থিকে নিঃসরণ % সঞ্চালনো- 


৩৭৪ ফিজিযোলবী। ] 





পযোগী (৪০০7৩6০-7০০০:) স্তম বিতরণ করে, এব কঞ্জাংটাহ্ভা, চক্ষুর উপর 
পল্পব, ও টেম্পঙ্গ্‌ প্রদেশকে অর্থাৎ রগে চৈতন্থ দিয়া থাকে | 

৩। ফুণ্টাল: ্াযু শাখা_ুক ও চক্ষুর উপর পল্পবকে চৈতন্য দেয়। 

৪1 নেজাল গ্গায়ু-কঞ্জাংটাইভা ক্যারাঙ্কল এবং ল্যাক্রিম্যাল, শ্যাক্‌ 
বাংথালী, নাকের অগ্রভাগ (৮ ) এবং সেপ্টোমের কিয়দংশকে চৈতন্ত দিয় 
থাকে । অবশেষে একটী দীর্ঘ চৈতন্মোৎপাদক মূল সিলিয়ারী গ্যাংগিয়াতে 
প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । 

২য় অর্থাৎ সুপিরিয়ার ম্যাগ জিলারী শাখা 

১। রেকারেন্ট স্সাযু--ডিউরিমেটারেকে চৈতন্য দেয়। 

২। ক্ষুদ্রমেলার আাযু-_গালে ও রগে (01099 8700 /67)1)]০ ) 
চৈতন্ত দিয়া থাকে । এই ঙ্গাযু হইতেও নিঃসরণ ও সঞ্চালনোপযোগী স্ব 
ল্যাক্রিম্যাল, গরস্থিতে বিতরিত হইয়া থাকে । 

৩ | ভর্ঘ, পশ্চাৎথ ও মধ্য এল ভিয়োলার নামুন ও 
উপরের মাড়ীকে চৈতত্থ দিয়া থাকে। 

৪। ইনফাঅর্বি ট্যাল আয়ু ;_গাল, চক্ষুর নিষ্ম পন্থব, গলা, 
নাকের ভান! (৪1৪ ) এবং উপরের ওষঠকে চৈতন্য দিয়া থাকে । 

৩ অর্থাৎ ইনৃফিরিয়ার্‌ ম্যাগ জিলারী শাখা: 

১। রেকারেপ্ট ্মাযু_ডিউরেমেটারকে চৈতন্য দিয়া থাকে। 

২। টেরিগয়েডং টেস্পরাল, এবং মেসেন্টেরিক্‌ স্সায়ু 
গুলি চর্বণোপযোগী পেশীদিগকে সঞ্চালক স্থত্র দিয়া থাকে । 

&. ৩। বাকৃজিনেটার স্স'যু-বাকাল, গ্লৈচ্মিক ঝিজীতে চৈতন্য দেয়। 

৪ | লিঙ্গুয়েলিস, ন্সায়ু-_জিহ্বা,তাপুর সম্মুখ খিলান, টন্সিল, ও 
মুখগহ্বরের তলদেশের বিশেষ চৈতন্যোৎপাদক স্গান্ধু। এ ন্গাম্ৃতে জিহ্বার 

: বুক্তবহানাড়ীর জন্ত ডেসোমোটার ও ডাইলেটার সুত্র আছে। 

৫। এল.ভিয়োলার স্বাছু-দস্তের মাড়ী, দাড়ীর ত্বক,এবং নীচের 
ওষ্ঠকে চৈতন্য দেয় এবং মাইলো-হায়েড, সম্মুখ ভাইগ্া্টরীক, টযায়াঙগুলেরিস্‌- 
মেপ্টাই এবং গ্টিজমা পেশী গুলিকে স্ধালক সুধ দিয়া! থাকে । 
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৫ম ন্বাযুর শাখা প্রশাখায় ৪টা গ্যাংগ্রিয়া দৃষ্ট হয় যথ1 :--সিলিয়ারি, 
শ্ফিনোপেলাটাইন, শ্তাবম্নাগজিলারী, এবং ওটিক্‌। 

১। সিলিয়ারি বা! ল্যাক্রিমাল গ্যাৎগ্নিরা-_ইহা অপথ্যাল, 
মিক্‌ শাখার সহিত সংযুক্ত থাকে এবং অর্ধিট মধ্যে অবস্থিতি করে। ইহার 
তিনটা মূল আছে যথা £- তৃতীয় ন্সাষু হইতে ইহার ক্ষুত্র সঞ্চালক (11060: ) 
মূল, নেজাল, ন্বাসু হইতে ইহার দীর্ঘ ও চৈতন্যোৎপাদক মূল এবং কেরোটিড 
প্রেকসাস্‌ হইতে ইহার সিম্পেথেটীক্‌ মূল লাভ হইয়। থাকে । 

ইহা কর্ণিয়া, কঞ্জাংটাইভা, আইরিষ, কোরোয়েড. ও এসক্লোরেটিক্‌ 
আবরণকে চৈতন্যোৎপাদক সুত্র দিয়া থাকে, ইহা! আইরিষ, কোরোয়েড, এবং 
রেটিনার রক্তবহানাডীদ্দিগকে ভেসোমোটার স্সাযু ত্র দিয়া থাকে, চক্ষুর 
তারকা প্রশস্তকারীকে সঞ্চালক স্থত্র দিয়া থাকে এবং ইহা চক্ষৃতে পৌষণোপ- 
যোগী (1:01 ) স্থত্র বিতরণ করিয়া থাকে । 

২। স্কষিনোৌপেলাটাইন্‌ গ্যাগ্লিধা_ইহা ৫ম সামুর ২য় শাখার 
নিম্নে অবস্থিতি করে অর্থাৎ স্ফিনোম্যাগজিলারী-ফসা বা খাতমধ্যে ইহা অব- 
স্থিত।' ইহা ৫ম সাযুর ২য় শাখা 'ঠচতন্যোৎপাদক স্তর, ফেসিয়াল্‌ ক্গাযুর 
শাখা অর্থাৎ পিটেসাল, স্থপারফিপিয়ালিস্‌ মেজর নামক ন্বামুর দ্বারা সঞ্চালক 
সুত্র এবং কেরোটিড, প্লেক্মাদ্‌ হইতে ইহার গিম্পেথেটিক্‌ ম্বাযু লাভ হইয়া 
থাকে । 

ইহ! নাসাত্যস্তরে, কঠিন ও কোমল তালু এবং টন্সিল মধ্যে চৈতন্যোৎ 
পাদক সুত্র প্রদান করে। লেভেটার-পেলেটাই ও এজাইগাঁস্‌ইউভিলিকে 
সঞ্চালক স্ত্র দেয়। নাসিকার '্িম্মিক ঝিল্লীকে ভেসোমোটার সুজ প্রদান 
করে এবং দ্মাইডিরিয়ান্‌ ্লৈ্মিক বিল্লীর গ্রস্থিদিগকে নিঃসরপোপযোগী স্তর 
বিতরণ করিয়া থাকে । | 

৩। ওগীকৃ গ্যাংগ্লিয়া-_-ইহা ইন্‌ফিরিয়ার ম্যাগজিলারী ্ায়ুর 
অভ্যস্তরদিকে ও ফোরামেন ওভেলির নিয়ে এবং ষথায় ইণ্টারন্যাল টেরিগয়েড, . 
আাযু শাখা উখ্িত হয় তথায় অবস্থিতি করে। ইহা ৫ম দ্দামুর ওয় শাখা হইতে 
সঞ্চালক ত্র লাভ করে। ইহ! মেনিপ্রিয়া-মিডিয়। ধমনীর চতুপার্থস্থিত 
সিম্পেখেটাক, প্রেক্সাস্‌ হইতে ভেসোমোটর নায় লাভ করে এবং গসোফেরি- 


চর 
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'জিঞ্কাল, হইতে স্ুপারফিসিয়ালিস্‌ মাইনর-_ন্ায়র ভিতর দয়া টচৈতন্যোৎ্পাদক 
ত্র লাভ করিয়া থাকে। 
ইহ! টেন্সর টিম্পানই ও টেন্লর পেলেটাই পেশীদিগকে সঞ্চালন করে 
এবং পেরোটিড, গ্রন্থির নিঃসরণ ও সঞ্চালনোপযোগী স্থত্্ (:99০:০৮০-০০০ 
90798 ) বিতরণ করে । এই স্থ্র অরিকিউলো-টেম্পোরাল, স্সাযুর সহিত্ত 
যোগ রাখিয়া থাকে। 

৪ | সাব-মেগজিলারী গ্যাংগ্রিয়া অথবা প্লেকৃনাস- 
ইহা সবমেগ জিলারী র্থির গভীর অংশের উপরে অবস্থিতি। ইহা কর্ডা-টাম্পা- 
নাই স্থতরাং ফেপিয়াল শ্লায়ু হইতে সঞ্চালক স্থত্র, ৫ম স্সাম্বুর ৩য় শাখা হইতে 
চৈতন্যোৎপাদক ত্র, এবং ফেসিয়াল, ধমনীর চতুপারস্থ সশ্পেখেটিক 
প্লেকসাস্‌ হইতে ভেসোমোটার ন্নায় লাভ করিয়া থাকে । 

ইহা উল্ত গ্রস্থির রকবহানাড়ীকে বিস্তৃত করে, গ্রন্থি হইতে রস নিঃসরণ 
করে এবং গ্রন্থিকে পোষণ করিয়া থাকে । 

৬ষ্ঠ স্বায়ু অর্থাৎ এবডুসেন্ন অকুলাই-ইহা ফেপিয়াল গগাযু 
নিউক্িয়াস্‌ রা অঙ্কুরের উপর হইতে উথিত হর । ইহা স্পাইন্যল মজ্জার 
ধৃনর পদার্থের সম্মুখ কণু'র নহিত যোগ রাখে । ইহা ৪র্থ ভেন্টিকেলের 
উপরিভাগে অবস্থিত; পন্সের ঈশ্চাৎ ভাগে ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায় । 

ইহার দ্বারা চক্ষুর বাহাপেশী কুষ্চিত হয়, ইহার বিভাগে চক্ষু বাহিরের দিকে 
ঘুরিতে পারে না, নাসিকার দিকে টলিয়া পড়ে। ইহাতে ভোসোমোটর স্তর 
আছে এবং পেশী চৈতনোৎপাদনকারী সুত্র আছে, এই সকল স্থত্র সিম্পেথেটিক 
ও ৫ম স্বীয়, হতে লাভ হয়। 

৭ম স্মাসু বা ফেলিয়াল_ অথব। পোর্সি+-ডিউরা _ইহা বাক্য 
কথনের এবং লালা গরস্থিদিগের সঞ্চীলক স্মায়।1 ইহা! ৪র্থ তেন্টিকেলের তল- 
দেশের উপরের নিকট ফেপিয়াল্‌-নিউক্লিয়াস্‌ হইতে এবং অপর দিকের লেন্টি- 
কিউলার নিউক্সিয়াস্‌ হইতে উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

মেড়ুলার উপরিভাগে যে ত্রিকোণ স্থান দৃষ্ট হয় তথায় ইহাকে দেখা যায় 
এ ত্রিকোণ স্থানের উপরে পন্দ, সম্মুথে অলিভারী এবং পশ্চাতে রেটিফর্মাবডি 
থাকে । হেথায় ৭ম জবা ছুই ভাগে বিভক্ত হয়। 


০৮% বি], মই, তণধ 


খম স্সাযু নিয়পিখিত কতিপয় স্থানে পর্যাধসিত হইয়া থাকে যথা £__ 
(১) নার্ভাস্‌-পিট্রোসাস্‌ স্পা ফিসিয়ালিস্‌ মেজর ছ্বাবা ও শ্ফিনৌপেলোটাইন 
গ্যাংগ্রিয়ানেব ভিতর দিয়। লেভেটাব পেলেটাই এবং এজাইগাস্‌ ইউভিলিতে 
গমন কবে। (২) ওটিক্‌ গ্যাংগ্লি়ানের ভিতর দিয় টেন্সব পেলেটাই ও টেম্সর 
টিম্পানাই পেশীমধো শাখা বিতবণ করে । (৩) ট্রেপিডিয়াস্‌ পেশীতে এক. 
শাখা দিয়া থাকে । (৪) শ্যাবলিশুপ্াল্‌ এবং স্যাব-ম্যাগজিলারী গ্রন্থিদিগকে 
নিঃসবণ ও সঞ্চালনোপধোগী এনং তেসোডাঈলেটব হর দিয় থাকে। (৫) 
ইহার গষ্টেটবী সুত্র আছে, বোধ হয় ্লসোফেবিঞ্িয়াল হতে তাহা লাভ হইয়! 
থাকে । (ই) মুখ প্রদেশের ঘন্ম গ্রদ্থিব উপর ইহার স্নাষু সুত্র দৃষ্ট হয়। (৭) 
ইভ! খাকা কথনোপযোগী মুখের ' পেশীদিগকে, ষ্টাইলোহায়েড, পশ্চাৎ্থ ভাই- 
গাষ্টিক ও বাহ কর্ণের পেশীনিগকে সঞ্চালন করিয়া থাকে । ৭ম স্নাযুকে বিভক্ত 
কিছ্বা নঈ কবিলে মুখেব অবসাদন ([3যান17২৭ ) হয়। চক্ষু পল্পব দ্বারা মুদ্রিত 
হয় না, বাকা কগা যায় না, একদিকে মুখ হেলিয়৷ পড়ে, ভাল গন্ধ পাওয়! 
যায় না" লালাস্রাব হ্বাস হইয়া! থাকে | 


৮ম স্ীয়ু অর্থাৎ অডিটনী হ্বাধু বা ৭ম ক্সাযুর পোপিয়ো মোলিষ অর্থাৎ 
কোমল অংশ (115 80 7৮ 700160 চ57৬৪ [0160 109111ও)। ৪র্থ 
ডেন্টি,কেলে এই স্নাযুব দুই নিউক্রিয়াই দৃষ্ট হয়। হার কতক স্ৃত্র মজ্জার ধুসর 
পদার্থে কতক নেরিব্রোপিডঙ্কাল এবং সেবিব্রামে অন্ুপবণ কবা যার। ইহ! 
ফেসিয়াল স্নাহুব নিকটে থাকে : পোপিয়ো-ইন্টার-মিডিয়ো! ছারা উহার! পৃথক 
হইয়া! থাকে । | 
অডিটপী স্নায়ুব ছুঈ ক্রয়! £-(১) উঠার দ্বাবা শ্রবণ কবা যায়, অর্থাৎ 
লেবাবিস্থ হইতে ইচাব দ্বাব শবে তবঙ্গ চাপিত ভইয়া থাকে । (২) কর্ণের 
অন্ধি চন্দকার (57710100171 0800ঘি ) নলী এবং এম্পূলি মধো ইহার 
সুত্র 'গ্রবেশ করে বলিয়। শদীরের চতুর্দিকের সম্বাদ পাওয়া যার হুতরাং 
দেহকে ঠিক সোলা ও প্রকৃতিস্থ বাখা গিরা থাকে । 
আডিটরী শ্নাধু খিভক্রি করিলে বধিবৃত। উপস্থিত হয়। উহাকে উত্তেজিত 
করিলে শ্রবণের আধিক্য হুয়। কর্ণের সেমিসার্কলাব ননীগুলিকে বিভক্ত 
৪৮ 
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করিলে শিরোঘুরনি হয় এবং ঘড়ীর পেগুলামের মত্ত মণ্তক, এদিক ওদিক 
নাড়িয়া থাকেছ 


৯ম স্নায়ু অর্থাৎ প্লসোফেরিঞ্জিয়াল আমায় (9৮৮ ০৫ ৪1০৪০- 
চ051510815)] 0৫166 )১_ ইহার শুত্রের ক্রিয়া তিন প্রকার যথা ৫-সঞ্চালন 
(0108০0২), সাধারণ চৈতন্যো ঘপাদন ( 8506181 56058000 ) এবং বিশেষ 
চৈতন্যোৎ্পাধন (56091 360381101 )1 ধর্থ ভোঁণ্টুকেলের তলদেশের 
নিম্ন অর্ছেকের নিকট এক নিউক্লিয়াস হইতে ইহা উৎপন্ন হয়। এই 
নিউক্লিয়াসের ক্ষুদ্র ক্ষু্র কোষ হইতে উক্ত অযুর সাধারণ ও বিশেষ 
টৈতন্তোৎপাঁদক সুত্র উত্থিত হয়। স্পাইন্তাল্‌, মজ্জা হইতেও ইহার কতক 
সুত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে । ঠ্টাইলোফেরিঞ্জিয়াস্‌, মধ্য-কনষ্ট্রীক্টার, পেলেটো- 
মসাস্‌, লেভেটার-পেলেটাই এবং এঞ্সাইগাস্‌ ইউভুলি পেশীদ্দিগকে গোসো- 
ফেরিঞ্জিয়ালের সধশলক সুত্র কুঞ্চিত করে ; কিন্ত ফেসিয়াল ্নাযুর সংযোগকারী 
নুত্রের ছবায়াও উক্ত পেশীদিগের কুঞ্চন হইতে, পারে । 


জিহ্বার পশ্চাত্তাগ, এপিগ্রটিসের সন্ুখতাগ, টনসিল্‌, ফসিসের সম্মুখ স্তম, 
কোমল তালু এবং ফেরিংস, »ষ ন্নান্ুর সাধারণ চৈতন্যোৎপাদক দ্দাযু ছার! 
তা গ্রাপ্ত হইয়া! থাকে। 


জিহ্বার পশ্চাৎ তৃতীয়াংশ, কোমল তালুর পার্খথদেশ এবং ফসিসে ত্স্ত, ৯ম 
আযুর বিশেষ চৈতন্যোৎপাদক শুত্রের হার! বিশিষ্টরপে আস্বাদন শক্তি লাশ 
করিয়! থাকে । 


১*ম আবাস, ভেগাস বা নিষোগ্যান্রীক আায়ু_-(1০%) ৮৩০৮৩, 
53283 ০01 76019088321) এই ম্বাযু যেরূপ শরীরের নান! প্রদেশে 
বিস্তৃত হইয়া থাকে এরূপ আর অগ্ত কোন: দায় হয় না। ইহা লেরিংস 
ফেরিংস, সৃৎপিও, ফুসফুস, পাকাশয়, অস্ত্র, বত, প্রীহা, ক্লোম্‌, মৃত্রগ্রন্থি এবং ' 
মুব্রথ।লী পর্য্যন্ত বিভ্ৃত হইরা থাকে। ইহা ধর্থ ভেন্টিকেলের ভলদেশের 


075৯815 তেহাং155, চি 


নিম্াংশস্থিত নিউক্রিয়া হইতে উৎপয় হইয়া মেড়ুলার রেিফস্্ব বডির মু 
এবং মসোফেরিঞ্িয়াল্‌ দার নিয়ে গ্রকাশ পার়। এই গায়ুর বিবিধ শাখা 
নাম বিস্তৃতি ও ঝিয়াদির বর্ণনা কর! যাইতেছে ₹_ 


0819119, 
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১। মেনিকিমীল্‌ শাখ! ছার! সাধারণ সংভ্ালাত হয়। ইহা আপন নামেন 
ধমনী, এবং অক্সিপিটাল ও ই্ান্সপ্তার নাইনাস্‌ মধ্যে বিদ্ৃত হই থাক 
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২। অরিকিউলার শাখা দ্বার! সাধারণ সংজ্ঞা লাভ হয় ইহ! দিয়েটাস্‌ অডি- 
টোরিরাস্‌ মধ্যে বিস্তৃত হয়। 

৩। সংযোগকারীশাখা_-ইহাদের ক্রিয়ার ঠিক নাই । ইঠাব! শ্নসোফেরি- 
গিয়ালের পিট্রোসাল্‌ গ্যাংগ্রিয়া এবং ভেগ।স্‌ ্াযুবু জুগুলারী গ্যাংগ্িকন্‌ মধ্যে 
অবস্থিতি করে। ম্পাইন্তাল একসেসরী স্সামু হইতে সায়শাখা ভেগাসের 
সহিত মিলিত হয়। এই ল্ায়, দ্বাবা লেবিংদ ও ইসোফেগাসেব পেশী হত 
সঞ্চালিত হয় এব* ইহাব গ্জাবা হাংপিণ্ডের ক্রিয়াবও দমন হইয়া থাকে । 

৪।: স্থৃপিবিয়ার লেরিঞ্জিয়াল স্বায়ুব সাধারপ চৈতন্যোৎ্পাদক অর্থাৎ 
সেন্সরী সায় সর লেরিংসেব শ্লৈষ্মিক বিল্লীতে বিশবিত হয় শ্ৃতবাং উহাব 
উত্তেজনে কাশ উৎপন্ন হয়। ইহা প্রত্যাৰ্তক ক্রিয়। এবং এই ক্রিয়াব মধ্যবিন্দু 
বা সেপ্টার রাফব (1২901 ) ছুই পার্থর এলা-সাইনিবিয়া নামক উপা্টিব 
নিকট অবস্থিতি করে । ন্ত্রপিরিয়াব-লেবিঞিয়াল শ্লায়। হইতে এক মোটব 
অর্থাৎ সঞ্চালক স্নায়ু শাখা ক্রিকো-থাইবয়েড উপাস্তিতে গমন কবিয়া থাকে । 

ইন্ফিরিয়াব লেবিপ্িয়াল নায়, টেকিয়া, ইসোফেগাস্‌ এবং লেরিংসেব 
বিবিধ পেশীকে সঞ্চালন করিয়া থাকে । | 

সুপিরিয়ার লেবিঞ্জিয়াল নায়, বিভক্ত কবিলে অথবা নষ্ট হইয়া গেলে বায় 
পথের ভিত্তব ভঙ্ষ্য দ্রব্য প্রবেশ কবিয়া মৃত্যু আনয়ন কবে, কারণ, লেরি- 
ঞিয়াল শ্লৈথ্মিক ঝিল্লার স্বাভাবিক ও অতিশয় চেতনা দাবা উক্ত বায়, পথ 
রক্ষিত হয় না। ইন্ফিবিয়ার লেরিঞ্জিয়াল্‌ নায় নষ্ট হইলে স্ববের পরিবর্ভন 
হয় এবং অল্প পরিশ্রমে মৃত্যু উপস্থিত হয়, কাবণ, শ্ববরজ্জুগুলি পবম্পবে একত্রিত 
হইয়া শ্বাসবোধ আনয়ন কবে । 

€। স্পিরিয়ার লেরিঞ্িয়াল্‌ সায়, ও ভেগাস্‌ হইতে থে ডিপ্রেসর সায়, 
উৎপন্ন হয় উদ কার্ডিয়াক প্লেকসাসে গমন কবে। উক্ত গ্গায়, উপব দিকে 

ংজ্ঞা বহন করে, এবং ভেসোমোটর সেপ্টাব পক্তি লোপ করে হুতরাং রক্কের 
চাপ শক্তির হাস হয়.এবং হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া ক্ষীণ ও দ্রত্ত হইয়। থাকে। 

৬। . ভেগাস হইতে তিন প্রকার ন্সায় সুত্র হৃতপিণ্ডে গমন করে যথা £-- 
সেন্দরী অর্থাৎ সংজ্ঞা বিধায়ক, ইনহিবিটরী অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রির দমনকায়ী 
এবং একসিলারেটিৎ অর্থাৎ হংপিণ্ডের উত্তেজনকারী গায়, সুত্র 1 


06৬ ৯117 মাহিবিত হও ৩৮১ 


৭। ভেগাসের পান্সোনারী শাখা তিন প্রকার যথ £-( ক) মোটর বা 
সঞ্চালক সুত্র, যদ্দবারা ব্রংকাই,পেশী কুঞ্চিত হয়, (খ) ভেসোমোটর সুত্র, যাহ! 
সিম্পেথেটিক হইতে উৎপন্ন হয়, এবং (গ) সংজ্ঞাবিধায়ক অর্থাৎ সেন্সরী 
স্তর ন্ধার! শ্বাসপথের প্লৈ্মিক বিল্লীর অবস্থা বাহিত হইয়! কাশির 
াকর (09961) 057)076 ) ও শ্বাস প্রশ্বাস আকর ( 0২৪৭1120075 ০€1)076) 
উত্তেজিত হই! থাকে । 

৮। ইসোফেগাস অর্থাৎ অন্নবহানলী. পাকাশক়, এনং অস্ত্র মধো ভেগা- 
সেব যে সকল নায় স্তর প্রবিষ্ট হয় উহাদের মধ্যে কতক' মোটর অর্থাৎ 
সঞ্চালক এবং কতক সংজ্ঞা বিধায়ক অর্থাৎ সেন্সরি স্নায়, সুত্র । 

লেঙুই সাহেব বলেন যে তেগাস স্সায়। ও ইহার শাখাদিগেব মধ্যে ষে 
সকণ সংজ্ঞ| বিধায়ক অর্থাৎ সেন্সরী স্তর দৃষ্ট হয় তাহাদের দ্বারা নিয্মলিখিত 
কতকগুলি ন্নায়বীয় ক্রিয়! প্রকাশ পাইয়! থাকে ধথ| £-- 

(১) কতকগুলি সুত্র ভেসোমোটর সেণ্টাবেব স্পব ক্রিয়া প্রকাঁশ কবিয়া 
থাকে, তন্মধো লেরিঞ্জিয়াল শ্ত্র উহাকে উত্তেজিত কবিয়া ধমনীদিগকে 
কুঞ্চিত কবে, স্থৃতবাং রক্তেব চাপ শক্তির আধিকা হয় এবং হৃৎপিণ্ডের 
ক্রিয়া! জ্রুত হইয়! থকে । আবার কতক হত্রের দ্বারা ভেসোমোটার সেন্টার 
অবলাদিত হইয়! থাকে । 

(২) কতকগুলি সুত্র বেম্পিবেটরী সেপ্টাবে ক্রিয়া প্রকাশ করিয়া 
থাকে, তন্মধ্যে কোন কোন স্ত্রেব দ্বারা উচ্ভার উত্ভেজন এবং লেরিপ্রিয়াল্‌ 
শ্লায় দ্বার| উঠ্াব ক্রিয়ার দমন হইয়া থাকে । 

(৩) কতকগুলি ত্র কার্ডিয়াক নচিবীটরী অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! 
দমনকাবী সেপ্টারেব উপর ক্রিয়া গরকাশ করে যথা :--ভেগাসকে বিভক্ত 
করিয়! উঠাব প্রক্নিগাল্‌ অর্থাং উপর দিকের বিভক্ত খণ্ডকে উত্তেজিত করিলে 
অপব দিগেব ভ্েগাসের দ্বারা হৃৎপিগু রক্তপূর্ণাবস্থায় অকর্দণ্য হইয়া পড়ে। 
সেইরূপ পাকাশয়ে ঘুদী মাধিলে অথবা পাকাশর় হঠাৎ ফুঙ্িয় উঠিলে 
হৃংপিণ্ডের ক্রিয়ায় লোপ হয়। 

(৪) কতকগুলি সপ্ন মনের সেপ্টারের উপর ক্রিয়া প্রকাশ করে। 

(৫) কতকগুলি সুত্রকে উত্তেজিত করিলে ক্লোষক্সস বদ্ধ হয়। 


৩৮২ কিজিয়োলজী। 


(৬) কতক স্ুত্রের দ্বার! প্রত্যাব্তক ভাবে বকৎ মধ্যে শর্কর! গ্রস্ততের 
সাহায্য হইয়া থাকে । ও 


১১শ বা স্পাইন্তাল একসেসরী সা (50১ ০৮ গসথ। ৭০- 
585501 ০7৩ )--ইহার ছুই মুল। একটি মেডুলাস্থিত ভেগাস্‌ মা নিউ- 
ক্লিয়াদের নিকট হইতে উৎপর হয়; অপরটীকে ৫ম ও ৬ কশেরুকার অভ্যন্ত- 
রদ্থ ম্পাইন্তাল, মজ্জা পর্যন্ত অন্থসরণ কর] যার়। এই শেষোক্ত গা অংশ 
তেগাস্‌ ক্নার,র সহিত সংযুক্ত হয় এবং ইঠ! ভেগাসকে এরপ সুত্র বিতরণ করে 
যদ্দার। হংপি্ডের ক্রিয়ার দমন হয় ও লেরিংস যন্ত্রের সঞ্চালন হয়। 
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এক্সেসরী গায় ইার্ণোমেষ্টয়েড, এবং টেপিজিয়াস পেশীতে সমাণ্ত হয়। 
১ম ও ২য়.সার্ভাইকাল নবাযুর গশ্চা্ মূলদেশ হইতে একসেসরী গ্গাযুতে এক্প 
গ্বাযু সুত্র গ্রবেশ করে বন্ধারা পেশীর সাধারণ ঠৈতন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


১২শব! হাইপোগ্রমাল ্াযু( 20) 01 09092195581 091/6 ) 


০২/18৮ টি 9, ৬৮৩ 


ইহা! কেলামাস্-স্থপ টোরিয়াসের় নিকট তিনটি নিউরলিয়াই হইতে উৎপন্ন হয়। 
মস্তিষ্কে ও অলিতারী পদার্থে ইনার হুত্র অন্পরণ করা যায়। মেডলার ছুই 
পার্থ ছুই ছাইপো্নাল, পায়ু বাহির থাকে। 
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হাইপোগ্নসাল, ন্বামু জিহ্বার নমন্ত পেশীর এবং জিনিরোছায়েড, ও মাইলো- 
হায়েড পেশীদিগকে সঞালন করিরা থাকে । ইঞ্ছার নুপিরিয়ার সার্ডাইকাল্‌ 
গ্যাংগ্িয়ান্‌ হইতে তেসোমোটর দ্বায়ু লাত হয় যন্ধার! জিহ্বার রক্তবহানাড়ী 
কুঞ্চিত হতে পারে । শ্েগান্‌ এবং ৫ম গাযুর লিঙ্গুর়াল শাখা হতে ইহ! 
দ্বায়ু শৃত্র লাত করে বপিয়া ইহা ঘার| পেশীর চৈতন্য লাত হয়। ইহ]! উর্দের 
সার্ডাইক্যাল ক্বাযু কয়েকটার সহিত মিলিত হয় এবং সেই সন্ধিস্থল হইতে 
নবাঘু সুত্র বাহির হইয়া ার্ণো-হায়েড, ট্ার্ো থাইরয়েড, এবং ওমো হায়েড, 
* পেশীতে পরিচালিত হয়। হাইপো্সাল: বায়ু নষ্ট হইলে জিহবা অচস্কু হই] 
পড়ে হ্ুতরাং চর্বণ, গলাধঃকরণ এবং বাক্যোচ্চারণের বিজ্ঞ ঘটে | 


৩৮৪ ফিজিয়োলজী 


সিম্পেথেটীক স্নায়ু বিবরণ । ' 
5৮৬৮5105552 হার 0 2৬5, 
করোটা হইতে বস্তি গহবর পর্যন্ত মেরুদণ্ডের ছুই.পার্ে বহুসংখক গেংগিয়া 
পরস্পর স্নায়ু রঞ্জু দ্বার! সংযুক্ত থাকিয়া! এক একটা শঙ্খলের ন্যায় অবস্থিতি 
করে, ইহাপ্িগকে পিম্পেথেটিক স্নায়ু কহে। মন্তিফ ও ম্পাইন্তাল মজ্জার 
সহিত ইহার বিশিষ্ট রূপে যোগ দৃষ্ট হয়। সিম্পেথেটিক শ্বাযুমগ্ডলী হইতে 
পরিপাক সন্বন্ধী ধাবতীয় নলী ও যন্ত্র রক্তবহানাড়ী, এবং জননেক্ত্রিয় সমূহ 
স্নায়ু লাভ কৰিয়া থাকে । সিম্পেথেটিক্‌ স্নাঘুগ্ুলি প্রায়ই জালের আকারে 
রক্তবাহী নাড়ীদ্িগকে বেষ্টন কয়ে অবশেষে উহ্বাদ্িগের সহিত বিবিধ যন্ত্র মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । সিম্পেখেটিক্‌ দায়ও সেরিরো-স্পাইন্াল আাযুর মত 
বিধিধ উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া থাকে। 
করোটীদ্ছিত লিম্পেখেটিক্‌ €06075110 55150568500 ) যথাঃ 
(১) অপথ্যালমিক গ্াংগ্লিরান (২) ক্ষিনো-পেলেটাইন্‌ বা মেকেল, সাহেবের 
গণাংগ্িয়া (৩) ওটিক্‌ বা অর্ণগড সাহেবের গ্যংগ্লিয়া এবং (৪) স্যাবম্যাগজিলারী 
গ্যাংগ্রিয়া। | 
প্রীবাপ্রদেশম্ত সিম্পেথেটিক্‌ আয়ু €067৮105] 87100866110) 
-শ্রীবাব প্রতোক পার্খে উদ্ধ'মধা এবং নিম্ন এই তিনটা প্রধান গাংগির। 
পরস্পর লাযু তের শৃঙ্খলে বন্ধ হয়! অবস্থিতি করে। উদ গ্যাংগ্লিয়। সর্ববা- 
পেক্ষা বড়। ইহ! হইতে অনেকগুলি শাখা বহির্গত হয় যথ। £_-১) উর্দ শাখা, 
(59101 ) ইন্টারস্তাল কেরোটিড. ধমনীর অনুসরণ করিয়। কবোটার মধ্যে 
ছুই তাগে বিভক্ত হয়; একেব নাম বাহাশাখ|.যাহা গ্বারাঁ কেরোটিড প্লেকসাস 
নির্টিত হয় ; এবং উহা গ্লেমিরিয়ান্‌ ও মেকেল, গ্যাংশ্লিয়া এবং ৬ স্বাযুর 
সহিত যোগ রাখিয়া থাকে । অপবটি আত্যন্তরিক শাখা যাহা দ্বারা কেভার্ণাস্‌ 
প্লেকসাস্‌ নির্শিত হয়, এবং উহ ওয়, ৪র্থ, ৫ম. ৬, ম্বাযু এবং অপখ্যালমিক 
গ্যাংমিয়ার সহিত যোগ রাখিয়া! থাকে (২) নিম্ন শাখা (176110£ )-+ 
হয গ্যাংগ্রিয়াকে যোগ করে ৩) বাহ শাখা (7::57091 ) ক্রেনিয়াল, ও স্পাই- 
ম্াশ, যুদিগের সহিত সংযুক্ত হয়। (৪/ আভ্যান্তরিক (1716778]1) শাখ। 
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ফেবিংস্‌, লেরিংস্‌ এবং হৃংপিণ্ডে বিতবিত হয়। (৫) সন্মুথ (0410২) শাখা 
এক্সটানণল কেরোটিড ধমনীতে বিতবিত হইয়া থাকে । 

মধ্য গ্যাগ্রিয়া উদ্ধ ও নিয়েব গ্যাংগ্লিয়ার সহিত সংযুজ্জ থাকে এবং স্পাই- 
সাল, থা্টবয়েড এসং কা'ডয়াক শাখা বিতবণ কবে। নিস গ্যাংগ্রিয়া মধোব 
সাহত সংযুক্ত থাকে এপং জাটেবরাল্‌ ধমনীব চতুর্দিকে প্লেকসাম নিশ্মাণ করে 
এবং ইন্ফিরিাব কডিগাক্‌ ম্বায়ু বিতরণ কবে। 

কাডিযাক্‌ আয (0510150 07৮৫৯)- উদ্ধ,ম্ধা এবং নিয় কাডিয়াক্‌ আমু- 
গুলি সার্ডাইকাল্‌ গাংস্লিয়া হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । মধ্যের শাখাটা 
সর্বাপেক্ষা বড় । 

সুশ্নেথেটিক ও ভেগাস মাযু'দগের কার্ডিঘাক্‌ শাখাগুণির সংযোগে ডিপ. 
কাডিয়াক প্লেক্সাস্‌ শির্ষিভ হম । এই গভাব স্থানে স্থিত হাৎপিও সমন্ধীসথ 
জ(লবৎ গঠন ট্রেকিয়া পিক্ত গ্রদেশে এবং এেটাব খিপানেব নীচে অবস্থিতি 
কবে। স্রপাবফসাল্‌ কাডিয়াক্‌ প্লেকসাস্‌ এয়োটার খিলানেব নীচে ও দক্ষিণ 
পান্মোনাকা ধমনীব সম্মুখে থাকে । ইঞ্গাব ছ্বারা এপ্টিবিয়ার কবোনাবী গ্লেকস্খস্‌ 
প্রস্তহহয়। ডিপ. কাডিয়াক্‌ প্লেকসাস্‌ দ্বারা পো্টিবয়ার কবঝোনাবী প্রেকসাম্‌ 
নির্মিত হয়া খাকে। 

গ্রীৰা প্রদেশস্ত সিম্পেখেটিক্‌ বিভক্ত করিলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পমনা প্রদাবিত হয়, 
রক্কেব চাপ শক্তিব আঁধিকা হয় এবং ধমনী মধো বন্ত শ্রোতের বৃদ্ধি হইয়! 
থাকে । চক্ষুব বেটিনা ঝিলীতে প্রন্ধপে রক্কার্ধিক্য হইলে চক্ষুতে আলোক 
সহ হয় না, স্থৃতবাং তারক! কুঞ্চিত হইয়া থাকে। অক্ষিপুট প্রায় পরস্পব 
সংযুক্ু থাকে, টক্ষুর উপব নিকুটিটান্স ঝিল্লী আসিয়া উপস্থিত হয়, চক্ষু দিয়া 
ক্রমাগত জঞগ পড়ে, চক্ষুতে চেতনা 'গবং শারীবিক উত্তপের আধিক্য হয়। 
কর্পণে খোল্‌ ও গাত্রে ঘর বুদ্ধি পায়, ইত্যার্দি। আবার, সার্ভাইক্যাল 
সিম্পেখেটিক্‌ স্নায়ু উত্তেগিত কবিলে চক্ষুর তারকা প্রসাবিত হয়, শারীবিচ 
উত্তাপেব হাস হয় এবং বজ্তবহা নাড়া কুঞ্চিত হইয় থাকে । অতএব শ্যামলা 
দেখিতে'ছ ষে সার্ডাইকেল সিম্পেটিক্‌ স্নাধু মধ্যে এবধূপ স্তর আছে বন্বাব! 
চক্ষুব রক্ত ব্চানাডা, নিঃদবণ ও পোষণ ক্রিয়াৰ উপব কর্ভৃহ কবিতে পারে৷ 

বক্ষ গহ্বরস্হিত সিম্পেথেটিক্‌ (7010801000011151)06 07৩ 
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5710040)900 )- বক্ষস্থিত মেরুদণ্ডের প্রত্যেক পার্থে পলক একটি পঞ্জরের 
মন্তকোপরি ক্রমান্বয়ে ১২টি গ্যাংগ্রিরা দৃষ্ট হয়। ইহাদের বাহ্‌ দিকের শাখাগুলি 
ডসল স্পাইন্থাল ন্নাযুদিগের সহিত মিলিত হয়। উপর দিকের ৬টি গ্যাংগ্রিয়া 
হইতে যে শাখাগুলি অভ্যন্তব দিকে গমন কবে তন্ধারা এয়োর্টা ও পান্সোনারী 
প্লেকসাসের যোগান চইয়া থাকে | নিয় ধিকের ৬্টী গ্যাংগ্লিয়া হইতে অভ্যন্তর 
দিকে যে কয়েকটি শাখা প্রণেশ করে তন্দাবা ৩টি এসপ্রাঙ্কিক্‌ স্নায়ু নির্মিত হইয়| 
থাকে । বড় এসপ্রাক্িক্‌ স্নাযুটী ডায়াফ্রাম ভেদ করিয়া সেমিলিউলার গ্যাংগ্রিয়! 
এবং রিনাল্‌ প্লেকৃপাসে সমাপ্ত হয়। মধ্যম এসপ্লাংকিক্‌ স্নায়ুটী ১ম ও ১১শ 
গ্যাংগ্রিয় দ্বারা নিশ্মিঠ হয়। ইহাও ডায়াফ্রাম পেশী ভেদ করিয়া সিলিয়াক্‌ 
গ্রেকমাসে সমাপ্ত হয়। ক্ষুদ্র গসপ্লাংকিক শেষ গ্যাংগ্রিয়া হইতে উঠিয়া রিনাল্‌ 
প্লেকসাসে সমাপ্ত হয় । সোলাব 'র্থাৎ এপিগ্যাস্টি,ক, প্লেকসাল সিলিয়াক এক্সি- 
সকে বেষ্টন করিয়। এরূপ স্নায়ু শাখা সকল বিতবণ কবে যন্বাবা ফেনিক, গ্যান্্বীক 
হিপ।টিক্‌ স্পীনিক্‌, ধিন।ল্‌ গ্ুপিবিয়ার ও ইন্ফিবিয়াব মেসেণ্টেবিক্‌ এবৎ 
স্পামেটিক ধমনীগুলি বেষ্টিত হয়! থাকে? সিলিয়াক এক্সিসেব ছুই "ধারে 
সেদিলিউনাব গ্যাংগ্রিয়া দৃষট হয়, ইহাবা শরীবের যাবতীয় গ্যাংগলিযা অপেক্ষা বৃহৎ । 

সোনার গ্লেসাস্‌ ও সেমিলিউনাব গ্যাংগ্রিয়া পবস্পবেব সহিত যোগ 
রাখিস থাকে । উহ্াদেব মণো ভ্বংপিগ্ডের উত্তেজনকারী সুত্র দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ 
ভেগান দ্লাযু যেবপ হৃংপিণ্ের ক্রিয়া দমন করে, ইছাবা সেইরূপ স্বংপিণ্ডের 
ক্রিয়াব আধিক্য কবে। ইহাদেব প্রধান শাখাব নাষ এসপ্লাংকিক আায়ু। 
যতক্ষণ, যন্ত্রের রঞ্জবহানাড়ীমধ্যে ভাল লোহিত রক্ত অর্থাৎ অক্সিজেন সম্ব- 
লিত রক্ত বহিতে থাকে ততক্ষণ এই এসপ্লাংকিক্‌ স্গায়ু অন্ত্রের গতি মন্দীভূত 
কবে, অর্থাৎ ইহা আম্ত্রব ইনহিবিটবী ম্নাযুণ কিন্তু অন্ত্রষ্িত রক্তবাহী নাভী 
মধ্যে কাল অপবিষ্কাব বন্তু প্রবাহিত হইলে ইহ! অন্বেব গতি বৃদ্ধি করে। এল- 
প্লাংকিক্‌ সাধু আবার, যাধতীয় উদবস্থিত. যন্ত্রের রক্তবহা নাড়ীর সঙ্কোচক 
অর্থাৎ ডেসোমোটর সা. এসপ্লাংকিক্‌ স্বাধু বিভক্ক করিলে উপরিস্থিত রক্ত-. 
বাহী নাড়ী মধ্যে রকরাধিক্য হয়। থোবাসিক সিম্পেথেটিক গ্জায়ু মধ্যে এই- 
কপ স্থত্র দৃষ্ট হয় যন্াবা মুত্র নিঃসবণ দমন হইতে পারে এবং এবপ স্বত্রও আছে 
যাহা উত্তেজনে মূত্রে শকবা দৃষ্ট হইয়। থাকে | 
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কটিগ্রদেশস্থ দিস্পেথেটিক €170001050 5ঢ 00195000506) গাবংগ্রিয়া ৪টী, 
ইহার! পরস্পরে স্গাযুস্ত্রে সংযুক্ত থাকে । 

বস্তি গহ্বস্থিত সিম্পেথেটিক (7১০1510 3910198073610) গ্যাংগ্রিয়া ৪1৫টা। 
ইহাদের দ্বারা হাইপোগ্যাস্টি,ক গ্লেকসাস্‌ নিশ্মিত হয়।. হাইপোগা[সটিক 
প্লেকসাস্‌ সাধারণ ইণিয়াক ধমনীদিগের মধ্যে অবস্থিত। ইহ! দ্বারা রেক্টাম্‌, 
ব্রাডার, প্রষ্টেট, ভেজাইন! এবং জরায়ু মধ্যে স্নাযু ত্র বিতবিঙ হয় এবং এক্স- 
টারনাল্‌ হলিয়াক ধমনীর সঙ্গে সঙ্গে ইহার হুত্র সকল পদাদিতে সঞ্চালিত হইয়া 
থাকে । 

উদর ও কটি প্রদেশে পিস্পেখেটিক গা।ং পয সন হহতে থে সকল শ্বাধুন্থন্ন 
বাহির হয় তদ্বারাও বিপিধ প্লেক্সাস্‌ ,বা জালবৎ গঠন নিগ্সিত হইয়া থ।কে, 
এই জালবং স্থত্রশুলি জননেশ্টিয় ও মু্যযন্ত্রে বক্তবাহী নাডাদিগকে বেষ্টন 
করিয়া অবস্থিতি কবে। ইহাবা কেবল ডেপৌমোটব আধু অর্থ।ৎ ইাদেব দ্বারা 
কেবল রক্তবাহী নাড়ীর কুঞ্চন হইয়! থাকে । 

লিম্পেথেটিক সায়ু-ক্রিয়ার সংক্ষিপ্ত সার (341৮0) ২০৮০1 
০ 557008118000 ৮৩৮৮০) সিশ্পেখেটিক জায় মগ্ুলেৰ মধ্যবিশদু, মেডুলা 
অবলংগেটা । মেডুলাব নিয়স্থিত মজ্জাকে বিভক্ত কৰিলে শরাবেখ সমস্ত ধমনী 
গুলি গ্রসাবিত হয়| গ্যাংগ্লিযাগুলি থাবা প্রতাবরক ও তং কিয়া সম্পাদিত 
হয়। শরীরেব, নন্ট্রক্ে্টেড পেশীগুলি এবং বক্তরবহ| নাড়া পেশীগুলি 
সিম্পেথেটিক ন্নাযু দ্বাবা চালিত হইয়া থাকে । 
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১। ভেসোমোটার স্তর মস্তকে চালিত হয়। 

২। আইরিসের বিস্তারণকারী প্লেশীতে এক স্থত্র গমন করে। 

৩। হৃৎপিণ্ডের উত্তেঙ্গনকারী স্থত। 

৪। লালা ও ল্যাক্রিমাল্‌ গ্রন্থিণধ্যে সর বিতরিত হয়। 
৫1 মেডুলাক় সুত্র বিতরিত হয় যদ্দাবা ভেসোমোটার সেন্টার উত্ভেছিহ 
হয়। 

৬। মেডুলার হুত্র বিতরিত হয় ঘন্রা ভ্েগাসের ইন্ছিবিটারী স্থন্স উত্তে- 
জিত হয়। 
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১। ভেসোমোটর শ্রূ। ইহার] বিবিধ ভিসিরা বা বন্থেব রক্কুবহ! নাভীভে 
প্রবেশ কবে। 

২। অস্ত্রের ইনচিপিটারী বা গঠি দমনকারী সুত্র । 

৩। মুত্র নিঃসরণেব (1২11)81 5৫০607)7) ইন্ঠিবিটা বা সুত্র। 

৪1 হৃৎপিণ্ডের প্রত্যাব্তক ভাবে দমনকাবী হ্ত্র। 

এব ডোমিনাল্‌ এবং পেল্ভিক্‌ সিম্পেথেটিক হইতে যে সকণ স্থাত্র বাহ্রি হঙ্গ 
উহাবা কেবল রক্বহ| নাডাঁদিগকে সঞ্চালন করে। 


. সিম্পেথেটীক স্বায়ুর উপর পরীক্ষা | 


১। পরীক্ষা হ্বাবা দেখা গিয়াছে যে, ইভা সাযু সকল পদার্থের চৈতন্য 
ব্তন করে, এনং নে সকল যন্ত্রে ইহাব শ্তত্রসকল পর্গাবসিত হয়, উহাদিগকে 
সঞ্চালন কবিয়া থাকে । 

২1 ইহার প্রতোক মামু কোষ (21019) এক একটি চৈচন্লোৎপাদক 
ও সঞ্চালক ন্নায়ু দাবা, মপ্তিক্ষ ও পুইনংশীয় মজ্জাব স্যু কোষ অপেক্ষা মনেক 
অজ্ঞান্সাঁরে ও প্রতিপাবিত ণঠিব কৌশলে সমস্ত কার্ধা অতি স্থন্দবূপে নির্বাহ 
করিয়া থাকে৷ 

৩1 হাংপিঞ, পাকস্থলী ও অগ্রদ্ধয প্রভৃতি ষে সকল যন্ত্রে পিম্পেখেটিক্‌ সাযু' 
গ্বেশ করিয়! থাকে, উহার প্রত্যেকেই জীবের ইচ্ছাব সাহায্য ব্যতীত সঞ্চ- 
লিত হইয়া থাকে | আবাব, যে সকল অংশ ইহাব সঞালক স্তর দ্বাব! পরিচালিত 
হয়, উহাদিগকে নিকটবর্তী স্থত্ধ হইতে বিচ্ছন্ন কবিলে, এমন কি উহাদিগক্ে 
শরীর হইতে বাহিব কবিষা বাখিলেও, কিয়ংক্ষণেব জন্ত সঞ্চালিত হইতে দেখ। 
যায়; নিরুষ্ট জীবের ধংপিগ্ডের উপব এইবপ পবীক্ষ! করাতে, সিম্পেথেটক্‌ 
ন্নাঘুদিগকে মন্তি্ধ ও পৃষ্ঠবংশীয মজ্জীব শাসনাতীত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে । 

অধোহন্তিফ ছারা যেরূপ স্বাস-ত্রি'়্া সম্পন্ন হয়, সিম্পেথেটিক্‌ স্াযুকোফ 
দ্বারা তদ্রপ হংপিও, পাকস্থলী ও অস্তপয়েব কুঞ্চন কার্ধা নির্বাহ হইয়া থাকে। 

৪। শোষন-প্রক্রিন্।। ও সাধারণ নিঃসরণ-প্রক্রিয়ার উপর সিম্পেথেটিক্‌ ন্বাযুর 
কর্তৃত্ব দেখিতে প1ওয়া যায়; ইহার নিশেষ বর্ণন পূর্বে আলোচিত হইয়াছে । 
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৫। সি স্পথেটিক্‌ যুব ডেসোঝোটা [বস্ত্র সকল সমন্ত অঙ্গেব র্পচা- 
নাড়ীব পেশী মধ্যে প্রবেশ কিয়া থাকে, একা বণ, উহ্াদিগকে পিভক্ত করিলে 
রক্তবহানাডীসমূহ অসাড হইয়! বঞুপুর্ণ হয়, আরাব, উচ্ভাদদিগকে উত্তেজিত 
করিলে উঠাবা কুপ্চিত হইয়া থাকে । কিন্তু অধোমাত্তক্াস্থত ভেসোমোটর মামু 
বিন্দু প্ররুশুরূপে সনস্ত বক্তবহা'্নাড়ীব উপব কর্তৃত্ব কাখয়া থাকে, এবং সিস্পে- 
থেটিক্‌ হব সকল মজ্জাব নানা স্থানে তাহাব সহিত সংসৃক্ক হইয়া এ ক্রিগ্নার 
সহায়তা করিয়া খাকে । তবে সিম্পেথেটিক সযুকেষ, আপন নিকটবর্তী 
প্রদেশন্থ বক্তবঠা-নাডীব উপব কতৃত্ব করিতে পাবে। 

যাহা হউক, সিম্পেথেটিক্‌ এবং মাস্তক্ষ ও পুষ্ঠবংশীয় মজ্জ। প্রত্যেকে কি পবি- 
মাণে বক্তবহ!-নাডীৰ কুপন, সাধাবণ নিসবণ ও পোধণ-প্রক্রিয়াব উপব কর্তৃত্ব 
করিয়া থাকে, হাহা ঠিক বলা বড কঠিন; কারণ, এতগ্রওয়ের সুত্দিগকে 
কোনমতে পুথক করিতে পাবা যায় না; এই নিমিত্ত বর্তমানে, পূর্বোক্ত ক্রিয়। 
সমূহেব উপব ছুই সমান অধিকার রি ক্ষান্ত হইতে হয়। 

৬ আ্রীবাদেশস্থ সিষ্পেথেটিক যু অপোমস্তিফ্েৰ মাহাষো চক্ষুব কনীণিক। 
গ্রশপ্ত করিয়া থাকে । কিন্ুউগাকে নিচ্ছে করিপে প্রায়ই তাবকা কুঞ্চিত 
ভহয়। থাকে । | 

বিবিধ চৈতন্যের ব্যাথ): | 
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কোন পদার্থ শবীয়ের ভিভবে বা বাহিবে সংস্পুষ্ট হইলে, তথাকার ময়ূর 
অবস্থা পরিবন্িত হয়, এই পরিবর্তিত অনস্থ। মস্টিফধে উপনীত হইয়া মনকে যে 
সংজ্ঞা প্রদান করে, তাহাকে আমব1 চৈতন্ত (575800%) বলিয়। জানি । 

বহির্দেশস্থ পরার্থেব ধন্ম যদিও আ্াযু-কর্ঠন্ব গুহীত হয় না, তথাপি মনের 
স্বা্য লাভ হইলে আমরা সেই পদার্ধের প্ররুঠ অবস্থা বুঝিতে সঙ্গম হা 
থাকি। 

বাহিবেব পদার্থ ব্যতীত, দেছাতাস্বস্থ কোন আলক্ষিত কাবণে স্নায়ুর অবস্থা 
পবিবন্ঠিত হইয়া মস্তিষ্ধে চৈতন্য উপনীত হইতে পারে। যথ| গদ্ধপ্রব্য ব্যতীত, 
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সময়ে সময়ে নাসাবদ্ধে, গন্ধ আবরণ কর! যায়, বাহিবের কোন উত্তেজনার 
সাহায্য ব/তিবেকেও চক্ষু ধার! আলোক ও অন্ধকার দৃষ্ট'হইয়! থাকে। 


টৈতগ্ত নানা প্রকাব ? তন্মধ্যে অস্স্থতা, দৌর্বল্য ও অশান্তি প্রভৃতি যে 
সকল চৈতন্য 'প্রান্ছ আমাদের শরীর নধ্যে উপস্থিত হয়, তাহার! এরূপ ভাবে 
সমস্ত শরীর ও মনকে বাপ্ন করিয়া থাকে যে, তাহাদের প্রকৃত উৎপত্তি স্থান 
নির্ণয় করিতে আমব| শক্ষম। উহ্ঠারা যে, রক্তেব অথবা তস্তসমূহের অশ্বা- 
ভাবিক অপ হতে উৎপপ্ন হর, তদ্দিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। উহাদ্িগকে 
ব্যক্তিগত (১9104০0৮৩) চৈতন্য কহে। 

কোনক্পে অঙ্গ প্রত্যঙ্গেৰ সঞ্চাপন কাঁধ্য রাহত হলে, যে প্রতিরোধ অন্থু- 
ভূত হয় তাহাকে পেশীর ঠচতন্য বলা যায়। এইব্নপ চৈঠন্ত স্পর্শ জ্ঞান হইতে 
পৃথক । যাহার! সর্বণা ভারযুক্ত দ্রব্য সামগ্রা ক্রু ও বিক্রয় করে তাহার! 
অন্যাপেক্ষা কোন বস্তু হণ তুলিয়াই উপরোক্ত পেশীর চৈতগ্ত কর্তৃক সহজে 
উহার ওজন-_শ্থি্ করিতে পাবে। 


সাধারণ উত্তেজনাব প্রস্তাবে শাবীরিক কোন কোন পিদ্দিষ্ট প্রদেশে, তৃতীয় 
প্রকার চৈতন্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহা দগকে আমরা স্পর্শ, স্বাদ ও ঘ্রাণ 
বলিয়া! নির্দেশ কবিয়! থাঁক। এ সকল নিদিষ্ট প্রদেশকে উঠাদেখ স্ব স্ব ইন্তিয় 
কহে। আবার কেন কোন নদদিষ্ট স্থানে নির্দিষ্ট প্রকাব উত্তেজনা দ্বার] চতুর্থ 
শ্রেণীব উৎপন্ন হয়, ইচাদ্িগকে দর্শন ও শ্রবণ ক্রিয়া কহে। যেযেস্থান 
কতৃক এই দুই ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহাদিগকে দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় কহে। 


উত্তেজক কারণ দেঃমধোই থাকুক অথবা বাঁহিব হইতে অঙ্গে সংস্পৃষ্ট হউক, 
তাহ! ভিন্ন ভিন্ন ইন্জ্িয়ে ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্য উৎপন্ন করিয়া! থাকে যথা, চক্ষুতে রক্তা- 
ধিফ্য ও প্রদাহ হলে মুদ্রিত নয়নে আলোক ও অগ্নিশিখ! প্রকাশিত হয়, কর্ণে 
হইলে বিবিধ প্রকার' শব্ধ শ্রবণ কর! যায়, নাসার এরূপ অবস্থায় স্রাণ এবং 
ত্বকের রক্তাধিক্য ও প্রদাহ হইলে বেদনা অনুভূত হয় থাকে। সেইরূপ'মাদক 
দ্রব্য রক্তমধ্যে শোধিত হইলে নানা ইন্দ্রিয় আপন আপন শবভাবামুসাক়ে চৈতন্য 
উৎপাদন করিয়! থাকে | যথা চক্ষুতে আলোক, কর্ণে শব, ত্বকে কতুয়দ ইত্যাদি 
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আবার, তাড়িৎ যস্তের উত্তেজনে চক্ষুতে আলোক, কর্ণে শব্দ, জিহ্বায় 
জবণাক্ত আন্বাদন উপস্থিত হয়, এবং তৎসঙ্গে তকৃও শিহবিয়! উঠে। 

যদিও ভিতর ও বাহিরের কাবণ দ্বাব। স্সাধুধ অনস্থা পরিবর্তিত হইয়া! মনো- 
মধ্যে চৈতন্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, তথাপি জীবের মস্তিষ্ক কোন প্রকাঁব শক্তিব 
প্রভাবে স্বতঃই চৈতন্ত উৎপন্ন কবিতে সক্ষম ভয়। কাঁবণ ঈহা দেখ! গিয়াছে 
যে, মন্তিকে চাপ পতিত হইলে চক্ষুতত আলোক দুষ্ট হয়া থাকে । 

যাঁছা ভউক, বারশ্বাব বহিদ্দেশ হইতে চৈতন্ত মনোমধ্ো উপলদ্ধি হওয়া 
মনের অভ্যাস লাভ হইয়! যায়, এবং এরূপ অভ্সেব এই ফল হয় যে, দেঙেব 
ভিতর হইতে কোন কারণ জনিত চৈতগ্য উৎপন্ন হইলে উহা বহির্দেশ হইতে 
আসিতেছে বলিয়া বোৰ হয়। ,কাবণ, চক্ষুতে বক্তাপকা হইলে, বাচির হইতে 
তথায় আলোক পতি হইতেছে বণিয়! প্রঠীঠ ইয়া থাকে, এবং কর্ণেব বোগ 
হইলে যে শব্দ হয় তাহা কিয়দ্দ,ব হইতে আসিহেছে বিয়া ভ্রম হয়। আবার 
চৈতন্তের উপব মন প্রভৃত্ব কবিয়া থাকে । কাবণ, সংজ্ঞ। থাকিলে তবে ঠ55ন্থয 
অন্তভূ হইতে পাবে। নতুনা মন্থবা নদাব ঘোবে আটেচগ্ঠ হইয়া! পড়িলে, 
অথন] গাঢ নিদ্রায় মগ্র থাকিলে, কিম্বা বাগাঞ্ধ হইলে কোন প্রকাব চৈতন্য 
মনোমধো অন্রভত হয় না। "আবার নির্পট মনে মগ্ন একাতান বাদনের 
বিবিধ যান্ব সুর স্মতগ করিয়া অন্ভৃত কাঁখছে সক্ষম তয়। 

প্রত্যেক ইন্ছি্ প্রথমে চৈতন্য গ্রণ কবে, তৎপবে উহাদের নিজ নিজ 
স্নাযুব দ্বারা তাহা উপলদ্ধি হইয়া থাকে । এক্ষণে চক্ষু, কর্ণ, নাপিক1, জিহ্বা, 
ত্বক, এই পঞ্চেন্দ্িয়ের স্বতন্ত্র অ'সোচনায় গবৃন্ধ হওয়া যাউক। 


দর্শনেক্দ্িয়ের বিবরণ | 
পুচ 929 টে 310171- 


যাহার চগ্চু আছে সে দেখিতে পায়, ঘে মন্ধ সে দেখিতে পার না। 'মাবার 
ঘোরাদ্ধকারে চক্ষু খুলিয়া থাকিলে যে কল, গালোক মধ্যে নেত্র নিমিলিত 
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কবিয়া বাখিলেও সেই ফল অর্থাৎ এই ছুই প্রকার অবস্থাতেই জীব কোন 
প্রকার পদার্থ দৃষ্টিগোর কবিনে পারে না উপরের এ কয়েকটা ছত্র পাঠ 
কখিয়া মামবা চক্ষু সঘন্ধে ছুষ্টটা সিদ্ধান্তে উপনীত হই.) যথাঃ-- ৯ 


১। চক্ষু দ্বাবা মামবা ঠিপ্ত পদার্থদগেব অগ্তিত বুঝিতে পারি, আব 
২য়। কেবল মালোকেব সাহাযে তাঠার্দিগকে চক্ষু দ্বাবা দৃষ্টিগোচব কিয়! 
থাকি। 


অতএব দর্শন কার্পোর তাবং ভব বোধগমা কবিতে হইলে চক্ষুর গঠন এবং 
আলে[কের ধন্ম ও শিনাবলা যুগপৎ মালোচনা কবিতে হইবে । 


আলোকের ধর্ম এই যে, উহা কোন পদার্থ হইতে পিঃস্থত হইলে সবল 
বেখা!5মুখে গমন করে, কিন্তু ভবাযুর অপেক্ষা কোন উজ্জল ও ঘন কাচ বা 
তন্তল্য পদার্থের ভিএব দা গে আগোককে গমন কাছে হইলে তাজাব গত 
বক্র. হইমা মায়। এঠ প্রাঞ্য়াকে [ঠধ্যকৃণঠি ব। বেখা-বক্রীকরণ (1২1745- 
(01) পণাপা কহে। 


কাচ বা*ঠত্তুণা উঠল 9 ঘন পার্গেব মন্তুথ ও পম্চান্দেশ যত কুশ্মপৃ্াঙার 
হইবে, তত আলোকব-শ্ম বর হইয়! হহাব ভিতব দিয়া গমন কবিবে। 


কাঁচ বা তত্ত,শ্য উজ্জরণ ও ঘন পদার্থ এবম্প্রক্কাবে সবল বেখাকে বক্র কাবিতে 
পাবে বলিয়া, উহাদেরই দ্বাবা বস্তব গ্ররুত মৃত্তি চক্ষু মধো। অস্কিত হইয়া থাকে। 
কোন বন্ধ বাতায়নে একটা ছিদ্র কিয়া ছুই দিক কুম্পৃষ্ঠীকার একথানি কাচ 
খণ্ড তাহার স্থানে ঠিক কবিয়া বসাইয়া দলে, এবং এ কাচের কিয়দুধ পশ্চাতে 
এক থণ্ড কাগজ ধবিলে গণাক্ষেব বহিঃস্থিত স্ৃতবাং সেই কাচেব সম্মুখস্থ যাণ- 
তীয় পদার্থ এই কাগজে উত্তমরূপে প্রতিফলিত হইয়া বইণে | 


পদার্থ উজ্জল ও ঘন কাচ সৃশ হইলে এই ফল হয় যে, তদ্বার| অ লোক- 
রশ্মি বক্র হইয়া যায়, এবং চক্ষু ভিওব যে স্থানে আলোকরশ্মি একত্রীভূত 
হইয়া থাকে, তাহাকে অক্ষিমধাস্থ বিন্দু (1০০০১) কহে। 
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উদ্জ্রল ও ঘন “কাচ সদৃশ পদার্থ কুরণপৃষ্ঠাকার না হইয়া যদি সম্পূর্ণ গোলাকার 
হয়, তাহা হইলে দৃষ্টির ব্যাথাত ঘটে । কারণ, তাহা! হইলে এ গোলাকার পদা- 
খের, কেন্দ্র দিয়া ষে সকল কিরণ ধাবিত হইবে, তাহার! দূরে স্থতরাং বিলম্বে 
অক্ষিমধ্যস্থ বিন্দু নির্মমণ করিবে, কিন্তু যাহার! কেন্দ্র ভিন অন্য স্থান দিয়! ধাবিত 
হইবে, উহ্ারা অনেক নিকটে অতএব শীঘ্র উক্ত বিন্দু নির্শাণ করিবে। এই 
জন্য কিরণ রাশি ভিন্ন রূপে বক্রীকৃত হইয়া চক্ষু মধ্যে কেবল গোলাকার বন্ত 
প্রকাশ করে। এরাপ অবস্থাকে রশ্মির বিপথ গমন (5101১811081 81১7:96101) 
কছে। আইরিস্‌ (179) নামক বিল্লী এই দূর্ঘটনা নিবারণ করিয়া 
থাকে। 


আমরা যে সকল আলোক দেখিতে পাই, তাহাদের অনেকেই মিশ্র আলোক 
অর্থাৎ ছুই তিন চারি প্রকার বিশুদ্ধ আলোকে নির্মিত। 


কোন কলমাকৃতি কাচের (1197) ভিতর দিয়! এরূপ মিশ্র আলোক 
ভ্রমণকালে, উহ! যে সকল বিশুদ্ধ আলোকে গঠিত, সেই সকল আলোকে 
বিভক্ত হইয়! পড়ে, এবং এক্গন্য তে একের স্থানে নানা আলোক দেখিতে 
পাওয়! যায়। 


শ্বেতাোলোক, লোহিত, নীল ও গীতবর্ণে নির্শিত, উহা যখন কলমাক্কতি, 
কাচের ভিতর দিয়! গমন করে, তখন উহার শ্বেত, লোহিত নীল ও পীতালোক 
পৃথক হইয়া পড়ে । 


যে প্রক্রিয়া ্বাব এই সংঘটিত হয়, উহ্াকে আলোক বিভাগ প্রণালী 
(01010৭72110 906778600) “কহে । বিবিধ উজ্জল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থের 
'ভিতর ভ্রমণ করিতে করিতে এই দোষের সংশোধন হইয়। থাকে। 


এক্ষণে চঙ্ষুর গঠন আলোচনা করা যাঁউক। চক্ষুর আকার গোল; 
কতকগুলি অস্থি হবার! নিশ্দিত একটী কোঠরে ইহা অবস্থিতি করিয়া থাকে! 
ইহার ছয়টি পেশীর সাহায্যে ইহাকে উর্ধে, নিয়ে, ভিতয়ে ও বাহিরের দিকে 
ইচ্ছামত ঘুর[ইতে পাবা যাক্স। 


৩৯৪ ফিজিয়োলজী। 


পিসি 


চক্ষু, কতকগুলি ঝিলী, উজ্জল কাচ সৃশ পদার্থ (57968) ও বিবিধ রসে 
(99779515) নির্শিতি ॥ অপটিক্‌ ক্গাযু চক্ষুর পম্চাদ্দেশ ভেদ করিয়া ইহার 
অভান্তরে বিভ্ৃত হইয়া রেটিনা (1২০৮7) নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। প্রতোক 
পার্শের ্াঘু উহাদের নিজ নিজ চক্ষুর ভিতর (প্রবেশ করিবার পূর্ব, এক 
পার্ের কতকগুলি স্থাযুস্থত্র অপর পার্থ গমন করে; এক্সন্ত প্রত্যেক চক্ষুতে দুই 
য়ুর সুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। চক্ষুর বহির্দেশ্শ দেখিতে শুভ্র কিন্তু তাহার, 
সম্মুখাংশ উজ্জ্বল ও দেখিতে অতি স্থন্দর। এই স্থান দিষা চক্ষুর ভিতরে 
আলোক প্ররেশ করিয়া থাকে। চক্ষুর তিন আবরণ, এস্ক্লোরেটিক্‌, কোরয়েড, 
এবং রেটিনা । এতনমধ্যে প্রথমটি সর্ববহিঃস্থ। 
এস.ক্লোরেটিকৃ্‌ আবরপ অতি কঠিন ও ঘন কুত্রে নির্টিত, ইহ! চ্ষু- 
মণ্ডলের প্রায় পাচ ভাগের চারিভাগ অধিকার করিয়া! থাকে ; অপর পঞ্চমাংশ 
অত্যন্ত উজ্জ্বল ও নির্মল, ইহাকে কর্ণিয়া! কছে। 
.  কর্ণিয়ার উপরিভাগ একটি শ্লৈশ্মিক ঝিললী ঘারা আবৃত থাকে বলিয়া 
' ইহাকে এত উজ্জ্বল দেখায়। ইহার ৫টি পর্দা! আছে, তন্মধ্যে সম্মুখ ও পশ্চাৎ- 
স্থিত আবরণঘয় গ্থিতস্থাপক হ্ত্রে নিশ্মিত। ইহাতে কোন প্রকার য়ক্তবহ!- 
নাড়ী প্রবেশ করে না, তজ্জন্তই ইহাকে এত নির্মল দেখায়। কিন্তু ইহা 
আন্তবূপে রক্তপূর্ণ হইতে পারে । ঠ.. 
কোরয়েড --এই আবরণ বহু কোণবিশিষ্ট কৃষণবর্ণের পদার্থে নির্মিত, 
ইহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে রক্রবহানাড়ী প্রবেশ করিয়া! থাকে, ইহা অপ্টিক্‌ 
আাযুর নিকট হইতে আরম্ত হইয়া এস্ক্লোরেটিক ও কর্ণিয়া বিলীর সন্ধিস্থলে, 
এবং শথা হইতে আইরিস্‌ নামক ঝিল্লীর পশ্চান্তাগ পর্যাস্ত ব্যাপিয়া থাকে । ইহা 
নিযস্থ রেটিনা নামুক্তু আবর ণকে উত্তপ্ত রাখে, কিন্ত ইহার কৃষকবর্ণ পদার্থ সমূহের 
দ্বারা এক বিশেষ উদ্দেশ্ত সাধিত হয় যে, যে দকল রশ্মি রেটিনা! অতিক্রম .করিয়া 
. যায় তাহাদিগকে শোধিত করে, এবং পুনঃ প্রতিবিদ্িত হইতে দেয় না, 
সুতরাং প্রক্কৃত চিত্র রোটনায় অঙ্কিত হুইয়। থাকে। পেচক প্রভৃতি ;জস্তরা 
কোরয়েড, আবরণে এরপ ক্ৃষ্ঃবর্ণের পদার্থ ন! থাকায় তাহার, উঞ্দলালোকে 
ভাল করিয়া দেখিতে পান; না 
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অঙ্গস্থিত লোম ও ত্বকের মধ্যে এরূপ পদার্থের আধিক্য হইলে, কোরয়েড, 
আবরণের পদার্থদিরঠগরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে । একারণ, যাহার! দেখিতে সুন্দর | 
তাহাদের চক্ষু কটা ও যাহারা ২স্তামবর্ণ তাহাদের চক্ষুর তারকা ভ্রমর কৃষঃ। 
কোরয়েড, নিলিয়ারী-প্রোসেস নামক পদার্থে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে । 
সিলিয়ারী প্রোসেস, € 0101715 01906৭$ )--কোরয়েড, আবরণ 
ভিতর দিকে ঘুরিয়া যাওয়াতে ইহ নির্দিত হয়। ইহা! সাম্পেম্পবী বন্ধনী ছার 
বন্ধ থাকে এবং লেন্সের চতুর্দিকে বৃত্রাকাবে সঙ্ভিত হুইয়া থাকে । 
আঁইরিষ (175)--ইহ! গোলাকার ও কুঞ্চনশীল পেশীবিশেষ। ইহার 
মধ্যস্থলে যে ছিদ্র দৃষ্ট হয় উহাকে চক্ষুব তারকা বা পিউপিল্‌ কহে। আইরিষ, 
লেন্সের সম্মুখে ও উহার সম্মুথে গাত্রে সংস্পৃষ্ট হইয়৷ অবস্থিতি করে.। ইহার 
বাহৃধাঁর কর্ণিয়া এস্ক্লোবেটিক্‌ এবং কোরস্থেড আবরণদিগের সন্ধিদ্থলে। ইহার 
ভিতরদিকেব কিনারাগুলিতে তারকা (01) নির্শিত হয়। ইহাতে পেশীতন্থ, 
সুত্রবততন্ক ও রঙ্গিল কোব দৃষ্ট হয়। তাবকার চতুর্দিকে আইরিষেব গোলাকার 
(01:০8181) পেশী হ্থত্র থাকে এবং তারকা হইতে আইরিষের বহিদ্দেশ পর্য্যন্ত 
আইরিষেব বিশ্তৃত (1২8318678)হত থাকে | আইরিষপেশীর ছুই ধমনী ১। লঙ্বা 
(7০78) সিলিয়ারী ও সম্মুখ (91)07০২) সিলিয়ারী | ইহার বিস্তৃত পেশীসথত্ের 
অন্য সিম্পেথেটিক্‌ এ৭ং গোলাকার হ্ুত্রের জন্ট তৃতীয় স্াু চালিত হইয়া থাকে । 
অপথ্যাল্মিক স্নায়ুর শাখা দ্বারা ইগ্ার চেতন! লাভ হইয়া থাকে। আইরিঘ পেশী 
দ্বারা পরিমিত আলে।ক চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে ।. এবং ইহ! আলোক 
বশ্মিকে বিপথে গমন করিতে দেয় না (00775065 301১611081 29৪7780107 
91 609 1675)। সিলিক্লারী পেশী (01181 0705৫1৩--ইহ1 অনৈচ্ছিক পেশী 
কুত্রে নির্িত। ইহ! কর্ণি্া ও এস্ক্লোবেটিকের সন্ধিস্থল হইতে উৎপর হয়। 
ইহার বিস্ৃত হত্রগুলি পম্চাৎদিকে কোরয়েড, আবরণে সমাপ্ত হয়। ইহ! 
কুঞিত হইয়া সিলিয়ারী প্রোসেস্‌ও কোরয়েডকে টানিয় থাকে, এমতে 
সাম্পেন্পরী বন্ধনী শিথিল হইয়া পড়ে। ইহাকে তৃতীয় গ্নামু সঞ্চালন করিয়া 
থাকে। 
চক্ষুর তারকার গতি (11০৩76005০6 00৩ 0011 )- চক্ষুতে 
' আলোক পড়িলেই চক্ষুর তারক কুধ্তি হয়। ইহ গ্রত্যাবর্তক (757৩৮) 
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ক্রিরা। এই ক্রিপার কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু-মেডুপা, চৈতস্তোৎপাদক আয়ু [রেটীন। 
ও অপ্টিক্‌, এবং মোটর বা! সঞ্চালক ক্নামু-_তৃতীয় সবাধু। অন্ধকারে কনিনীক! 
প্রসারিত হয়। এই প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার কেন্দ্র-সিলিযো-ম্পাইন্াল্‌ টচতন্তোৎ- 
গাদক গ্নাযুরেটীন! ও অপটিক্‌ ; মোটর ন্মাযু -সিম্পেথেটক্‌। 

নিম্নলিখিত কারণে চক্ষুর তারক! কুঞ্চিত হয় £--. 

১। স্বালোকে। 

২। নিকটের বস্ত দর্শনে। 


৩। চক্ষু ভিতর দিকে ঘুবাইলে। 
৪1 মন্তিক্ে রক্তাধিকা হইলে। 
৫। নাইকোটান্‌. পাইলোকার্পিন এবং ইসিরিন্‌ খষধগুলি ছার! সিম্পেখে- 
টাক্‌ গায় ভ্মবসাদিত হইলে। 
নিয়লিখিত কারণে তারক! প্রসারিত হয় ঃ-. 
১। আলোকের অভাবে । 
২। দুরের বস্ত দর্শনকালে। 
৩। অত্যন্ত বেদনা হইলে। 
৪। এট্রোপিন্‌, হায়েসায়মিন, ডেটুরিন্‌ ও ভুবছিসিন খ্বধগুলি ঘার। তৃতীর 
্বাু অবসাদিত হইলে। 
৫। শ্বাসকষ্ট হইলে। ৃ্‌ 
রেটিনা ইহা দাতুসুত্রে সির্িত অর্থাৎ অপটিক্‌ গা চক্ষুর পশ্াদেশ 
তেদ করিয়। উহার অভ্যন্তরে বিস্তৃত হইয়! রেটিন! নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । 
ইহা! «কারয়েড, আবরণের তিত্বর দিকে অবস্থিতি করে। অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছার! 
খরীক্ষা করিলে ইহাতে বহুবিধ কো, সুত্র, পদার্থ কণা এবং শুপ্তাকতি ঘন 
পদার্থ দেখিতে পাওয়! গিয়থাকে। চক্ষু মণ্ডলের সমন্ত অভ্যপ্তর প্রদেশে ইহ! 
পউবঙ্ের স্তায় পরনিব্যাণ্ড থাকে, এমং দর্শনের ফলস্বরূপ যাবতীয় প্রতিযুক্জ 
ইছাতেই অস্ধিত হয়। : সম্মুখ হইতে পশ্চাৎ পর্যন্ত ইহার ৮ পর্দা যথা :-. 
২ মা হু্। ২1 আাযুকোষ। ৩ ভিতর মলিকিউল!। 
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৪ | ভিতর নিউক্লিগার। ৫। বাহ্‌ মলিকিউলার। *। বাহ নিউক্লিযার। 
৭1 রডম ও কোন্স। ৮। পিগনেন্ট কোষ। মর 

রেটিনা! আবরণের পম্চান্দেশের ঠিক মধ্যস্থলে পদার্থের গ্রতিমূর্তি পতিত 
হইলে উৎকৃষ্ট দর্শন হয়; এই স্থানকে মেকিউলা-লিউটিয়। বা রেটিনার 
পীতবিদ্দু কছে। এই খিদ্দুর মধ্য স্থল কিঞ্চিৎ চাপা এই স্থানে রডস্‌ দুষ্ট হয় 
নাঁ। এই বিদ্দুর কিঞ্চিৎ অভ্যতন্তর দিকে অপটিক্‌ ক্বাযু চক্ষুর ভিতরে প্রবেশ 
করে। এই স্থানেও রড়স ও কোন্স “কিছুই থাকে না। এখানে “কিছুই 
দেখা যায় না, তজ্ন্য ইহাকে অদ্ধকার-বিন্ু বল! গিয়া থাকে । 

এক্ষণে উপরোক্ত আবরপত্রয় কি কি পদার্থ আবৃত করিয়া, রাখে, তাহ 
দেখা যাউক। 

বর্ণনার সুবিধার অন্ত, চক্ষুকে সগ্ুখ ও পশ্চাতস্তাগে বিস্ত কর! হইয়াছে। 
পশ্চাৎতস্তাগ ঘন এবং সম্মুখ প্রবেশ তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে। যে দুই উজ্জ্বল ও 
ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ চক্ষুর পশ্চাৎদেশ অধিকার কবে, উহাদিগকে তিটি.য়াস্‌ 
হিউমার এবং ক্রিষটালাইন্‌ লেনৃম কহে। প্রথমটি পরিষ্কার আটার মত 
নির্মল ও ধন, চক্ষুমণ্ডলের পশ্চাস্তাগের অধিকাংশ ই দ্বার! পূর্ণ হয়। একটি 
বিল্লী ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়! ইহাকে সহশ্র ভাগে বিভক্ত করিয়াছে । 

ক্রিষটালাইন্‌ লেন্্‌স-_ভিটি, গাস্-হিউমার নামক পদার্থ দ্বার! চক্ষু 

মওডলের পশ্চান্াগ প্রায় পূর্ণ হইযাও উহার সন্গুথে যে অবশিষ্টাংশ দেখিতে 
পাওয়া যায, তাহা! এই উজ্জ্বল ও ঘন কাচ সদৃশ পদার্থ ছার পূর্ণ হইয়৷ থাকে। 
ইহা ক্ষুত্ব ও নির্্ল। যদিও ইহার ছুই পার্শ্ব কুর্ণপৃষ্ঠাকার, তথাপি ইহার 
বন্মুখাংশ ঈধৎ চাপা। ইহ। বহুসংখ্যক হৃত্রে নির্দিত হইয়া! থাকে । 

একটী বন্ধনী লন্বতাবে এই লেন্সের বপ্গুখ দেশকে ব্যাপিয় অবস্থিতি 
করে। লেঙ্গ, নামক পদার্থের সম্মুখে লবণান্ত অথচ নির্খল জলবৎ পদার্থ 
(৪0৩০3 (09/000 ) চক্ষু মণ্ডলের সম্মুখাংশ পূর্ণ করিয়। থাকে। ইহ! 
আইরিষ নামক ঝিললী বার! ছুইভাগে, বিভক্ত হইক্াছে। এই ঝিশ্লীতে ষে 
প্রকার বর্ণ থাকিবে চস্কুকে সেই মত দেখিতে হইবে । ইহাতে গোলাকার 
ও বিস্তৃত উভয়'প্রকারের পেশী সুত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পশ্চার্দিকে 
কষ্বর্ণের পদার্থ থাকে বলিয়া! বাহিরের আলোক ইহার ভিতরে গ্রবেশ করিত্তে 
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ন! পাইয়া কেবল কনীনিকার মধ্য দিয়া যাইতে বাধ্য হয়। ছুই পার্শ্বস্থিত 
আইরিষ বিল্লীর মধাপ্ৃপ্ডে যে ক্ষুদ্র ছিন্র দেখিতে পাওর্ঁ যার, ' তাহাকে চক্র 
কনীনিকা কছে। এই ছিদ্র নানা প্রকারে কুঞ্চিত ও বিস্তৃত হইতে, পারে। 
আইরিষ বিল্লীর গোলাকার পেশীসুত্র কুঞ্চিত হয়। এতঘাভভীত, ক্লোরোফরম 
নুর! প্রভৃতির মন্ততার প্রথমাবস্থয়, এবং অহিফেন বীর্য মর্ফিগ ও কেলা- 
বারধিন্‌ প্রভৃতি উধধ দ্বার! শরীর বিযাঞ্ত হইলে চক্ষুর কনীনিকা কুঞ্চিত হইয়! 
থাকে । রি . 
আবার, আাইররিষ বিশ্লীর বিস্তৃত সুত্র সমৃহের কুঞ্চনে, এবং অপটিক্‌ স্বাযুব 
উত্তেজনার হাস হইলে কনীনিকা প্রশস্ত হয়। এতগ্বাতীত, চক্ষুর জলবৎ 
তরল পদার্থের বৃদ্ধি হইলে শ্বাসরোধ কালে, পেশী সমূহের অতিরিক্ত যঞ্চালনে, 
হুর! প্রস্তুতি মন্ততার শেষাবস্থায় এবং এটে পিন প্রভৃতি ওঁষধের দ্বার! শরীর 
বিষাক্ত হইলে কনীনিকা! প্রশস্ত হইয়া থাকে । 

এস্ক্লোরোটিক্‌ এবং কর্ণি॥া যেখানে পরস্পব সংযুক্ত হইয়াছে, সেই সন্ধি 
স্থলের পশ্চ[ত দিলিয়ারা পেশী দেখিতে পাওয়া যায় । ইহা হারা নিকটস্থ 
ও দুবস্থিত বস্ত দর্শনের লহায়তা হইয়! খাকে। ] 

চক্ষুর গঠনোপযোগী ষে সকল উপকরণের নাম ও প্রকৃত নিগ্ছিত স্থান 
লইয়া আমরা এতক্ষণ ব্যস্ত রহিয়াছিলাম, এক্ষণে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রঙ্গো- 
ত্বরচ্ছলে কথোপকথন করিলে উহাদের সকলেরই স্ব স্ব কার্যের সহজ মীমাংস? 
হইয়। যাইবে। ও ৫, 

১ম। কি গ্রকারে আমরা প্রত্যেক পদার্থ দর্শর করিয়া থাকি ? 

চ্ষুর ছবির প্রাতি দৃষ্টি করিলে ইহার সমুদায় তত্ব অবগত হওয়া যায়। 
পদার্থ হইতে আলোক রাশি (নঃস্থত হইঝ! নির্পুল কর্ণি। বিল্লীতে গিয়া! উপস্থিত 
হয়, এখন্‌ হইতে ত্বাহারা বক্র হইয়! কনীনিকার ভিতর প্রবেশ পূর্বক যেমন 
উজ্জল ও ঘন কাচ সদৃশ লেশ্দ নামক পদার্থে গিয়া! লাগে, অমনি উহার কুর্্- 
পৃষ্ঠে আহত হইয়া আবার উহাদিগের গতি অধিকতর বক্র হইয়৷ পড়ে। 
ক্রমে উহারা লেন্স অতিক্রম করিয়া ভিটিযাস্‌ নামক পদার্থের মধ্যা্থিতত একটি 
বিদ্দুতে মিলিত হইয়া পড়ে। এই বিন্ুকেই ফোকাদ্‌ (6০০83 ড:ব! অক্ষিমধ্য্থ 
বিদু কহে। যাহা হউক, এখানেও প্রন্কত দর্শন কাধ্য সম্পরন হয় না, অংগয়ে 
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আলোকরশ্ি এই মিলিত বিন্দু হইতে আবার পৃথক হই অগ্রসর হঈতে থাকে, 
কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই 'যে, থে রশ্মি পদা েব নিম্নদেশ হইতে আসে, তাহা 
উর্দমুখে . এবং উর্ধরশ্মি চক্ষুব নিয্লাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং অবশেষে 
উহার ঠিক রেটিন। নামক উজ্জল ঝিল্লীতে পদার্থের অনুরূপ প্রাতবিশ্ব ফলিত. 


সিলিয়ারী 
প্রোসেস 





হরে। এম্থলে দ্মবর্ণ রাখা কর্তব্য যে, প্রত্যেক পদার্থের মূর্তি যাহ! আমাদের 
চক্ষুর ভিতর এবন্প্রকারে অঙ্কিত হয়, উহাব! সকলেই বিপরীত ভাবে অবস্থিতি 
করে। মনের অভ্যাস বশতঃ এবং সকল পদার্থচিত্র এরূপ বিপরীত ভাবে 
স্থিতি করে বলিয়া আমাদের দর্শনের কোন বিদ্ধ ঘটে না। এইকপ স্থুস্থ 
চক্ষুকে এমৃ-মেট্রোপিক চক্ষ কহে। কিন্ত চ্যাপ্টা লেক্গ, বশত) যদি রোটন! 
অতিক্রম করিয়া অর্ষিমধ্যে বিন্দু অর্থাৎ ফোকান্‌ নির্িত হয়, তাহ! হইলে 
চক্ষুকে ছাইপারমেট্রোপিক 0:০8 51805) চক্ষু কহে। এ্ররূপ 
কুর্পৃষ্ঠাকার (০০৮৩৯) কাঁচ ব্যবহার করিতে হয়। আবার চক্ষুব 

টা া বিশ্লী লব্ঘদিকে কুজ (007%951 17 ১ ৮৮£11081. 1061101র0 07 
15 76 10011201701 805৩5 08817 হইলে দৃষ্টির "ব্যাঘাত ঘটে, 

ধ্ররূপ চক্ষুকে এষ্টিগ মেটিক্‌ চক্ষু কহে। 

২য়) অন্ধকার গৃহে কিযংকাল অবস্থিত করিয়! 'অকন্মাৎ আলোক মধ্যে. 
পতিত হুইলে কি কারণে মুহূর্তের রগ পদার্থ সকল উত্তমরূপে দৃষ্টিগোচর হুর 
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না? এবং কি কারপেই বা আলোক হইতে হঠাৎ অন্ধকারে পড়িলে কিন্বৎ- 
ক্ষণের জন্য আমর! দিগত্রম হট? 

অন্ধকারে থাকিয়া চক্ষুর কনীনিকা. প্রশস্ত হইয়া বায়, সুতরাং হঠাৎ 
আলোকে পড়লে সকল পদার্থ ধুমের স্তায় বোধ হয়, এবং ইহা নিবারণের 
নিমিত্ত আমার! বারম্বার চকু মুক্রিত করিয়। থাকি। কিন্তু এই অবস্থা! অধিক 
কাল স্থায়ী হয় না, আইরিস্‌ নামক বিল্লী অপন গোলাকার পেশীসমূহ কুঞ্চিত 
করিয়৷ কনীনিকা ক্ষুপ্র করিয়। ফেলে, এবং পূর্বের অতিরিক্ত, আলোক আর 
তাহার ভিতর গ্রবেশ করিতে পারে না, স্থুতরাং দর্শনোপযোগী আলোক 
প্রবেশ করিয়া পদার্থের দর্শন ঘটিয়। থাকে । 

আবার, অধিকক্ষণ আলোকে থাকিয়া কনীনিক1 কুঞ্চিত হইয়! থাকে, এরূপ 
অবস্থায় হঠাৎ অন্ধকায়ে পড়িলে সেই ক্ষুদ্র কনীনিকায় অন্ধকারে, বস্তু দৃষ্টি- 
গোচর হয় না।. আইরিস্‌ ঝিজীর বিস্তৃত স্থত্র দ্বার কনীনিক। প্রশস্ত হইলে 
কেবল অন্ধকারের পদার্থ দেখ! গিয়া থাকে । 

৩য়। নিকটের বস্ত দেখিতে দেখিতে হঠাৎ কোন দুরুস্থ পদার্থের , প্রতি 
ষটিক্ষেপ করিলে উহ! সহজে দৃষ্ট হয় না কেন? এবং কি জন্তই ঝা! দুরস্থ পদার্থ 
দেখিবার কালে নিকটস্থ পদার্থ চক্ষুতে পতিত হয় না? 

যখন আমরা নিকটের পদার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন সিলিয়ারী পেশী 
কুঞ্চিত হয়, এবং তাহা কোরয়েড, ও সিলিয়ারী প্রোসেস্কে টানিয়া লইয়া 
লেন্স, সন্গুখস্থ লম্ব বন্ধনীকে শিথিল কন্দিয়৷ দেয়) এই শিথিলত| প্রযুক্ত লে্স্‌ 
অধিকতর কুম্তৃষ্ঠাকৃতি হইয়া পড়ে, গতরাং সেই সময়ে কেবল নিকটস্থ বস্তরই 
দর্শন হইয়া থাকে । 

কিন্তু বন দুবস্থ পদার্থের প্রতি দৃষটিক্ষেপ করি, তখন তরী বন্ধনী লেন্সকে 
চাপিয়৷ আবার তাহাকে সমতল করিয়! দেয়, সেই সময়েই কৈবল দুরের বস্ত 
দেখ গিক্া থাকে । 

৪র্থ। উপরোক্ত উত্তর দ্বার! এক নৃতলবিধ প্রশ্ন উত্িত হতে পারে বে, 
কি জন্ত কতকগুলি ব্যক্তি কেবল নিকটের পদার্থ দেখিতে পায় * এবং অপর 
. কতকগুলি কেবল দুরস্থ পদার্থ দেখিতে সক্ষম হইয়া থাকে ? 
'যাসাদের লেদ্স অত্যন্ত কুর্পৃষ্ঠাকীর, পদার্থের অ[ণোক তাহাদের চক্ষুতে 
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পতিত হইলেই উহা অতিরিক্ত পরিমাণে বক্র হইয়া শীত্রই অক্ি মধ্যস্থ বিন্দু 
নির্মাণ করে, এবং তজ্জন্ত কেবল নিকটের বস্ুই দৃষ্টিগোচর (5১০: ৪181,9৩- 
1998) হইয়া থাকে । এইরূপ চক্ষুকে মাইওপপিক্‌ (00০7০) চক্ষু কহে। 
যাহাদের চক্ষুর এই প্রকার দোষ থাকে, তাহাদিগের চসমায় খোলবিশিষ্ট কাঁচ 
(০০79%৮9 £1%39 ) বাবহার করা উচিত, কেন না তাহা হইলে পূর্বের মত 
আলোকরশ্মি শীস্্ বক্র হইবে না .এবং তাহার অক্ষি-মধ্যস্থ বিন্দু নির্দিত 
হইবে না। 

সেইরূপ যাহাদের লেন্স্‌ অত্যন্ত খোলবিশিষ্ট, পদার্থের আলোকরশ্থি এত 
অল্প পরিমাণে বক্র হঈতে থাকে যে, তাহা বেটিনার অতি নিকটে অক্ষিমধ্য্থ 
বিন্দু নির্মাণ করিয়া থাকে, কখন উহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতেও উদ্যত হয় 
স্থতরাং কেবল দুরের বস্ই দৃষ্টিগোচর হয়। এইরূপ চক্ষুকে প্রেদ্বায়োপিক্‌ 
চক্ষু কহে। বুড়াবয়সে ধরূপ ঘটে । এরূপ অবস্থায় চসমায় কুর্পৃষ্ঠাকীর কাচ 
€ ০০০: 1853 ) ব্যবহার করা কর্তবা ৷ 

৫ম। কি জন্ত আমরা কতকগুলি পদার্থকে এক প্রকার দেখি এবং ং অপর 
কতকগুলি ভিন্ন বর্ণের হইয়া থাকে ? 

পূর্বে বলা হইয়াছে যে শ্বেতালোক অনেকগুলি আলোকের সমষ্টি মাত্র, 
অতএব যে কোন পদার্থ উহার কতকগুলিকে শোষণ করিবে উহার অবশিষ্ট 
আলোক কেবল চক্ষুত্বারা গ্রাহ্থ হইবে | একারণ, যে বস্ত আলোকের লোহিত- 
বর্ণ শোষণ করে, তাহাকে সবুজ দেখায়, যাহা! লোহিত ও পীতবর্ণ শোষণ করে, 

' তাহাকে নীল দেখায়, ইত্যাদি । এইজন্য হঠাৎ হুর্যের আলোক ফেখিতে 

দেখিতে একটী শুভ্র কাগজের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে কিয়ৎকালের জন্য তন্মধ্যে 
একটা কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার অর্থ যে, রেটিনার যে 
অংশে কুর্য্যালোক পড়িয়াছিল, তাহা ক্ষণকালের, নিমিত্ত অদাড় হইয়া যায়, 
তজ্জন্য অন্য পদার্থের আলোক হঠাৎ তাহাতে পড়িলে তথায় কিছুই দেখা 
যায় না। 

৬ঠ। প্রত্যেক চক্ষুর ভিতর একটা পদার্থের হবত়নথ হ্বতস্্র প্রতিমূর্তি অস্কিত 


হইলেও, তাহাকে ছুইটী বগিয়৷ বোধ হয়,না কেন? 
ইহার উত্তর এই ষে, হুই রেটিন। পরস্পর একত্রিত করিলে যে যে স্থানে 


৫১ 
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তাক মিলিত হর, সেই সেই স্থানে জানোক পড়িলেই একী বন্ত দেখায়। 
কিন্ত ছুই রেটিনা'র অসমান স্থানে সেই আলোক পড়িলে 'একটা ৰস্ব ছুইটী 
বলিয়া! বোধ হইয়া! থাকে । একটা রেটিনা বিল্তীর অভ্যন্তর ভাগ অপর়টার বহি- 
ভাগের সহিত সর্ক্বোতোভারে খিলিত হয় । এই ছুই স্থান টিপিয্! দেখ, একটা 
মৃত্তি দেখিতে পাইবে কিন্তু ছুই চক্ষুর ভিতর;দিকের ছুই কোণ পরস্পর হিলিত 
হয় না, এ কারণ, ইহাদিগকে টিপিয়া দেখিলে, ছুইটী পদার্থ চক্ষুর নিকট 
উপস্থিত হইবে । 

৭ম। কোন]প্রজ্ছলিত মশাল হস্তে করিয়া বারস্বার ইতন্ততঃ নড়াইলে কি 
জন্য তাহার ফিতার স্তায় আলোককে গোলাকার দেখায়? 

যেকোন আলোক রেটিন। ঝিল্লীতে পতিত হউক না৷ কেন, তাহার প্রাতি- 
মৃত্তি অন্ততঃ এক সেকেণ্ডের আট ভাগের একভাগ কাল তথায় অবস্থিতি 
করে। কিন্তু ইহ! অপেক্ষাও অল্প সময়ের মধ্যে যদি কোন পদার্থের মুষ্ঠি 
রেটিনীয় ঘন ঘন পতিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক মূর্তির পরস্পর স্পর্শন ও 
সধশলনে উহাদিগকে গোলাকার দেখায়। * 

চক্ষর পেশী ( 25056195 ০1 0১৪ 65০ )-_ প্রত্যেক চক্ষৃতে ছয়টা করিল 
পেশী দৃষ্ট হয় যথা :-- 

১)  ইন্টার্ণাল্‌ রেক্টাস্‌-_যন্ারা চক্ষু ভিতর দিকে ঘুরে । 

২। একষ্টার্াল্‌ রেক্টাস্‌--যন্দ্বারা চক্ষু বাহির দিকে ঘুরিয়া থাকে । 

৩। স্থপিরিয়ার রেক্টাস্‌_-যদ্ধারা চক্ষু উপরদিকে ঘুরে । 

৪। ইনৃফিরিয়ার রেক্টাস্‌__যন্দীর। চক্ষু নিয়ে দিকে ঘুরে । 

৫ ম্পিরিয়ার ওব্রিক-দ্ারা চস্ষ নিষ্ম ও বাহির দিকে ঘুরে। 

৬। ইন্ফিরিয়ার ওর্লিক্‌_-যন্থারা চক্ষু উপর ও বাহির দিকে ঘুরে। 

এক্ষণে চক্ষুর পল্লব ও নয়নাস্র সন্বদ্ধে গুটিকতক কথ! উল্লেখ করিলে চক্ষু 
বর্ণন্ন। সমাপ্ত হইয়া যাঁয়। 

ননে পেশী থাকে বনিয়! আমরা সর্বদা ইচ্ছামত উহা দ্বারা চক্ষু 
মুক্ত্িত করিতে পারি। র্িস্ত ইচ্ছা করিয়া আমর! অনেকক্ষণ পল্পব উত্তোলন 
ক্রিয়া রাখিতে পারি না। কারণ, তাহা হইলে “আমাদের চক্ষু ভূবাছু কর্তৃক 
শুক ও প্রদাহযুক্ত হইয়া পড়িবে । এত্যতীত, ব্লাস্তিবশত; পন্ব সর্ধদ। পতি 
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হইয়াও থাকে । চক্ষুর মুদ্রিতাবস্থায় এক প্রকার জলবৎ পদ্দার্থ চক্ষুমণ্ডলকে 
সর্বদা অভিষিক্ঞ রাখে । পল্পবের অগ্রভাগে যে লোম দৃষ্ট হয় তাহা! হ্বার। 
চক্ষুর কর্ণিয়া প্রভৃতি পদার্থ, কপোল নিঃস্থত ঘর্মবিন্দু এবং বহিঃস্থিত ধূলিকণা 
প্রভৃতি হইতে রক্ষা পাইয়। থাকে। | 

লাল! প্রভৃতি নিঃসরণের ন্যায় নয়নাক্রও রক্ত হইতে উৎপন্ন হইয়। থায়ে। 
চক্ষু-কোটরের বহির্ভাগে ল্যাক্রিমাল্‌ নামে এক গ্রস্থি আছে; নয়নাশ্র এই 
গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত হুইয়! চক্ষু পল্লব ও কনিয়া ঝিস্্ীকে অভিবিক্ত করে, সেই 
অশ্রু চক্র অভ্যন্তর কোণে আসিয়া! উপস্থিত হয় ; এখানে উহা! একটা থলীতে 
বঞ্চিত হইয়! তত্পরে নাঁসারস্ধে, প্রবেশ করে, কিন্ত অধিক পরিমাণে চক্ষুতে জল 
আসিলে মুখমণ্ডলের উপর দিয়া তাহা গড়াইয়া যায । ইহাতে শতকরা ৯৯ ভাগ 
জল ও এক ভাগ এল্বুমিন্‌, মিউপিন্‌ ও লবণ থাকে। অস্রপাতও এক 
প্রত্যাবর্ততক ক্রিয়া । ইহার কেন্ত্র-_পন্ম, অথবা মেড়ুলা, চৈতন্যোৎপাদক দান 
৫ম ন্াযুর শাখা, এবং ইহার মোটর স্নায়ু ৫ম স্বাযুব ল্যাক্রিম্যাল শাখা, এবং 

ক্ষুদ্র টেম্পরো-ম্যালার ন্াযু। 

নয়নাশ্র ব্যতীত পন্বস্থিত কতক গুলির গ্রন্থির মধ্য হইতে এক প্রকার' 
তৈলবৎ নিঃসরণ বহির্গত হয়, যন্দারা উপরের পল্লব নিম্নের সহিত সংলগ্ন হইতে 
পারে না। কিন্তু কোন কারণে উহা! জমিয়া গেলে নেত্রমল নামে আখ্যাত 

*হইয়া থাকে । 


0894৭ 0 877%1110. 
- শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিধরণ। 


. কর্ণকে শ্রবণেঞ্জিয় কহে। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে | ১ম 
বাহকর্ণ, ২য় মধ্যকর্ণ বা টিম্পানাম এবং ৩য় অত্যন্তরকর্ণ বা ল্যাবারিস্থ । এই 
তিন ভাগের মধ্যে শেষোক্তটিতে শ্রবণেজিয়ের অত্যাবস্তকীয় উপরুরপ নকল 
' দেখিতে পাওয়া যায্। অপর ছুট, শ্রবণের জন্ত "তৃতীয় কেবল' সহযোগী 
মাঝ । 

ৰাস্থকর্ণ (25:05 ০০ )-চর্দারৃত পিনা নামক পীত বর্পের স্থিতি-. 
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স্থাপক উপাস্থির ঘারা বাহুকর্ণ নির্মিত হয়। ইহার স্থলে যে নিম়স্থান 
দেখিতে পাওয়াযায়, তাহাঁকে কঙ্কা (0০701 ) বাঁ কর্ণের হ্থাড়ী কহে। 

যে ক্ষুদ্রনলী (71566779] ০0076070 00 ) এই নিয়স্থান হইচ্তে (ম্প 
নাই বিল্লী পর্ধ্ন্ত বিস্তৃত থাকে তাহাকে শ্রবণেস্ত্রিয়ের দ্বার বলা যায়, ইহাঁও 
বাহকর্ণের অন্তর্গত 1 ইহা ১$ ইঞ্চি লঘ্ঘা, ইহাতে কতক উপাস্থি ও কতক 
অস্থি দৃষ্ট হয়, ইহা দ্বারা টিম্পানাই বিল্লীতে শব্দ তরঙ্গ চালিত হয়। টিম্পানাই 
নামক একটি কঠিন ও বিস্তৃত বিল্লী (11677707070 (0002) বাহ্‌ ও মধ্য- 
কর্ণকে পৃথক করিয়া থাঁকে। 

মধ্যকর্ণ বা টিম্পানাম (গয্যওগ))-টিস্পানাই বিজলী হইতে 

অভ্যন্তরকর্ণ বা ল্যাবারিস্থ পর্যন্ত যে নিয়স্থান দুষ্ট হয়,তাহাকে মধ্য কর্ণ বা টিম্পা- 
নল কহে। ইহাতে তিন খানি ক্ুতত ক্ষুদ্র অস্থি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 
পরস্পরের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং ইহাদের দ্বারা বাহ্‌ ও অভ্যন্তরকর্ণের যোগ 
রক্ষা হয়। ইহাদ্বিগকে মেলিয়াস, ইনকাস্‌ এবং ষ্রেপিন কহে। প্রথমটা 
মুদগরের ম্যায়, দ্বিতীয়টি নেহাই আরুতি এরং তৃতীয়ের সহিত অশ্বের রেকাবের 
সাদৃশ্ঠ লক্ষিত হয়। প্রথমটা টিম্পানাই বিল্লীতে এবং তৃতীয়টা ল্যাবারিস্থ ব 
অন্যন্তর কর্ণে লগ্ন থাফে। | 

মধ্যকর্ণ একটী ক্ষুত্র গহ্বররূপে টেল্পোরাল অস্থির পিটুস্‌ অংশের মধ্যে 
অবস্থিতি করে ; এই গম্বরের সম্মুখ ও অভ্যন্তর গাত্রে একটী ছিদ্র দেখিতে 
পাওয়া যায়, এই ছিন্ত্র ইউষ্টেনিয়ান নলীর ভিতর দিয়া পশ্চান্বর্তী নাসারদ্বে.র 
নিকটে এবং গুহানলীর ( 08875718) ভিতরে পর্যবসিত হইয়াছে, একারণ, 
টিম্পানাম ও গুহানলী পরম্পরের সংযোগ দৃষ্ট হযস। এতত্যতীত, মধ্যকর্ণের 
সম্মুখ গাত্রে টেন্সর-টিম্পানাই পেশীর ছিত্ দুষ্ট হয়। মধ্াকর্ণের পশ্চাৎ, প্রাীরে 
ম্যাষ্টায়েড সেলের ছিন্ দৃষ্ট হয়। ইহার বাহির প্রাচীরে টিম্পানাই বিল্লী থাকে, 
এই ঝিল্লীর ধারে ২৩টি ছিন্ এবং গ্লীসিরিয়ানফিসার দৃষ্ট হয়। ছিত্র দিয়া কর্ডা 
টিম্পানাই এবং ফিসার বা খালু দিয়া! মেলিয়াস অস্থি, লেক্মেটর-টিম্পানাই এবং 
টিম্পানিক বক্তবহানাড়ী যাতায়াত করে। এতঘ্যতীত,উচ্চস্থান (0:07202507) 
একুফিভাক্টস্‌ খালের আলি ( 81089) এক স্তপ্ত ( [:55341) এবং ক্টেপি- 
ভিন্বাস্‌ পেশীর ছিদ্র হইয়া থাকে । অভ্যন্তর প্রাচীরে ডিস্বাকার ও গ্রোলা- 
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কার বিন্লী দৃষ্ট হয়, শেষোক্ত ছুইটা ঝিল হ্কারা মধ্যকর্ণ অভ্যন্তর: কর্ণের ভেষ্টি- 
বিউল ও ককৃলিয়া গহবরেরু সহিত যোগ রাখিপ্না থাকে । 

মধ্যকর্ণের ভিতর দিকে, অথচ টেম্পোরাল্‌ অস্থির পিট্রুস অংশের 
ভিতরে অপর একটা গহ্বর দেখিতে পাওয়। যায়, যাঁহাকে অভ্যন্তর কর্ণকহে। 
এই গহ্বর কতকগুলি গহবরে বিভক্ত, সুতরাং ইহ1 অত্যন্ত জল বলিয়। ল্যাবা- 
রিস্থ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে । 

ল্যাবারিস্থ দুই ভাগে বিভক্ত, একটা অস্থি ও অপরটা বিশ্লী, দ্বারা নির্মিত 

হইয়া থাকে। 

অস্থি নির্টিভ ল্যাবারিস্থ আবার তিন ভাগে বিভক্ত, যখা--১ম। ভেষ্টি- 
বিউল ২য়। অর্দচন্দ্রীকার নলীসমূহ এবং ৩য়। ককৃলিয্া। 

'প্রথমটীকে ল্যাবারিস্থের মধ্যগহবর বলে, ইহার অভ্যন্তর গাত্রে কতকগুলি৷ 
ছিন্র দেখিতে পাওয়া যায় যন্্ারা অডিটরী বাবণেস্সিষবের ন্নাযুর শাখা প্রস্ঠীথা 
ইহার ভিতরে প্রবেশ করিয়! থাকে । ইহার বহিদ্দিকে একটা ডিম্বাকার ছিদ্র 
ও উহার ঝিলী দৃষ্ট হয় যথায় ছ্রেপিস্‌ অস্থি সংলগ্ন থাকে, পশ্চা্থ ও উর্ধাদিকে 
পাঁচটা অর্দচন্দ্রাকার নলীর ছিক্র ইহার সহিত যোগ রাখিয়া দেঁয়, এবং ইহ 
সম্মুখ দেশে একটা ছিড্ড দ্বারা ককৃলিয় গহ্বরের সহিত সংযুক্ত থাকে । 

কক্‌্লিয়া দেখিতে শামুকের মত, ইহার ভিতরে একটা, শুণ্ডারতি, স্তর 
দেখিতে পাওয়া যায়। একটা, নলী এই স্তস্তকে ঘুরিয়! ঘুরিয়া বেন করে ॥ 
এই নলীর উপর দিক বন্ধ, কিন্তু ইহার নিয়ে তিনটা ছিদ্র থাকে, একটার দ্বারা 
ভেষ্টিবিউল গহ্বরের যোগ রক্ষা হয় দ্বিতীয় ছিত্র গৌলাকার, ইহ। টিম্পানাম, 
বা মধ্যকর্ণের সহিত সংযুক্ত, এই ছিদ্রের মুখ একটা বিল্লীর দ্বারা আবৃত থাকে ; 
তৃতীয় ছিদ্র স্থানীয় অস্থির ভিতরে প্রবেশ করে ॥ ককৃলিয়া গহ্বরের মধ্যস্থলে 
কতকগুলি যষ্টির আকার পদার্থ '( 7২০৭৪ ০? ০০৮) দেখিতে পাওয়া যায় । 
এই পদার্থদিগের ভিতরে অডিটরী স্গাযু গ্রবেশ করিয়া থাকে ।" 

বিল্লী নির্মিত ল্যাকারিস্থ মধ্যে এন্ডোলিম্ফ এবং অস্থি নির্টিত ব্যাব-. 
রিস্থ মধ্যে পেরিলিশ্ফ. ন্নামক তরল পদার্থ দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

 এন্ডোলিম্ফ নামক তরল পদার্থে কতকগুলি বালুকণা সদৃশ পদার্থে 
€ ০০০০7% ) দেখিতে পাওয়া যায় । * 


৪০৬ (ফিজিয়োলজী 

অভিটরী ন্মাস্ু অভ্যন্তর কর্ণের ভিতর প্রবেশ করিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত 
হইয়া পড়ে। একটী শাখ! ভোষ্টিবিউল্‌ ও অর্ধচক্্রোকার 'ললীসমূহে এবং 
অপরটী কক -লিয়। গহ্বরে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

. বাহুকর্ণের ক্রিয়া__১ম। ভূবাছু বাহিরের শব বহনপুর্ক শ্রবশে- 
সত্যের পথ দিল! একেবারে টিম্পানাই বিল্লীতে গিঙ্] লাগে, এজন্য, সেই শব 
অন্ত দিকে বিকীণণ হইতে পায় না। ২য়। বাহ্‌কর্ণেরধুগাত্র দিয়াও শব্ধ উপ- 
রোক্ত ঝিল্লীতে উপনীত হয়, এবং ওয়। শ্রবণ পথের ন্বতন্ত্র বায়ুর সহিত শব্- 
বাহক ভূবাঘুর ঘর্ষণে শবের আধিক্য হইয়া থাকে । 

মধ্যকর্ণের ক্রিয়া__ তৃবাষু হইতে শব্দকে জলবৎ পদার্থের উপর দিদা 
ভ্রমণ করিতে হইলে, সেই শব ক্ষীণ হইয়া পড়ে? কিন্তু ভূৰাযু,ও জলের ব্যব- 
ধানে যদি একটা বিস্তৃত ঝিলী থাকে, তাহা হইলে শব্দের আধিক্য হয়। এফা- 
রণ স্ধ্যকণস্থিত গোল ও ডিম্বাকার ছিদ্রদিগের বিল্লী ত্বারা শব্দ ক্ষীণ ন! হইয়া 
অভ্যন্তর কর্ণে প্রবেশ করিয়। থাকে । আবার, এক্ষপ বিল্লীর গাত্রে ঘন পদার্থ 
সংলগ্ন থাকিলেও শব্ধের আধিক্য হয়; অতএব, ভিম্বাকার ছিদ্রস্থিত বিল্লীর 
গাজে ট্রেপিস্‌ অস্থি সংলগ্র থাকে বলিয়া শবের হ্রাস হইতে পারে না। 
বিল্লী যত টান থাকিবে, তত তাহা উত্তমরূপে শব্ব বহন করিতে পারিবে । 
আবার এ্রন্ূপ বিলীর গাতে অস্থির ন্তায় কঠিন পদার্থ ঝুলিয়৷ থাকিলে শব্দ বহ- 
নের আরও স্থবিধা হইয়া যায়। যে তিনথানি অস্থি মধ্যকর্কে অধিকার 
করিয়া থাকে, তাহারা কেবল একদিকে টিম্পানাই ঝিল্লী ও অপর দিকে ল্যাবা- 
রিস্ক গুবরের সহিত সংযুক্ত থাকে ; আর কোন পদার্থের সহিত ইহাদের যোগ 
দৃষ্ট হয় না, অর্থাৎ মধ্যকর্ণের ভিতরে ইহারা পরম্পরে সংযুক্ত হইয়া যেন 
ঝুলিতে থাকে । প্রত্যেক শব ইহাদিগকে পৌোঁলাইয়া' এবং ইহাদের পর- 
মাণুকে আন্দোলিত করিকা থাকে । 
ইউষ্টেসিয়ান্‌ নলী স্বারা মধ্যকর্ণে বায প্রবেশ করিয়। থাকে; একপ ন! 
.হইলে টিম্পানাই প্রস্ঠৃতি বিল্লীদিগের উত্তমরূপ আন্দোলম হইত না, এবং 
এতম্ধ্াবর্ভী অস্থিসমূহ শব বহন জন্ত অন্ঠাম্ঠ পদার্থ হইতে পৃথক থাকিতেও 
অক্ষম হইত; গৃতরাং শব ভ্রমণে বিলক্ষণ অহ্বিধা! হইত । ইউট্টেসিয়ান্‌ নলী 
ছারা মধ্যকৃর্ণে বা প্রবেশ করে বলিয়া) ভিতর ও বাহিরের চাঁপ.এবং উদ্ভাপের 
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সামন্ত রক্ষ! হই] থাকে। এই নলী ছ্বারা কর্ণের মিউকাস নির্গত হয়! 
ধায়। বাহির হইতে অধিক পরিমাণে বাধু কর্ণে প্রবেশ করিলে, টিপ্পীনাই 
ঝিল্লী ভিতর দিকে ছেলির! পড়ে এবং শ্রবণের ব্যাঘাত ঘটে। 
অভ্যন্তর কণের ক্রিয়।-_-পূর্বে উদ্লেখ করা হষ্টাছে যে, অভ্যন্তর 
কর্ণে তরল পদার্থ থাকে । এই তরল পদার্থের ভিতর দিয়! শব অডীটরী দ্মাযুতে. 
উপস্থিত হইলে আমর! শ্রবণ করিয়া থাকি। 
বিবিধ করোটার অস্থি যে সকল শব বহন করে, অর্ধচন্ত্রাকৃতি নলী সমূহ 
সেই সকল শব্দকে একত্রিত করিয়! থাকে । এতগ্থাতীত, উহার। শব বহনও 
. করিয়। থাকে। 
ত্ন্যন্তর কর্ণের তরল পদার্থে যে সকল বালুকণ! সদৃশ পদার্থ (০০০০11৪ ) 
দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের দ্বার! শব্দের তীক্ষত। লাভ হয়৷ থাকে। ঝ্ন্ী 
নির্পিত ল্যাবারিস্থ ও তাহার ন্বাযু, মু ও উচ্চ শব্ধ পৃথক কবিতে পারে, কিন্ত 
ককৃলিয়! ও তাহার ন্নাযুব সাহায্যে কেবল সুমিষ্ট অথবা! কর্বাশ শষ বোধগমা 
কর|যায়। গহ্বরে যে সকল যষ্ঠীর় আকার পদার্থ দেখিতে পাওয়া! যায়, 
উহারাই উত্তেজিত হইয়া শবের.বিবিধ গুণ মস্তিকে লইয়া! গির। থাকে। 
কর্ণের তিন ভাগের স্বতন্ত্র বর্ণনা সমাপ্ত হইল। এক্ষণে কি প্রকারে বাহিরের 
শব্দ কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়! নানা স্থান ভ্রমণ পূর্বক শ্রবগেক্ট্রিয়ের দ্বাযু সমূহে 
উপনীত হন্গ, তাহ 1নয়েব চিত্রিত কর্ণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অনুসরণ করা 
যাউক। 
কোন প্রকার বীণাধন্ত্রের তার বাণিয়! উঠিলে তৎক্ষণাৎ তাহা চঞ্চল হইয়) 
উঠে, এবং তাহা এত শীন্ত শীত্ত ইতস্তত সঞ্চালিত হয় যে, কিছুতেই তাহার 
খীতির অনুসরণ করিতে পারা যায় পা। এই ভার যেমন দ্রুত সঞ্চালিত হ্য়, 
তেমনি ইহ! আপন চতুষ্পার্শবস্থ ভূবাযুকে আঘাত করিতে থাকে৷ ক্রদে তারের 
নিকটস্থ ভৃবাযুর জান্দোলন দূরস্থ ছুবাযুকে কীপাইতে কাপাইতে কর্পে ও কর্ণ- 
কুহরে প্রবেশ করে। ট্কান প্রকার আঘাত জনিত তৃবাযুর আন্দোলনকে 
তরঙ্ধ কহে। শবের এবন্প্রকার তরঙ্গ টিপ্পানাই-ঝিল্পী হইতে মুদগর সদৃশ, 
নেহাই আকুতি, ও অশ্বের রেকাব তুল্য অন্থি সমূহে পরিচালিত হয়, পরে তাহ) 
মধ্যকর্ণের গো ও ভিম্বাকার ছিত্রে ও উহাদের বিল্লীতে আসিয়া লাগে। 


&০৮ ফিজিয়োললী। 
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ইউঠেসিয়ান্নলী ঢা. 6০. 
এখান হইতে শব্খতবঙ্গ ছুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমটা কর্ণের গোঙী- 
কাব [ছপ্র ও উহার বিল্লী অতিক্রম করিয়া ককৃলিয়া গহবরের এগুলিম্ক, ও 
পেবিলিম্ফ, নামক তরল পদার্থের উপর পতিত হয়, এবং অবশেষে সেই শব্ধ- 
তবঙগ ষঠির 'আকাব পদার্থদিগকে আঘাত কারয়া এখানকার সবামুতে উপস্থিত 
হইয়। থাকে । শব মিষ্ট কি কর্কশ, ককৃলিয়! কেবল তাহাই বিচার করিয়া! থাকে । 

শব্ের দ্বিতীয় তরঙ্গ মধাকর্ণের ডিঘ্বাকার ছিন্্র ও উহার ঝিল্লী 'তক্রম 
করিয়! ভেষ্টিবিউল্‌ গহ্বরে এগুলিম্ক, ও পেরিলিক্ক, নামক তরল পদার্থে পতিত 
ঘ্য়, এবং দেই *ব-তরঙ্গ বালুকণা সদৃশ পদার্থপিগকে উত্তেজিত করিয়া এখান- 
কার অডিটরী শ্নাযুতে উপস্থিভ হইয়া থাকে । ভেষ্টিবিউল গহ্বরের বিলী 
নিশ্মিত লেবারিস্থ ত্বারা সেই শব উচ্চ কি ক্ষীণ, ফেবল তাহার বোধগম্য 
হুইয়। থাকে। 
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খ্রাণেজিয়ের বিবরণ । 
08:4৭ 0৮ 914]... 





সপিপসশসসপপসপপাপ 


নাঁসিফাকে াণেজিয় কছে। ইহার ঢারিটী ছিপ্রের মধ্যে ছুটা ছিদ্র ওঠ্ের 
উপরিভাগে স্থিতি করে এবং অপর ছুইটী গুহানলীর (19118750%) সহিত যোগ- 
স্বাবিয়। দেয়, এজন মুখ বন্ধ থাকিলেও নালিক! থান! অনায়াসে শ্বাসপ্রশ্থাস 
কার্ধ্য নির্বাহ হইয়া থাকে। 

একটী আবরণ লমতাবে নাসিকাফে ছই ভাগে বিতস্ত করিয়া! থাকে। 
এই আবরণ অস্থি ও কোমলাস্ছি দ্বারা নির্সিত। কতকগুলি ক্ষুত্র কষু্র অস্থি 
প্রস্থে বিস্তৃত হইয় প্রত্যেক নাসিকার গহ্বরকে ক্ষুত্র ক্ষত্র ভাগে বিভক্ত করে। 
একটী মক্মলের মত কোমপ বিল্লী বু সংখ্যক রক্তবহানাড়ী ও গ্রন্থি (8191243) 
বছন পুর্ববক ইহাদের গাত্রে সংলগ্ন থাকে। প্রাণেন্দ্রিয়ের শ্লাষুর গুটিক। 
€(০18০৫০5 ০1 ) হইতে অসংখ্য জাযুক্ত্র এই +ঙ্গম্মিক বিস্তীতে আমিয় 
উপস্থিত হয়, ইহাদের দ্বারা বিবিধ গন্ধ 'উর্ধ মস্তিষ্ধে প্রেরিত হুইয়। থাকে । এই 
লকল জামুনুত্র ব্যতীত অন্তান্ত সযুও নাসিকায় দেখিতে পাওয়া যায়, যদ্বার! 
তথায় তাপ, শৈত্য ও বেদনা প্রভৃতি অন্ভব হস্স, এবং ল্লেম্স! প্রভৃতি পদার্থ 
নির্মত হইয়া থাকে। 

গন্ধ ভ্্রব্য যেরূপ আকার বিশিষ্ট হউক না কেন, তাছ! ঙ্গেম্সার সহিত দ্রৰ 
ন! হইলে অলফ্য।কট্রী স্াফু কর্তৃক গ্রান্থ হয় ন1; একারণ, স্থানীয় শ্লৈম্মিক 
ঝিলী সর্ধদা আর্ট থাকে | এই বিশ্লী কোন প্রকার স্লোগে স্ফীত ও গু হই 
পড়িলে জ্রাণ শক্তিন্ন হাস হুইয়! থাকে । ূ 

আমর! ইচ্ছাপূর্বক নিশ্বাস বন্ধ করিয়া ছূর্গন্ধ হইতে রক্ষা পাইতে পারি, 
এবং ঘন ঘন শ্বাস টানিয়! সুগঞ্ধ ভ্রাণ করিতে সক্ষম হইয়! থাকি । 

সকল জীবের ত্রাণ শক্তি সমান নহে। মাংসাশী জীবের! প্রাণ দারা আপন 
শিকারের গ্রতি সহজে অনুসরণ করে। উত্তিদ-তোনীর! ফল ফুলেয় গন্ধ উত্তস- 
রূঠে উপলদ্ধি করে ) কিন্তু পেযোক্ত- শ্রেণীর জীবাপেক্ষা মন্তব্যের স্বাণশক্তির 
সযন্তা দই হয়। যোধ হুর, প্রত্যেকের অলফেকউ্রশ দাযুর গঠন ও ক্রিয়ার তার- 
নম্য হইয়া! থাকে ।, ব্যক্তি ও জন্ধ বিশেষের আপশক্তির বৈষম্য দুষ্ট হয়।' 

৫২ 


৪১৪ ফিজিয়োলনী ই 


এক শ্রেণী যাহাকে দুগন্ধ বলিয়া আদর করে, অপর, কর্তৃক তাহা! ছর্গকজনক 
বলিয। ঘ্বণিত হয় । ইহার কারণ নির্দেশ করা যায় না। 








্বাদেন্ডদ্রিয়ের বিবরণ । 
08৫ 0 255, 


জিহবা ঘার! সকল প্রকার পদার্থের শ্বাদ গ্রহণ করা যায়, অর্থাৎ অগযুক্ত 
লবণাক্ত, তিক্ত, হিট প্রভৃতি সকল প্রকার আশ্বাদন লিহ্বা দ্বারা বোধগম্য 
হইয়৷ থাকে। 

জিহ্বার উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুত্র গুটিক! (6901110) দেখিতে 
পাওয়। যায়। ইহার! তিনভাগে বিভক্ত । ১ম॥ শুগ্ারুতি গুটিকা, (৪11 
£০25 038111192) ইহারা জিহ্বার প্রায় সমস্ত গাত্র, বিশেষ উহার মধ্যভাগ 
অধিকার করিয়। থাকে । 

২য়। চাবুকারৃতি গুটিকা) (17161010, 0921119 ) ইহারা প্রথম 
শ্রেণীর গুটিকার্দিগকে বেষ্টন করিয়৷ অবস্থিতি করে, অর্থাৎ জিহ্বার ছুই ধারে ও 
অগ্রভাগে ইহাদ্দিগকে দেখিতে পাওয়। যায়। 

৩য়। এই শ্রেণীর গুটকাগুপি দেখিতে চতুর্দিক খাতবিশিষ্ট গড়ের (01৮-. 
5920581190 [81010 ) মত 7 ইহাদিগের সংখ্যা অতি অল্প এবং ইহারা 
দেখিতে গোলাকার ? জিহ্বার মুলদেশ ভিন্ন ইহার্দিগকে উহার আর কোন 
স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। | 

প্রত্যেক শ্রেণীর গুটিক! সমুছে (১) কতকগাল রক্তবহানাড়ীর ফাস, ও (২) 
তন্মধ্যে একটি কুহত্র থাকে এবং (৩) একটা স্বচ্ছ আবরপ এতছুতয়কে 
বেষ্টন করিয়া থাকে। 

জিহ্বা তিন প্রকার কার্য করিয়! থাকে । 

১ম ইহা! গলাধঃকরণের সহায়তা করে । , 

২1 ইহা হবার! বাকেযাচ্চারণের সহায়তা হয়) 


' ৩য়। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর ওটিকা দ্বারী কেবল স্বাদ গ্রহণ 
হইয়। থাকে। 





০828৭ 05 245, ৪১১ 


জিহ্বা মাংস গ্রেশীতে নির্দিতহেইয়! থাকে, এবং ইহাতে সঞ্চালক, সাধারণ 
ও বিশেষ চৈতন্তোৎপাদক নসাঁযুহতর লক্ষিত হইয়া থাকে | 
পদার্থ দ্রবীভূত না হইলে জিহ্বার দ্বার] তাহার আম্বাদ পাওয়া! যায় না, 
এবং ঘত জিহব| দ্বার উহা! সঞ্চালিত হইবে, তত উহার স্বাদ বোধ হইতে 
থাকিবে । 
বারঘ্ার এক প্রকার পদার্থ আঙ্বাদন করিলে স্বাদ-গ্রহণ-শক্তির হাস হয়, 
এবং নান। মিষ্টান্ন পরে পরে আন্বাদন করিলে, প্রত্যেক পদার্থের আস্বাদন পৃথক 
করা অত্যন্ত কঠিন হয়। ঝিহ্বা ব্যতীত, মুখ-গহ্বরের অন্তান্ত স্থানেও স্বাদ 
গ্রহণ হইয়া থাকে। 
নিহবার পশ্চান্তাগে, ছুই ধারে গ্রবং অগ্রভাগে যথার্থ স্বাদ গ্রহণ হয়, এত- 
দ্যতীত, কোমল তালু ও ইহার থিলানে, এবং কঠিন তাপুর পশ্চান্তাগের কিয়- 
ংশেও 'আাস্বাদন পাওয়া গিয়া থাকে:) কিন্তু জিহ্বার উপরিভাগের সপ্পুথ ও 
মধ্যভাগে, অথব! ইহার নিয়দেশে:এবং কঠিন তালুব সম্মুখাংশে, দস্তমাত়ী ও 
ওষাধর প্রভৃতির গাত্রে পদার্থের সংযোগ হইলে কোন স্বাদ পাওয়া খায় না। 
গ্নসোফেরিঞজিয়াল্‌, ও পঞ্চম ায়ুব পিঙ্ুয়াল্‌ শা! ঘ্বারা জিহ্বার ন্নাযু লাভ 
হইয়া থাকে । প্রথমটার বিভাগে জিহ্বার পশ্চাপ্তাগে আস্বাদন পাওয়া ধায় 
, না, এবং ছ্বিতীয়ের বিভাগে ছিহ্বাগ্রভাগের আসশ্বাদন-শক্তির লোপ হইয়! 
থাকে । জিহ্বার পম্চান্ভাগে তিজ্ঞান্বাদ, অগ্রভাগে মিষ্ট, এবং ছুই ধারে অন্ন 
আস্বাদন অনুভূত হই! থাকে | 
জিহ্বাস্থিত চাঁবুকাকৃতি ও"গড়ের মত (46008109100 ৫ 01200005811865 
ঢ911169) গুটিকা সকলে এক প্রকার পদার্থ দৃষ্ট হয়, উহাদের ছারাই জিহ্বার 
আন্বাদন লাভ হইয়া! থাকে | কোন প্রকার পদার্থ জিহবায় সংলগ্ন না করিয়াও 
শারীরিক নাযু ও সাস্ুকোষ সমূহের পরিবর্তিত অবস্থায় শ্বাদ অনুভূত হইতে 
পারে। ' 
জিহ্বার গুটিক! ছারা স্বাদ গ্রহণ ব্যতীত, পদার্থের ম্পর্শর্ঞান লাভ হইয়াও 
থাকে । অর্থাৎ কোন পদার্থ জিহব(র উপর রাখিলে, তাহ! উঞ্চ কি শীতল, 
ক্রেশদায়ব বা! তৃপ্থিজনক, এমন কি তাহার /আকার পর্যযস্বও নিরপণ করা 
যাইতে পারে। ॥ . 





৪১২. ফিিয়োরজী। 
ম্পর্শেক্রিয়ের বিবরণ । 
08৩0 দ 2০90০17. 


পূর্বে যে সকল ইন্জিয়ের:কথ| উল্লেখ কর! গেল, উহারা! প্রতোক্ষেই বিশেষ 
বিশেষ উত্তেজক পদার্থের দ্বারা ও শ্বশ্বস্সাযুর সাহায্যে বিশেষ বিশেষ উৈতন্ট - 
উৎপাদন করিয়া থাকে । এ সকল চৈতন্য প্রায়ই বহিজগৎ হইতে উৎপঙ্ 
কর, বখা--বাহিরের আলোক দৃষ্টি, বাহিরের শবে শ্রবণ, ইত্যাদি। প্ররপ 
টৈতত্ত দ্বার! শারীরিক অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের কোন প্রকার অবস্থা অনুভূত হস ন7া। 

স্পরশজ্ঞান ঘ্বারাই কেবল আমর নানা অবয়বের অবস্থা বুঝিয়া থাকি। 
তবকৃস্থিত ক্ষত কুদ্্ গুটিক। (9৭01119) দ্বার এপ্পর্শজ্ঞান অধিক পরিমাণে ; লাভ, 
হয় বলিয়! আমর! ত্বকৃকে স্পর্শেন্দির় বলিয়া) খাকি। কিস্তৃজিহ্বাও ওঠে এ 
সকল গুরিক! দেখিতে পাঁওয়! যা বলিয়। উহাদের দ্বারাও স্পর্শক্ঞান লাভ হইয়া 
থাকে। 

. স্পর্শজ্ঞান লা হইবার অন্য কোন বিশেষ স্নায়ুর প্রয়োজন নাই, রাধারণ 
ইচতন্তোৎপাদক ক্াযুদিগের দ্বারা এ কায নির্ববাহিত হয়; সেই জন্য সাধারণ 
চৈতনের আধিক্য হুইলেই ম্পর্শজ্ঞান হইয়! থাকে । 

কোন কঠিন ও উত্তপ্ত পদার্থ অঙপৃষ্ট হইলে, ম্পর্শজ্ঞান দ্বারা আমরা , 
প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন চৈতন্ঠ উপলব্ধি করিতে পারি, কিন্তু সেই সেই পদার্থ 
কেবল দ্নাযুদ্পৃষ্ট হইলেই উহ্ীর! যে আ্ায়ুর সহিত সংলগ্র হইয়াছে এমত বোধ 
হয় না, কেবল এক প্রকার অনির্বচনীর চৈতন্ত উপলব্ধি হয়, ইহাকে ম্পর্শজ্ঞান . 
না বলিস অনু্তব শক্তি (€561%78) বলা গিয়া থাকে । 

অবন্থাতেদে এই অনুভব নুখেক্ধনক অথব।কষ্টদায়ক হইয়া! থাকে । 

গ্ধার্থ চর্্পৃষ্ট হইলে, উহ! গুরু কি লঘু, উ্ণ কি শীতল বুঝা গিববা! থাকে । 
আবার স্পর্শ-জ্ঞান ছার! পদার্থের আকৃতি ও গঠন প্রস্ৃৃতির বিচার করা যাইতে 
পরক্জে॥ .. ৃ 
অভদাতীত, সাধারণ চৈতক্টোৎপাক আাফুদিগের উপর জনকে ক্তৃত 
করিত ফেখ্ঠ গিয়া খাঁর) ববা---বেদনার কল্পনায় বেদনাফুক্ত অঙ্গের বাজন। 
বুদ্ধি, ভয়ে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কম্পন, আত্মীয়ের আশা পথের অপেক্ষায় উৎসাছে 


৮01০ & 9৮50চা, 8২৩ 


স্ীত,হইলে অথব। ছঃখে নিমগ্ন হইলে, কগোধ প্রদেশে ধর্দবিগু দৃষ্ট হই] 
থাকে, ইত্যাদি। 


এপ অপ 


স্বর ৪ বাক্য। 
৬010, & 3৮5৮0], 


লেরিংস নামক অদ্ভূত সঞ্চালক যন্ত্রের কাধ্যক্ষমতার ছারা স্বর ও হর 
উচ্চারিত হইয়া থাকে । অর্থাৎ, উক্ত যন্ত্র-মধ্যে প্রকৃত স্বররজ্জ, (199 
01.908৪ ৬০০৪1৪3 ) নামক ছুইট স্থিতিস্থাপক ঝিনী দেখিতে পাওয়। ধায়। 
শ্বাস-ত্যাগ কালে ফুনফুসস্থিত ভূবায়ুযেমন লেবিংদ যন্ত্রেপে মধা দিয়! বাহির 
হইয়া! যাইবে, অমনি নিয় স্বররজজুদ্য় কাপিয্া! উঠে) এই কম্পনে গ্ররুত, 
স্বর বা স্থুর (৮০1০০) উচ্চ।রিত হয়, কিন্তু লিহ্বা ও ওষ্ঠ প্রভৃতি দ্বার উহ 
বাক্যে (56০9০1১) পরিণত হুইয়! থাকে | 
:শ্বর নানা প্রকার ) (১) ক্ষীণ ও স্থপ, (২) মৃদু ও উচ্চ, এবং (৩) কর্কশ ও 
মধুর ইত্যাদি। শ্বাস-বাযু ধীরে ধীরে বধ্রিত হইলে স্বর ক্ষীণ হয়, স্বরোচ্চারণ 
কালে স্বররজ্জু দীর্ঘ ও বিস্তৃত হইয়া পড়িলে স্বর উচ্চ হয়, এবং শ্বররজ্ৰ,দিগের 
স্বাভাবিক অবস্থানুসারে শ্বর কর্কশ ব! মধুর হইয়! থাকে । 


নিম্নলিখিত কতিপর অবস্থার উপর শ্বরোচ্চারণ 
নির্ভর করে। 


১) প্রক্কত শ্বররঞ্ত-বয়ের অবস্থিতি। 

২। ইছাদদিগের ধারগুলির 'পরদ্পর সম্পূর্ণ পৃথক থাঁকার প্রয়োজন। 
কারগঃ তাহ! না হইলে উহাদের উত্তমরূপ স্পন্দন হয় না) লৃতরাং শব বহির্গ 
মনের বিশ্ব ঘটে । . 

৩। শ্বররজ্জুদিগের কিয়ংপরিমাণে টান থাকার প্রয়োজন) নতুবা! উহার 
শী ম্পনিত হইতে পারে ন1। 

,', ৪1 শ্বর-রজ্জুরদিগের ধার দিয়া তৃবাযুর এরপ ভাবে বহিগর্মন ব্আাবক, 
বন্ধারা উহা সহজে স্পিত হইতে পারে । 


৪১৪ ৃ ফিজিয়োলঝী । 


রদ নেয়মে পর উচ্চারিত হইলে, তালু, জিহ্বা, দত্ত ও ওষ্ঠ প্রভৃতি 
দ্বার! উহ! বাক্যে পরিণত হইয়া থাকে। 
গ্লটাস, (81০65 ) নামক ছিদ্র শ্বর-রজ্জ,গুলির মধ্যস্থানে অবস্থিত। 
সহূজ শ্বাস প্রশ্বাস কালে, অথাৎ যখন শ্বাসপ্রশ্থাসে কোন শব্ধ বাহির হয় না, 
তথন এ ন্নটাস্‌ ছিত্র ক্রিকোপাকারে থাকে । স্বর-রজ্জ, অর্থাৎ থাইরো-এরিট- 
নয়িভ, বন্ধনীগুলি € 01707023 ৮০০৪1৩৪ 01 6)10-215 6501৭ - 11881706005) 
দ্বারা গ্লটস্‌ ছিদ্রের ধার নির্মিত হয়। ক্রিকোথাইরয়েড, পেশী দ্বারা শ্বর-রঙ্জু, 
বিস্তৃত ও থাইরোএরিটনয়িড, পেশী স্থার। উহ! শিথিল হইয়! থার্ষে। ক্রিকো- 
এরিটনয়িড, পোষ্টিরিয়াই পেশীদ্বার! গ্লটিস্‌ ছিদ্র পশ্চান্দিকে বিস্তৃত হয় এবং 
ক্রিকোএরিটনফ়িভ ল্যাটারেলিস্‌ পেশীদ্বারা উহা! সন্কীর্ণ হইয়া থাকে । স্বরো- 
চ্চারণের সেন্সরী বা চৈতন্ঠোৎ্পাদ্দক সাযু হপিরিয়ার লেরিঞ্জিয়াল্‌ এবং মোটর 
বা সঞ্চালক ন্বাধু ইন্ফিবিয়ার্‌ লেরিঞ্রিয়েল। ইনফিরিয়ার লেরিপ্রিয়াল্‌ স্নাফু নষ্ট 
হইলে স্বর-রজ্জ,গুলি সমান্তরাল (287511৩1) ভাবে থাকিতে পারে না, স্তরাং 
স্বর লোপ হইয়। থাকে। | র 


স্বর ও বাক্যের যাবতীয় ষন্ত্রের তালিকা । 





ও শ্বাসপ্রশ্বা-  [ সহজে সঞ্চালক পেশী- 
সোপযোগী গুলিঃ-* ডাক্বাফ্রাম,ইন্টার- 
সঞ্চালক পেশী, বক্ষ, কষ্টাল, পঞ্জর উত্তোলন- 
গর নি ব কারী পেশী, স্কেলিনাই। 
শকোৎপাদক € ট্রেকিযস। | কির নি 
কদাচ প্রয়োজন হয় 2-- 
কম্পনশীল লেররিংস, ] 
ভি সেরেটাস্‌ ম্যাগ নাস, 
যত / [ লেটিসিমাই ভসণই, 


সদ পারার 


পেক্টোয়েলিস্‌। 


058৮৯প]তেন, 2 








রা লেরিংসের ভে্রিবিউল্‌, লেরিংসের 
] ভেষ্টিকেল্‌, ফেরিংস, ষ্ঠ গহ্বর, 
স্বরবর্ণ ৃ 

নাসাগহ্বর, ফ্ণ্টাল্লাইনাস্‌, ,শ্ফিনয়- 
উৎপাদক ডাল সাইনাস, এপিগ্লটিস্‌, তিলাম্‌ 
রে 


বাক্যোৎপাদক পেলেটাই ইন্ফিরিয়ার ম্যাগংজিল!। 


হুলবর্ণ | জিহ্বা, ওঠ, ভিলাম-পেলেটাই, 
উৎপাদক দত্ত, ইন্মুফরিয়ার ম্যাগজল| । 


জন্মবিবরণ । 
০250, 


যে সকল মূল অংশে জীব শরীর নির্মিত বয়, উহ্বাদের মধ্যে অনেক+ 
গুলিরই ট্েনর্জন্স হইতে পারে অর্থাৎ কোনরূপে উঠার! নষ্ট হইলে, সেইরপ 
পদার্থ ই উহাদের স্থান অধিকার করে। যথ! £_-পুরাতন কোষের স্থানে নৃতন 
কোষ, পুরাতন রক্তকণা'র পবিবর্থে নূতন রক্তকণ! এবং অকর্মণ্য পেশীর রূপা- 
স্তরে কার্যোপযোগী পেশীর উৎপন্ন হইতে দেখ! গিয়। থাকে । আবার, উক্ত 
নিয়মেই পিভক্গ স্নায়ু বৃদ্ধি পার ও ভগ্ান্থি সংযুক্ত হইয়া থাকে 1 বাস্তবিক, 
উপাস্থি প্রভৃতি কতকগুলি অংশ ভিন্ন, শারীরিক নানা অংশের পুনর্জন্ম হইতে 
পারে। | 
মনুষ্য প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জীব-শরীরে ম্‌ল অংশ সকল এইরূপে পুনর্ীবি 
হইলেও উহার ,কোন মৃত অবয়ব বা যন্ত্রের পুনর্জন্ম হয় না, কিন্তু, 2ক- 
জাতীয় জীবের অঙ্গুলির এক একটা গাইট নষ্ট হইলেও দে সকলের আবার » 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । 

্ত্রীপুরুষের সঙ্গম বাতীত, মনুষ্য প্রত্থৃতি জীবের সন্তান উৎপন্ন করিবার 
কমার ছিতীয় উপান্ন নাই। অর্থাৎ, আর ওক্ডাম্‌ (0%৫2) বা ডিম্ব এবং পুরুষের 


৪১৪ ফিদিগোলজী । 


শুক্র-কীট (566:258195০00), প্রত্যেকের এই ছই প্রতিনিধির পরস্পর 
সংস্পর্শে, সস্তানেয় উৎপত্তি, বিকাশ ও বৃদ্ধি হুইদা থাকে। বলা বাল্য যে, 
স্রী জননেজিয্বের মধ্যে ধোনি, গর্তাশয়, ফেলোপিয্লান্‌ নলী, এবং ভিম্বাধারই 
প্রধান। ইহার! পরস্পর যোগ রাখিয়া থাকে, যন্ধারা সঙ্গকালে পুরুষের 
ঘুষ অথবা! দুত্রাারের পশ্চাস্থিত ভেসিকিউদ্লী সেমিনেলিস্‌ নামক শুক্রাশয় 
হইতে শিঞ্প কর্তৃক রেতন্খলন হইয়! বীর্ধ্যস্থিত শুক্র-কীট নামক পদীর্ঘ, ক্রমান্থয়ে 
ধোনি প্রভৃতির ভিতরে সঞ্চালিত হইয়! থাকে। 

জরামু বিবরণ (00৫8)--এই যন্ত্র বন্তিকোটরে (9৩110 ০৪৮165) 
স্থাপিত। ইহা পেশীসত্রে নির্শিত একটী গহ্বর বিশেষ। ইহার পুরুগান্র সম্মুখ 
ও পশ্চান্দিকে চ্যাপ্টা । ইহা প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ওজনে ৭ হইতে ৯২ 
ড্রাম। ইহার তিন অংশ (১) ফাণ্ডাস্‌ ২) বভী, (৩) সাণ্তিক্স। অর্থাৎ ইহার 
উপর দিকের গোলাকার অংশকে ফাগ্ডাদ্‌ (9০৭03) কহে। মধাস্থলকে 
গীত্র ব। বডি (০০৭১) কহে এবং নিয়ের সরু অংশকে গ্রীব বা সার্ভিজ্স (৪:1৯) 
কছে। সার্ডিক্ বা জরায়ু গ্রীবার প্রস্থভাগে একটা ফাটা ফিসার (71878 
6159 63301) দৃষ্ট হয়। এই পথ দ্বার! জরাধুগহ্বর ও যোনিগহ্বরে সংযোগ 
স্ষ্ছণ হইয়া থাঁকে। জরাফুগ্রীবা যোনিগহ্বরে প্রবিষ্ট হইয়া থকে ছু অরাযু 
গৃহবন্নের উপরের অংশের আকার ঠিকোণ, এই গহ্বরের উপরিভাগের ছুই 
কোণে ছুই ফেলোপিয়ান্‌ নলীর ছিঞ্জ দৃষ্ট হয়, গহ্বরের নীচের কোণকে 
ইন্ট্যারন্তাল অস্‌ (1009:081 ০১) কছে। সাভিক্স বা গ্রীবা প্রদেশের গহ্বর 
মাকুর মত (917016-379050) অর্থাৎ ইপ্ট্যারস্তাল ও একসটারন্ভান্‌ অসের 
মুখ অতি সন্্বীর্ণ কিন্ত এতদুভগের মধ্যপ্থিত গহ্বর কিঞ্চিৎ পিশ্তৃত। 

জরায়ুর গঠন (৮০4৩:৪৫৭)--ইহার'তিন আবরণ (১) সিরা (২) 
মাক্চুলার (৩) মিউকাস্‌। সিরান পর্দ। রেক্টাম হইতে যোনির উপর দিয়া 
জরায়ুর পশ্চান্তাগে ব্যাণ্ত হইয়। থাকে; তৎপরে অরাঘুর সপ্দুখ গাত্রের ৪ 
'ভাগের ও তাগ মাত্র বেষ্টন করিয়া মূত্র থালীতে উপাস্থিত হইয়ী থাকে। জরায়ু 
গাত্রের ছুই পার্থর সিরাপ ঝিল্লী বিস্তৃত হইল বস্তি কোটরের সহিত সংঘুক্ত 
হয়, এ ছুই বিশ্বৃত নিরাস পর্দাকে জরাযুর বিস্তৃত বন্ধনী (97980 11880950) 
কছে। ইউ বন্ধনীবা পদ্দার দধে। ফেলোপিয়ান নলী ও ওভানী (০৫৪%) 
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অবস্থিতি করে। , জননায়ুব মাস্ধুলার বা পেশীর আবরণের তিন পর্দা-৫১) বাহ 
পর্দা (২) মধ্যের পর্দা (৬)*আত্যন্ত্ররিক পর্দা । এই শেষের পর্দা সর্বাপেক্ষা 
পুরু এবং ইহা ফেলোপিয়ান নলীর মুখে ও সার্ভিক্সেব চতুর্দিকে গোলাকাযে 
বেষ্টন করিয়। থাকে । 


জরাযু গহ্বরের মিউকাস বা! শ্লৈম্মিক ঝিলীর আবরণ " অতিশর চোম্ত ও 
কোমল, ইহাব বর্ণ ঈষৎ লাল, এবং ইছাতে নলীর আকার গ্রন্থি (00১018€ 01৯- 
295) দৃই হইন্স! থাকে । 


জরাহুব গ্রীব! বা সারিকা মধ্যে শসৈম্মিক বিল্লী দৃষ্ট হয়। ইহা কুগ্ুলাকারে 
অবন্থিতি করিয়াথাকে (0100৬০07000 0080007003 70690 )1 সমস্ত 
জরাধু গহ্বরের শ্লোম্মক ঝিশীতে, পিলিয়া বিশিষ্ট ও স্তস্তাকার .এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ 
হয়। কেবল উহার গ্রীবার স্তানের চ্যাপ্টা এপিথিলিয়াম থাকে এবং হেথার 
কোন প্রকার সিলিয়! বিশিষ্ট এপিথিলিয়াম দৃষ্ট হয় না। 
ফেলোপিয়ান নলী (751191508৮৩ ) ইহা বিভ্তৃত বন্ধনী (819. 
৭1 ]2নাি৩01) মধ্যে অবস্থিত্তি করে। ইহ! প্রায় ৩1৪ ইঞ্চি লম্বা; ইহ! 
অভ্যন্থর দিকে জরামুর সহিত যোগ বাখিয়া থাকে, ক্রমে যত বহিদ্দিকে অগ্রসক্ন 
হয় তত বিশ্থৃত হয় এবং অবশেষে জালের আকার প্রাপ্ত হয়, এই জালের 
আকার অংশকে ফিন্বি-ক্নে্টেড, শেষাংশ (71101078660 ৪৯0607105) কভে। 
প্র জালের আকার বিভক্ত শাখা্দিগের মধ্যে একটার সহিত ওভারী বা ডি 
ধারের যোগ দৃষ্ট হয়। ফেলোপিয়ান নলীরও সিরাস্‌, মাস্ুলার ও মিউকাস 
আববপ আছে। পেশীর আবরণে লম্ঘ ও গোলাকার সুত্র দৃষ্ট জয়; এবং 
মিউকাস বা! শ্লৈশ্মিক বিল্লীর আবরণে সিলিয়। বিশিষ্ট ও গুভ্ভাকার এপি থিলিয়াম 
ৃষ্ঠ হইয়! থাকে । 


ডিম্বাধার ও গুভারী (0০8) প্রত্যেক পার্থর প্রশন্ত বদ্ধনীর 
09195 10990৩06) পর্দার মধ্যে এক এক ওস্ডারী অবস্থিতি করে। 
প্রত্যেক ওনতারী লন্ব'র গ্রার ১২ ইঞ্চি, প্রন্ভেকেন ১ হইতে ১২ ড্রাম ওজন। 
€৩ 
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গঠন (5৮5০০৮5 )-- প্রত্যেক ওভারী হৃত্রবং থালি হবার বেটটিত। 
সংযোগ তত্ত প্রত্যেকের ভিত্তিভূমি । এই সংযোগ তন্ধ মধ্যে গ্রাফিয়ান্‌ ফলিকেল্‌ 
বা ভেসিকেল্‌ দেখিতে পাওয় যায়। 
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গ্রাফিয়ান্‌ ভেসিকেল (োনহটিনা) ৫9106) শৈশব ও বৃদ্ধাবস্থার 
মধ্যে নারীর ডিঘবাধার (০৮71) পরীক্ষা কবিষ়্া দেখিলে উহ্াব উপরিভাগে ১৫ 
হইতে ২*টা বুছদাক্কৃতি পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে গ্র্যাফিয়ান্‌ 
তেসিকেলস্‌ কহে। প্রত্যেক বুছ,দাকুতি পদার্থের গহবব অগুলালময় তরল 
পদ্দার্থে পুর্ণ। বহুসংখ্যক দানা বিশিষ্ট পদার্থ ও একটা ডিন্ব (০৮০০১) এই তরল 
পদ্দার্থে ভাসিতে থাকে। প্রতোক গ্রাফিয়ান্ভেসিকেলের বহির্দিকে 
একটা ঝিল্লী দেখিতে পাওয়া বায়, এই বিল্লীর অভ্যন্তর গাত্রে বছসংখ্যক 
কোষ ও কোষবর্ধন শীল মুল এত নিকটে অবস্থিতি করিয়া থাকে 
যে, উহাদের সমষ্টিকে স্বতগ্জর ভাবে দানাবিশিষ্ট বিদী (296057506 
81810801039 ) কহে। 
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পূর্বে উল্লেখ করা হইগ্লাছে যে, স্ত্রী ও পুরুষেব ' প্রতিন্নিধি স্বরূপ ভিম্ব ও 
শুক্র-কীট নামক পদার্থ ছয়েব পথস্পব সংযোগে সন্তানের অঙ্কুব হয়, এবং সে 
অঙ্কুব, কালে বিকাশ ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ; অতএব এক্ষণে কেবল উহ্ধাদেরই 
তাবৎ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণনা:করিতে হইবে। 


ওভামের গঠন, নির্গমন, গর্ভাপান ও বিকাশের বিবরণ । 


20100861017) 0195010910৩, 10000165120101 & 06510190061 


01602 ০0৮. 


ওভামের প্ররুতার্থ ভিন্ব, কিন্ত শারীর-বিধানের ভাষায় ইহাকে ফলবান 
অঙ্ধুর (0701190 6০71) ) কহে। 
গুভামের গঠন (5:8০516 ০10) ০৮07) পূর্বোক্ত বৃহদারুতি 
পদার্থ যত দিন অসম্পূর্ণ থাকে তত দিন এই ক্ষুদ্র ভিন্ব বা ওভ!ম্‌ উহার মধ্যন্থলে 
থাকে, কিস্ত তাহা প্রায় পুর্ণতা লাভ করিলে ভিম্ব দানাবিশিষ্ট বিল্লীতে 
সংস্তৃষ্ট হয়, এবং এই সময়ে এ বিল্লীর কতকগুলি কোষ সেই ডিম্বকে বেষ্টন 
ফরে; এই কোষের আবরণকে ভিস্কাস্‌ প্রোলিজিক্সীস্‌ (৭19085 0:0118৩783 ) 
কহে। ডিঘ্ব দেখিতে অতি ক্ষুত্র, ইহার ব্যাসরেখ! এক ইঞ্চির ২৪৯ হইতে ১২০ 
ভাগ পর্ধাত্ত হইয়া থাকে। যে বিলী ইহাকে বেষটন করে, তাহাকে জীবনী-বিলী 


85 ফিজির়োলজী। 


207৭ 05119010807 ৬101106 00600079106) কহে । এই বিল্লীর ভিতবে 
অগুকুন্ষ (618) দেখিতে পাওয়! যায়। এই অশ্কুন্থমের মধ্যে নির্মলাকৃতি 
অ্কুরসন্বদ্বীয় বুঘ্ব (26100117051 5৪301019) এবং এই শেষোক্ত পদার্থের অভা- 
নর প্রদেশের একসীমায় একটী পীতবর্ণের অঙ্থুব-বিদ্দু (062770081 57০0) 
অবস্থিতি করিয়! থাকে । 
অর্থাৎ :--১। জোন! পেলুসিড| | 

২। ভাইটেলাস্‌। 
৩। জামিন্তাল্‌ ভেসিকেল। 
৪। জামিন্যাল্‌ বিন্দু । 
ডিম্বের যে চারিটী অংশের কথ। উল্লেথ কর! গেল, উহার! প্রত্যেকে :এক 

একটী কোষের (0611) আররণ, তরলপদার্থ, কোধবর্ধনশীল"মূল (00৩7). 
এবং একটী বিন্দুব (০1৩01 ) লহিত সাদৃশ্ঠ রাখিয়! থাকে । ইহাতে এই 
দিদ্ধান্ত হয় যে গ্রত্যেক ডিম্ব এক একটা কোষ ব্যতীত আব কিছুই নহে। 

.ডিঘ্ের নি গঁমন(3190518০ 0116 0৬1110)- গ্রাফিয়ান্‌ ভেসিকেল 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলেই ভিম্বাধারের সর্কোচ্চ গ্কান অধিকার কবে, এবং ইহাৰ 
অভ্যন্তরস্থ তরল পদার্থ বৃদ্ধি পাইয়া ইহাকে অত্যন্ত শ্দীত করিয়া দেয়, ক্রমে 
ইহার আবরণ এত শুশ্ হইয়া পড়ে যে, অবশেষে ইহা বিদীর্ণ হইয়া ওভাম্‌ বা! 
ভিস্ব বহির্গত করিয়া! থাকে। 

ডিষ্বের গর্ভাধান (107015295060 01006 0৮০12) বুদদাকৃতি 
গ্রাফিয়ান্‌ ভেসিকেল্‌ বিদীর্ণ করিয়! যখন ডিস্ব নির্গত হয়, তখন নারী প্রায়ই 
খতুমতী হইয়া! থাকে । এই খতুর স্বতন্ত্র বর্ণনা করা যাইবে । এক্ষণে ডিম্বের 

[কন্পে গর্ভাধান হয় তাহ! দেখা যাউক। 

ধ্ডঘ নির্গত হইয়া ফেলোপিয়াম্‌ নলীর ভিতরে প্রক্ষিপ্ত হয়; এই নলীস্থিত 
পেশীর্কজের ক্রিমিগতির (47617541010 ৪০১০) চাপে ও উহার সিলিয়৷ 
নামক পদার্থের সাহায্যে, সেই ভিঘ্ব ধীরে ধীরে গর্ভাশয়ের দিকে অগ্রদর 
ইইতে থাকে । 

ওদ্দিকে সজমের ফলস্বরূপ পুরুষের শুক্র লন হয়, সেই শুক্রস্থিত কীট 
সকলংআপন আপন লাঙ্গুলাকার সিলিয়া নামক পদার্থ কর্তৃক পরিচালিত হইব, 
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ক্রমে ক্রমে নারীর যোনি, গর্ভাশয় ও ফেলোপিয়ান্‌ নলীর ভিতর উপস্থিত হইতে 
থাকে। এইরূপে একদিক'হইতে নারীর ও অপরদিক হইতে পুরুষের প্রতিনিধি- 
স্বরূপ ভিথ্থ এবং গুক্র-কীট পরস্পর সংযুক্ত হলে, ডিঘ্বের গর্ভাধান হয়। 
সচরাচর ফেলোপিয়ান্‌ নলীতেই ডিম্ব ও শুক্র-কীট এই ছুই প্রতিনিধির মিলন 
হয়, এতদ্বযতভীত, কথন কখন ডিগ্বাধারেও তাহা সঙ্ঘটিত হইয়! থাকে । 
শুক্র | (007 58001081 0010)--ধে শুক্রের কথ! উল্লিখিত হইয়াছে 
তাহ! বীচি ((680016), প্রস্টেট এবং কাউপার গ্রস্থিদিগের নিঃসরণে নির্মিত 
হয়। ইহা! প্রতিধাবিত গতির কৌশলে স্মলিত হইরা থাকে। পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জাব 
কটী প্রদেশের একন্কানে হার আকর বিন্দু অবস্থিতি করে | এই বিন্দু পুরুষের 
ইচ্ছা বা অস্তবিধ কারণেব সাহায্যে উত্তেজিত হইলেই প্রতিধাবিত গতির 
কৌশলে শুক্র "খলিত হইয়া থাকে । শুক্র শ্বেত বর্ণের বিশেষ গন্ধবিশিষ্ট তবল 
অথচ ঘন এবং আটাযুক্ত পদার্থ। শুক্র স্খলন ঝালেই গন্ধঘুক্ত হয়। ইহ। 
ক্ষাব বিশিষ্ট, শুক্রে স্পামেটোজুয়া নামক এক প্রকার কাট থাকে, উহার 
বীচির নী 10৮11 5610110106125) হইতে কেবল উৎপন্ন তইয়া থাকে। 
বাহার। অতিরিক্ত পরিমাণে ইন্দজ্িয়ের দাস হয় তাদের বীধ্যে কম স্পামে- 
টোজুযা দৃষ্ট হয়। তাহাদের বীর্যে কেবল প্রষ্টেটিক রস এবং ভেলি'কউলি 
সেমিনেপিসের মিউকাস দুষ্ট হর। প্রষ্টেটিক রস পাতলা। ইহা প্রকৃত গাঢ় 
বীর্ধ্যকে তরল করে ও উহ! শুক্র কীটের গতির সহায়তা কবে। 
পুরুষের প্রায়ই ১৬১৭ বৎসর বয়:ক্রম কালে ম্পামেটোজুয়! নির্মিত ও 
'বিকসিত হয়। "এবং ৮০৯* বসব বয়ংক্রম পর্যাস্ত উহ! নিশ্দিতি হইতে 
পারে | উহারা লান্ুলাকাবে ভ্রমণ কবে। শৈত্য, বরফ সংস্পর্শে, ৭৫০০ ভাগ 
জলে এক ভাগ অমিশ্র হাইড্োক্লোরিক এসিড. মিশ্রিত করিলে যে ব্য গ্রস্তত 
হয় সেই দ্রবোর পি5কারী লইলে, এবং অহিফেন ও ট্রকৃনিগ্না সেবন করাইলে 
্ত্রীজননেজ্ত্িয়ের পথে স্পামেটোজুয়াকে বিনষ্ট কর যায়! «* ভিগ্রি সেন্ট 
উত্তাপে ও তাড়িত প্রয়োগেও উহার বিনাশ হইয়| থাকে | রক্তের সিরাম্‌ এবং 
হুগ্ধ প্রস্থৃতি ক্ষার পদার্থের সংযোগে স্পার্মেটোজুয়ার শক্তি বৃদ্ধি হয়। সঙ্গমের পর 
এই স্পামে টোজুয়। স্ত্রীজননেক্জ্িয়ের পথে ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিতে পারে। 
স্পার্মেটোদ্ুরার গতিশক্তি এবং গর্ভাধানশক্তি ছুই পৃথক্‌ পৃথক্‌। কান্সপ, ইহ 


৪২২ কিজিয়োলজী। 


স্পিন তিশা লি 





ঘেখা গিয়াছে যে, গেক ও নিজ ডিত্ব বাহির করিয়া এ জাতিরই স্পামে 
টোুগার স্থিত মিশ্রিত করিলে প্রথমতঃ কিছুই ফল (েখ। যায় না, পরে কিঞ্চিৎ 
জল সংযোগে উক স্পামেটোজুয়াকে চলিতে দেখ! যার ও অর্ধ মিনিটের মধ্যে 
ডিদ্বের গর্ভাধান কবিয়া ফেলে। একটী বীচি মুষ্ষথালীতে না নামিলেও অর্থাৎ 
উদ্দর গহ্বরে রহিয়। গেলেও অপর বীচির ক্রিয়াদ্বারা কেবল সম্তানোৎপাদন 
হইতে পারে। 

দুইটা বীচিই উদর গহ্বরে থাকিয়া গেলে সন্তানোৎপাদন হয় না। বীধ্য 
লর্ধদাই নির্শত হয়, এবং যদিও উহার অধিকাংশ শরীরমধ্যে শোধিত হয় 
তথাপি উহ্তাব অনেকাংশ ধীরে ধীরে ভেলিকিউলিন সেমিনেনিস্‌ মধ্যে সঞ্চিত 
হয়, এবং এখান ০ইে কোন গ্রকার উত্তেজনা ব্যতীতও বহির্গত হইতে পারে । 
স্থভাবতঃ ৩ 4:15 অববা মাসাস্তে একবার করিয়া রেতঃ স্খলন হইয়া থাকে । 
হস্ত মৈথুন (২1; 1১৭) অনান্তকুমন্তযাস। ইহাদ্বারা শারীরিক ও মানসিক 
দৌর্বল্য ০৭711. $ যুণা বাংক্তকে অকন্মশ্য করে, এবং মনোমধ্যে পাপ ও 
অস্বাস্থ্যকর (মণ আনয়ন করিয়া থাকে । 





৬ 


বীর্যের রাসায়নিক উপাদান (09007০81 ০0০90981010 নী 50৩৪০ 
[08610 0010) £-- 


জর :577% ৮০০১০৮৮৭৪ 
ম্পার্মে টিন্‌.........০০৬-০ 
চর্বির .....*** ০8৮22 
মেগনিসিক্থাম্‌ ও 
ক্যালসিয়াম্‌ ফক্ষেটু ৪ বি 
সোডিয়াম্‌ ফক্টেট্‌......১-০ 
এমোনায়েকো ম্যাগনিসিয়াম্‌ 
রী | 178 অল্প। 


লিঙ্গের উত্তেজন (2519০690 0£ 01 76015 )-_লিঙ্গ স্বাভাবিক 
ভাবে শিথিল, ক্ষুদ্র, কোমল ও নতভাবে অবস্থিতি করে; কিন্তু সঙ্গমের উত্তে- 
জনায় উহা স্থল, উষ্ণ, কঠিন এবং উত্তেজিত হইয়া থাকে। এরূপ হইবার 


ঘ৮001.৮া0 বি, ৪১৬ 


তাৎপর্য এই ষে,,ইহা দ্বার। সঙ্গমের ফলস্বরূপ জবাযু মুখের নিকট বীর্ধযও প্রক্ষিপ্ত 
হইয়া থাকে । লিঙ্গের উত্তেঞজন কালে উহার রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার আধিক্য 
হয়, এখানৈ রক্তের চাপশক্তি (31০০৫ ৮/5৭5:0) কেবোটিড ধমনীর রক্তের 
চাপশক্তি অপেক্ষা ৬ গুণ অনিক । লিঙ্গে যে নার্ডাই ইরিজেন্টিস্‌ দৃ্ট হয় 
উহার ভেসোডাইলেটব হত্রের সাহায্যে হেথায় রক্তাধিকা হটয়াঞথাকে | কুকু- 
রের ২য় ফেক্রাল্‌ মাযু হইতে উক্ত নার্ভাই-ইরিজেন্টিস্‌ উথিত হয়। এই 
স্নায়ুর মধ্যে মধো গ্যাংগ্লিয়োনিক কোষ দৃষ্ট হয়। স্পাইন্যাল সজ্জার নিয়াংশে 
এ মাযুদিগের কেন্দ্র বা আকব স্থান (0970) ছৃষ্ট হইয়। থাকে । লিঙ্গের চৈত- 
ন্োৎপাদক গ্সামুব উত্তেজনে এবং নানাগ্রকার মানসিক কল্পনায় নার্ডাই ইরি 
জোর্টিস্‌ উত্তেজিত হইয়া লিঙ্গে, বন্তাধিক্য হয়। এতহ্যাতীত, ইরেক্টরস্‌ 
পেশীব কুঞ্চনে (লিঙ্গের ডসণল শিবাগুলির রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়। রক্তাধিক্য 
হয়) ট্রান্সভার্স পেবিনিয়াই প্রোফাগাস্‌ এবং একসিলেটার ইউরিনি পেশী 
দিগের কুঞ্চনেও লিঙ্গের রঙ্ঞাধিকোব সচায়তা করিয়া থাকে । 

বীর্ধ্যস্থলন (চ:/,০9170০7)-- ভেসিকিউলি সেমিনেলিস্‌ নাম এক লম্ব 
থালীর ভিতর বীর্য সঞ্চিত থাকে । লিঙ্গের প্মাযুব উত্তেলনে প্র থালীর পেশী 
চুত্র কু্িত হয়। ভেসিকিউলিস সেমিনেলিস্‌ এক্সিলেটার ইউরিলি এবং 
ইরেক্টর পিনিস্‌ পেশীদ্িগেব কুঞ্চনে বীর্য ইউরিথা নলী দিয়া বহির্গত' হয়। 
ল্পাইন্াল্‌ মজ্জার নিয়াংশে বীর্ধশ্থলনের কেন্ত্র অবস্থিতি করে। স্লীংটার 
ভেসিকির কুঞ্চন এবং ভিরু-মণ্টেনামের উচ্চত| বশতঃ বীর্ধা মুত্রথালীতে 
প্রবিষ্ট হইতে পাবৈ না, প্রত্যেক বারে ১। ২ ডুম বীর্যপাত হঈ্বা থাকে । 

. শুক্রস্থিত স্পারমেটোজুন নামক কীট, নাবীর ডিগাধারনম্তত 'ডণ্য অপেক্ষা! 
ক্ষুত্র । সঙ্গমের পর ইহাই আপন' লাঙ্গুলাকার সিলিয়! নামক পদার্থ দ্বার! 
নারীর জননেক্দ্রিয়ের ভিতর ভ্রমণ করিতে থাকে । ইঠ্াবা এইরূপে কিয়দ্দিবস 
পর্যন্ত শ্রমণ করিতে কবিতে ঘ্দি নাড়ীর [ডিথেব সাক্ষাৎ পায় নবে৯ট উহার 
অগুলালময় আবরণের ভিতরে প্রবেশ পুর্ববক উহাকে ভ্রণে পরিণত কূরিতে 
চেষ্টা করে, নতুবা শুকাইয়া যার়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, উহার! 
যতক্ষণ ডিশ্বের সাক্ষাৎ না পাইবে, ততক্ষণ স্ত্রীজননেত্রিয়ের পথে ভ্রমণ 
করিতে থাকিবে )..উহার সাক্ষাৎ পাইজেই ইহারা আর ভ্রমণ করে না। 


3২৪ ফিজিয়োলতী । 


হাতেই বোধ হয় বে, ডিম্বে উপস্থিত ভওয়াই উহাদের ভ্রমণের এক মাত্র 
উদ্দেশ্া। 

ভিঘ্বের বিকাশ € 19০দ৩1071768? 01 000) )১__এইরূপে শুক্র-কীট 
কর্তৃক ডিম্বের গর্ভাধান তলে, উচাতে অসংখা পরিবর্তন দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
যথ। £-- 

0১) ভিম্ব ফেলোপিয়ান্‌ নলীর মধ্যগ্ঠলে আসিবামাত্র উঠার সর্ব বতিযস্থ 
ঝিল্লীর বচিদ্দিকে একটী অগুলালময় 'আববণ লাভ কবিয়া থাকে । ডিত্ব প্রপব- 
কাবী জীবদিগেব ডিমে এই অগুলালময় পদার্গেক আধিকা দেখিতে পাওয়! 
সাক» ; টঠাঁব কাবণ এই যে ডিথ মাতৃগর্ভ হইতে গ্রশ্থত হইলেও উক্ পদার্থ হাব 
তাহার মধাস্থিত শাবকের পুষ্টিলাত হইয়া থাকে। এতত্থানীত, ডিশ্বশাবকের 
ন্মপাতব ললণ লাভ হইবার জন্য, তাঁতার সর্বোপরি একটী কঠিন খোলা 
দেখিতে পাওয়া যায়। ডিশ্বশাবক বর্ধিত হইলে এই খোল! এত পালা তয়] 
পড়ে ম, শাসক তাহার চক্ষব সাহাযো ডিম্ব চেদ কবিয়া বহির্গত তইয়া থাকে । 

" নান*ন পছাম বাঁ ডিস্বের এবম্প্রকীব ঘন অগুলাল ও অধাঁতব লবণেব কঠিন 
মধববণ লা কলিবাধ আনশ্ক নাই, কাবণ ভিস্ব স্ত্রী-জননেন্ত্রিয়ের ভিতর 
হইন্ে পোষণোপযোগী পদার্থ লা কবিয়া থাকে। 

(১) ডিঙ্গ যখন ফেলোপিয়ান নলীতে ভ্রমণ কবে, তখন তন্মধ্যস্থিত ডিহ্ব- 
কুশুম অসংখা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে । প্রতোক ভাগেব ভিতর এক একটী 
কোববর্দনশীল মূল থাকে । ইীহাবাউ বিভক্ত হইয়! পবিশেষে এক একটী কোষ 
নির্মাণ কবে। ডিম্ব ৭৮ দিবসের পব গর্ভাশয়ের ভিতব উপস্থিত হইলে তাহা 
আব বিচস্ত হয় না। 

(৩) অগুকুম্থমেব চতুঃসীমায় যে সকল কোষ দৃষ্ট কয়, তাহাব! ক্রমে ক্রমে 
বর্ধিত হয়া পরজ্পবেব চাপে বহু কোণবিশিষ্ট হয়, এবং পরিশেষে তাতাবা 
সকলে মিলিয়া একটা বিল্রীব আকারে পবিণত হইয়া পড়ে। এট অবস্থান 
অগুকুন্থমের মপাভ'গে কেবল নিশ্দল তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়া] যার়। এই 
রূপে সমস্ত অওুকু্বম একটা নৃচন বু্ধদে (৮০০1০) পরিণত হয়। ইহার 
অভান্তব গাত্রের কোষদগকে অঙ্কুব সম্বন্ধীয় বাঁ ব্রাঞ্টোড।মিক ঝিল্লী (019৫০- 
10210 01. €61101051] 06201705 ) কহে। 


আ্রমিহগাহাঞগা0ম, ৪২৫ 


(৪) ব্র্াষ্টোডা্িক বিল বৃদ্ধি পাইয়া ত্ববার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়। 
পড়ে £__এপিক্লা্, মিসোব্লাষ্ট এবং হাইপোব্রাষ্ট। এক্ষণে ডিঘ্বকে পৰীক্ষা 
করিয়! দেখিলে, ইহাতে ৪টী আবরণ দেখিতে পাওষ| যাইবে, অর্থাৎ সর্ধবাহিরে 
জাননী-ঝিল্তী, এবং উহার ভিত দিকে ব্রাষ্টোডাপ্িক শঝন্রীর তিন আববণ 
লক্ষিত হয়। 

এপিব্রা্ (/07104২6)-ইঠ! ভইতে চর্ম, বড় বড় স্নায়ু কেন্দ্র (০০10065), 
চক্ষুব গ্রণান প্রান অংশ, কর্ণ, নাপিকা, এবং এম্নিয়নেধ এক পঞ্ধ। 
নিন্মিত ভয়। 

মিসোর্রাক্ট (১.০১০)1৭) ইত হউনে আস্ছি, পেশী, ফেসিয়া, পেরি 
ফিখল অর্থাং দূবছিত সামু, রভ্ত সপ্গালন যন্্, সংযোগ তন্ত, খাগ্বঠ। নলীব 
(৯117)71775 08771) পেশী স্তর, এমনির়নেব বহিদ্দিকের পর্দ] এবং এলপ্ট- 
ইসেব কিয়দংশ নিশ্মিত হইয়া থাকে । 

হাভপো ব্রাষ্ট 0159)17৭)- খাদ্যবাহীনলীব ও ফুসফুসের এপিথি- 
লিয়াল্‌.পর্দ, এবং এলেন্টয়িসেব কিয়দংশ নিশ্সিত হইয়। থাকে । 

শোবিধান্‌ (01১27101)--ওভাম্‌ অর্থাৎ ডিথ্ব শীঘ্বই উক্ত গ্রকাবে 
আববণ লাভ কাখয়া জরাধু মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, ৩থার উপস্থিত ভইয়! উহার 
জানা পেলুনিড! আথহ বতি'প্দক্স্থ আবরণে চহুদ্দিকে বহ্সংখাক ভিণাই 
(প্রবর্ধন) উৎপন্ন ঠয়। যন্বারা সমস্ত গভামকে কোমল ও লোমঘুক্ত বলি! 
বোধ হয়। ওভামের এইনপ বাহরের আবরণকে কোরিয়ন কহে। এই 
কোবিয়নেৰ কথা আবাব লিখিত হইবে। 


শশী শী 


ধুর বিবরণ । 
ব5ব্ং ৮08, 


পূর্দেবে উল্লের কৰা হইয়াছে যে, গ্র্যাফিগ্ান্‌ ভেসিকেল বিদীর্ণ করিয়া ডি্ব 

নির্ত হইবাব কালে, নাবী খতুমতী হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রাম্স প্রতি মাসে 

বথন নাবীব ডিঙ্াবার হইতে ডিথ্ব নির্গঠ হয়, তখন উহার আধার, ফেলো- 

পিয়ান্‌ নলী, গর্ভাশয়, এমন কি সমস্ত শরীর মধ্যে বে সকল পরিবর্তন সংঘটিত 
৫৪ 


৪২৬ ফিজিয়োলজী। 


হয়, উহাদের সমষ্টিকে খাতু কহে । এরূপ পরিবর্তনের এই ফল হয় যে, ডি্ব 
ও গর্ভাশম় এবং ফেলোপিয়ান নলী প্রত্যেকেই রক্তবর্ণ ও উত্তেজিত হইয়! 
গড়ে; এতগ্কাতীত, গর্ভাশয় আপন গ্রন্থি সমূহের সহিত বৃদ্ধি পাইয়াও থাকে । 
তৎপরে স্ফীত গর্ভাশয়েব অভ্যপ্তব গান্র কুঞ্চিত হইয়! তথ। হইতে অধিক পরি- 
মাণে শোণিত নিংশ্তত হইয়া থাকে । ইহাকে বজোনি:সরণ কহে। 
এই শোঁণিত যোনির ভিতর দিস বহিগ্ত হইবার কালে, উহাব অস্্যোগে 
ঈষৎ তধপ হইয়! যায় এবং সেই গন্য উঠা বাঠিবে উত্তমপে জমাট বাধিতে 
পাবে না, কিন্ত অধিক পরিমাণে শোণিত বহির্গত হইলে স্পষ্ট জমাটচাঁপ দৃষ্ট 
হইতে পারে । 
নারী খঠুমতী চলেই ডিম্বও যে তৎসঙ্গে নির্গত হইবে এমন কোন বদ্ধ 
নিয়ম নাই, কাবণ অন্য সময়ে কেবল সঙ্গমেও ডিম্ব নির্গত হইতে পাবে 
ডিথ ও শুক্র-কীট প্রতোকে কিয়দ্িবন পর্যন্ত স্ত্রী জননেন্দ্িয়েব পথে সচেতন 
ভাবে ভ্রমণ কবে বলিয়া, খতুব পূর্বে ও পবে সঙ্গম হইলেও তাহার! পবস্পব 
মিলিত হইয়। ভ্রণেব অব নিশ্মাণ করিতে পাবে । অতএব কেবল সঙ্গমেব ফল 
স্বরূপ যে ভি্ব নির্গত হইবে এমত বল! যাইতেও পাবে না। 
কেহ কেহ বলেন যে রজোনিঃসবণেব পূর্বে ডিম্ব নির্গত হয়; ষে কারণে 
ভিম্ব নির্গত হটক্ষ না কেন, উহ। শুক্র-কীটেব সহিত মিলিত হইতে না পারিলে, 
শুকাইয়া যায় এবং গর্ভাশয়-ঝিলী ক্রমে গ্রাকৃতিস্থ হইয়া থাকে । 
কর্পাস লিউন্টীয়াম নিশ্মীণ (101505010100 007৮8 1010600) 
-_গ্র্যাফিয়ান্‌ ভোৌসকেল হইতে ডন বহিগূ্ত হইয়া গেলে পৰ ভিদ্বাধার পরীক্ষণ 
করিয়া দেখিলে, তথায় ভিশ্ব নির্গমনের কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় ন 
কেবল কর্সাস-লিউটীয়ান্‌ নামক একটা পীতবর্ণেব চিহ্ন দৃষ্ট হয়। ডিস্বের 
নির্গমন কালে, গ্র্যাফিয়ান্‌ ভেসিকেলের অত্যন্তর প্রদেশে কিঞ্চিৎ রক্তাধিক্য 
হয়া থাকে, এই রক্ত বিবিধ পরিবপ্তনেব পর পীতবর্ণের কর্পাস লিউটিগ়াম্‌ 
নামক বিন্দু প্রস্তুত করে। এই বিন্দু গর্ভেব সঙ্গে সঙ্গে বু্ধিত হয়, নতুবা অন্ত 
- এযে অদ্ুশ্য হইঘা পড়ে । 
পরিশেষে বলা বাহুল্য যে, নারী যৌবনে পদার্পণ করিবামাত্র, তাহার 
1168 9 মনন বিশেষ পরিবর্তন লক্ষিত হইয়। থাকে। এই সময়ে 


01780৮১ ০৮ 1] 01৮5, ন২৭ 


৬ ০৩ উড 45৯ উইলস উল টন 


তাহার তলপেটের নিষ্বে লোম জন্মে, স্তনঘয় ও স্ত্রী অঙ্গসমূহ ক্রমশঃ বি পায়, 

এবং গর্ভাপয়েব অন স্তর গাল্র হইতে বজোনিঃসরণ হইয়া থাকে। এই রজো- 
নিঃসবণেব, প্রকৃত সময় নির্ণয় করা যাইতে পাবে না, কারণ, স্থান ও অবস্থা 
হেদে উহাব তাবতম্য হয়। অর্থাৎ উষ্ণ প্রধান দেশেব স্্রীগণ প্রায় ১০ হইতে 
১৩ বসব বর়ঃক্রমের মধ্যেই খতুমতী হয়, এবং ৪৪ বংসনন খয়/ক্রমের পর 
রজোনিঃসবণ বন্ধ হইয়া যায়। আবার, শীত প্রধান দেশের নারীদিগেব গ্রাস 
১৪1১৫ বৃত্দব বয়সে বঙ্োনিঃসবণ আরপ্ত হয় এনং ৫০ বংসর বয়স অতীত 
হইলে প্রায় তাহা রুদ্ধ হইয়া যার । নাবী বিশেষে উক্ত রক্তশ্রাব ৩।৪।৬ দিবন 
পথ্যন্ত স্থায়ী হইয়া থাকে। অলস ও গখপ্রিয় নাবীবা শীপ্রই খতুমতী হয়। 
খতুব অব্যবহিত পূর্ব, কটাদেশে বেদনা, নিয়দেশস্থ অঙ্গ প্রতাঙ্গের অবসরণ্ডা 
এপং নারী বিশেষ নানা প্রকার অন্ুস্থভার লক্ষণ দুষ্ট হইয়। খাকে। 


গর্ভাশয়ের পরিবর্তন | 
0171 2155 0৭ শা ঢহ্াতাংঢান, 

ডিশ্ব যখন ফেলোপিয়ান্‌ নপীব ভিতব বিকসিত ভইঠে থাকে, সেই সময়ে 
গ্রাতিধাবত গতির কৌশলে গর্ভাশয় মধ্যেও নান! পাবর্তন সংঘটিত হয়) 
অথাৎ, তুব সময়ে যেমন জবামুব শ্রৈদ্মিক বিললাঠে বক্তাধিকা ভয এবং জবামু 
গস্থি সমূহ বৃদ্ধি পায়, স্তক্রকীট কর্তৃক ডিদ্বেব গডাপান হঈপেও জবামুধ সেই 
রূপ পাখবন্তন হইয়া! থাকে । কিন্তু খতিব সময় যেমন জবামু শান বুংঞ্চিত হইয়া 
রক্ত বহিরত করিয়। দেয় ও আপন পূর্ববৎ অবস্থা লী'5 কবে, চিন্বেব গণ্জনিত 
জধাদুবু এনস্প্রকার অবস্থাক্ আপাততঃ তেমন পরিবর্ধন হয় না এবং উহা কিছু- 
কালেব নিমিত্ত বুদ্ধি পাইতেই থাকে । 

এইরূপ বুদ্ধির এই ফল হয় যে, জবাঘুর গাত্রে একটী নুতন বিল্লী প্রস্তুত 
হইয়। থাকে । ইহাকে ডিপিডুগ্না কছে। ডিদ্ব ফেলোপিরান নলীবৰ ভিতর 
অস্কুবসন্বন্ধীযপ কিল্লী পথ্যন্ত লাভ কিয়া গর্ভাশর়ে প্রবেশ কবে এবং উহার 
ভিসিডুগ ঝিল্লী ছ্বাবা আবৃত হই পড়ে। তৎপবে ডিন যত করণে বিকসিত 
হুইতে থাকে, তত জরায়ুর গেশী.সুত্র সকল বর্ধিত হয়, এবং নুতন পেশী ক্র 


৪২৮ ফিজিয়োলজী | 


তাহার গান্রে উৎপন্ন হইতে থাকে) ,এন্ত জরামুর আয়তনও বর্ধিত হইয়া 
যায়। 











ডিসিডুয়। তিন অংশে বিভক্ত ভইয়া থাকে । ১-_ডিসিড়ুয়-রিফেক্সা, ইহা 
ডিশ্বকে বেষ্টন করে। ২-_ডিসিডুয়া-ভিরা ইহ! জরামুর অবশিষ্টাংশকে আবুত 
করিয়া থাকে। ৩--ভিসিডুয়-সিরোটিনা, ইহা ডিদ্বের নিকটবর্তী জরায়ুর গাত্রে 
সংলগ্ন থাকে। নারীর তিন মাস গর্ভের পর, ডিসিড,। য়া. মিরোটিনা বিল্লী, যথার্থ 
আর্থাং ডিসিড্‌য়া-ভিরা বিশ্লীর সহিত মিলিত হইয়া যায়। তজ্ন্ত আর রঃ নিত 
হইতে পারে না। এ ডিসিড,য়া-সিরোটিন! বিল্লীর স্থানে ত্রণের এলেপ্টযিস্‌ 
নামক রক্পুর্ণ ঝিল্লী কর্তৃক প্লাসেন্ট। বা ফুল নির্মিত হইয়। থাকে । 


গর্ভাশয়ে ভিঘ্বের পরিবর্তন | 


(০৮ & 555 0৮ হছে 0৬০৮ লা 172 ঢোছাং05, 


ওভাম বা ডিম্ব ফেলোপিয়ান্‌ নলীর ভিতর অঙ্কুর সম্বন্ধীয় বিল্লী পধ্যন্ত লাভ 
করিয়৷ গর্ভীশয়ে উপস্থিত হইলে, উক্ত বিদ্ত্রীর উপরিভাগে একটী গোর্জীকার 
এবং অস্বচ্ছ বিন্দু, (058701791 ৪16৪) দেখিতে পাওয়! যায়। বিন্দু ক্রমে 
স্বচ্ছ ও পেয়ার! এ আকার ধারণ করে, এবং উহ্থার মধ্যস্থলে একটা নিক়্- 
স্থান দৃষ্ট হয়; এই খানেই জণের প্রথম অন্কুর (2:107105৩ 506৪7) প্রকাশিত 
হইয়া থাকে । এই নিমস্থানের উপর ও নিয়দিক হইতে কতকগুলি নৃতন 
ডিস্বাকার কোষ বৃদ্ধি পাইয়! উহাকে একটী নলীর আকারে পরিণত করে । 
এই. নলীর সিতরে মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জার উৎপত্তি হইয়া ধাকে। 


হম 0ছধ 08118 07208, ৪২৯ 


পূর্বোক্ত নলীর নিয়ে কতকগুলি সথচাকান কোষ বৃদ্ধি পাইয়া মেরুদণ্ডের কৃষি 
করে। রি | ং 

আম্বালাইক্যাল ভেগিকেল (010117021 5৪5৫)5)- যখন অন্তুর 
সম্বন্ধীয় বিল্লী হইতে কতকগুলি ডিথ্বাকার কোষ দ্বার! পৃর্ববোক্ত নিয়স্থান একটা 
নলীতে পরিণত হয়, তখম সেই স্থান হইতে আর একটা ঝিশ্লা নিয়ে নামিরা! 
অগ্কুম্মের (5610) কিয়দূংশকে বেষ্টন করে। অবশিষ্ট অগুকুন্মকে আত্ম, 
লাইক্যাল্‌ ভেসিকেল্‌ কছে। ভ্রুণ, একটা নলের দ্বার! (116111৩ ৫৮০) 
এই তেসিকেল্‌ হইতে রক্ষপোপঘোগী পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে”) ক্রমে এই 
ভেসিকেল্‌ উদ্াব নলেব সহিত শুকাইয়া যায়। অঙ্কুর সমন্ধীয় বিলীর মিউ- 
ক'স্‌ গাত্র হইতে আঙ্জ্ের উৎপত্তি হইয়। থাকে । 





র্ $ 
ঢা1ঘ. 93 0) 007 0107819 015০21988 1 07991 35000প219 2 হি, হ)0102 5 
0১ 5১ 16175170501 50186 52০ 2:21, 21190605215 75010 012127710018, 


এমৃনিয়ান্‌ (9১1১০1০০)--ওভাম্‌ বা ভিম্ব যখন গর্ভ|পয়ে এইরূপে গে 
বিকসিত হইতে থাকে, তথন ব্রাষ্টোডার্িকি বিশ্লীর এপ্ব্রিষ্ট ও মিসোর্রা্ 
আবরণ উর্ধে উথ্িত হইয়া ভ্রণকে আবৃত করিতে থাকে। এপিক্া্চি জণকে 
সর্তোভাবে আবৃত করে, ইহাকে এমুনিয়াঁনু কছে। অপরটী বহি্দিকে 


৪৩৬ ফিজিয়োলজী। 


জীবনী বিল্লীর (৮1651112৩ ০:৩০)520৩) সহিত মিশ্রিত হইয়। কোরিয়ান 
্রস্তত করে। এমনিয়ান্‌ আবরণের মধ্যে এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট পীত ও 
সবুজবর্ণের অগুলালময় তরল পদার্থ (11850 ৪0001) দেখিতে পাওয়া যায়, 
যদ্বরা জণ অক্লেশে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে সক্ষম হয়। আবার, এই তরল 
পদার্থ পূণ এমনিয়ান্‌ ঝিলী গর্ভশয়ের পূর্ণতা রক্ষা করে ও প্রসবকাঁলে উহার 
মুখকে বিস্তৃত করিয়া প্রসবের সুবিধা করিয়া দেয়) এতদ্যতীত, উহাদ্ধারা 
কিয়ংপরিমাণে ভ্রণের রক্ষা! হইয়াও থাকে। লাইকার এমোনিয়াই মধ্যে 
এলবুমিন, গ্রবিউলিন, শর্করা, ল্যাকটিক এসিড, ক্রিয়েটনিন্, ইউরিয়া প্রভৃতি 
পদার্থ ৃষ্ট হয়।, এতত্যতীত, ইহাতে জ্রণের তকৃকোষ, লোম ও চর্বর্বিকণ। 
ভামিতে দেখা যাঁয়। ত্রণের ত্বক ও কোরিয়ান্‌ ঝিল্লীর কেপিলারী, মৃত্গ্রস্থি 
এবং গর্ভিনীর ডিন্ডুয়া ভিরা ঝিল্লীর রক্তবহ! নাড়ী হইতে লাইকার এমনিয়াই 
প্রস্তুত হইয়! থাকে। 
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এল্নিরিস, ও প্লেসেন্ট। (4150105 হা 015০6002)--এদ্‌নিয়ান্‌ 
বন বৃদ্ধি গাইতে থাকে, সেই' সময়ে “অস্ের পম্চা্জেশ ' হইতৈ এল প্টায়িস, 


পাও দিএধিজনাংঘ 0.8 09, ৬১ 


মামক একটা রক্তপূর্ণ বিল্লী উৎপন্ন হইয়া থাকে । এলান্টযিম্‌ হার! ভরণের শ্বাস 
ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নির্বাহের ুবিধা হইক্া থাকে। ইহা ক্রমে" বৃদ্ধি পাইয়া 
ধখন কোরিয়ান 'ঝিল্লীতে সংশ্ৃষ্ঠ হয় তখন সেই সত্ধিস্থবে 'জরায়ু কুসুম 
(0150970 ) নির্শিত হইয়। থাকে । ৪ মাসে প্লাসেন্ট। সম্পূর্ণরূপে বিকাশ 
প্রাপ্ত হইলে ইহার দুইটা স্বতস্থ অংশ দৃষ্ট হয় যখা :_-ফিটাল্‌ অর্থাৎ জপ সবদ্ধীয় 
ও মেটার্ণাল অর্থাৎ গর্ভিনী সনবন্ধীয় প্লাসেন্টা। ফিটাল্‌ প্লাসেন্টা মধ্যে ভিলাই 
ও যক্তবহা নাড়ী দৃষ্ট হয় এবং মেটানণল প্লাসেন্টা মধ্যে গভীর গর্ত বাঁ স্থান 
(5179599) দৃষ্ট হয় ঘথায় উক্ত ফিটাল্‌ ভিলাইগুলি নিশ্নশ্ব থাকে। ফিটাল্‌ 
রক্তে অক্সিজেন এবং মেটানাল রক্তে কার্কণিক্‌ এসিড. সঞ্চিত হইয়! থাকে । 
এশান্টগ্িস, এমনিয়ান্‌ ও জীবনী-বিল্লী দ্বারা যে কোরিয়ান্‌ বিল্লী নির্শিত তয়, 
উহার চতুর্দিকে ভিলাই নামক ক্ষত্র ক্প্র র্্তপূর্ণ উচ্চন্থান দৃষ্ট হইয়া থাকে। 
ইহারা প্রস্থতির গর্ভাশয় মধ্যে নিমগ্ন হট্টয়া তথা হইতে রক্ষণোপযোগী সার 
আকর্ষণ করে, এবং ইহাদের দ্বার! ভ্রণের অসার পদার্থ মাতার গর্ভাশয় মধ্যে 
গ্রপ্গিপ্ত হইয়া থাকে । | 
মাতার ও গর্ভস্থ শিশুর রক্তবহানাড়ী সমূহের পরস্পর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন 
যোগ না থাকিলেও এতছ্ভয়ের মধ্য দিয়া পদার্থ নিচয়েপ্প চলাচলের কোন 
বিদ্ত ঘটে না। 
আন্বালাইক্যাল, কর্ড (010011681 ০০10)--ইহ1! ১৮ হইতে ২, 
ইঞ্চি ল্ব৷ হইয়া থাকে । ইহা আর্বালাইক্যাল্‌ শিরা ও ধমনী দ্বারা নির্ষিত 
হয়। আম্বালাইক্যাল্‌ শির! ঘার! ভ্রণের পরিষ্কার রক্ত প্রেঙ্গন্টা হইতে যরুতে 


চালিত হইয়া থাঁকে। 


স্তন গ্রন্থির বিবরণ | 
শুনার, 9৯াপিঞছ 01803. 


চই স্তন গ্রন্থি ওয় হইতে ৬ পঞ্জর পর্যাস্ত বিষঁত' থাকে । প্রতোক প্র্থির 
মধ্যতাগের কিঞ্িং নিয়ে স্তনে্স বৌট। (1961৩) দৃষ্ট হর। এই বাটার 


৪২ ফিলিয়োলনী। 


চতুষ্পার্থ্ে ঘোর বর্ণের ভেল| (১6০19 ) দৃষ্ট হয়। গত্তাবস্থায় এই ভেলার 
আধিক। হইয় থাকে। 

স্তন গ্রন্থির গঠন (3£5০091৩)-স্তন গ্রন্থি প্রধানতঃ চর্বি ও'দংযোগ 
তন্ততে নির্ষিত। ইহাতে বৃহৎ ও ক্ুত্র ক্ষুদ্র খণ্ড ([,৩১৪৪ ৪17 1০১০1৩9 ), 
নগী (19০63 ) এবং রক্তবহা নাড়া দৃ্ট হয়। এ ডাক্টের ভিতর স্তস্তাকার 
এপিথিলিয়াম্‌ থাকে । গর্ভাবস্থায় শুগ্রস্থি বৃদ্ধ পায় এবং তন্মধ্যে সিরাস্‌ 
অর্থাৎ রক্তরল স্বন্ধায় নিঃসরণ দৃষ্ট হয়। এপিখিলিয়াম্‌ কোষ সমূহ বৃদ্ধি 
পার ও তন্মধো তৈল বিন্দু সঞ্চিত হইয়া ক্রমে দুগ্ধ বিন্দুতে পরিণত হই 
থাকে। প্রসবের ₹'৩ দিনের পর ছুগ্ধ পণীক্ষা/ করিলে তগ্মধো চর্বি বিন্দু 
অর্থাৎ কোলারাম কর্পাসেল দৃ হয়। শুনের এরিয়োল! অর্থাৎ ভেলার স্থানে 
ছগ্ধবহনকারী নলী আসিয়া! উপস্থিত হয় ও তথায় এম্পূলি অর্থাৎ থালীর 
আকার ধারণ করে, এঁ থালী মধ্য দুগ্ধ সঞ্চিত হইয়া থাকে । এ থালী কুঞ্চিত 
হইলে নিপল্‌ অর্থাৎ স্তনের বোটায় ছুগ্ধ বাহির হইয়! পড়ে । 

. ছুপ্ধের রাসায়নিক উপাদ্দান (6০770810017 ০1 10114) 2২ 


নারীঘঞ্ধ গাভীদুগ্ধ 
কেজিন ও এল্বুমেন্‌ ৩.৩৫ ৪১ 
চর্বি ৩.৩৪ ৩.৯ 
শর্কর! রঃ , ৫২ 
লবণ পু ৮. 


কল ৮৯৫৪ ৮ ১.০ 
॥ ১০০ ১০০ 
ভুপ্ধী নিংসরণ (5০৮66 1 01 1071) এপিথিলিয়/্ কোষেব 
প্রটো পলঙ্গম্‌ হইতে ভগ্বেব চর্ব নির্শিত হয় । আঁচারীয় তৈলাক্ত পদার্থ হইতে 
৬াহ। উংপন হয় না । তৰপ কোষ মধ্যে কেঞিন এবং ছৃগ্ধ শর্করাও প্রস্তত 
হইযাথাকে, ছগ্ধ শিঃসরণ ক্রিয়া আযুখ কাতর নির্ভব কবে। ম্পাইন্যাল্‌ 
মজ্ঞ।মধ্ ভুগ্ধ নিঃসরণ ক্রিয়ার কেন্্র (৩৮০ ০৪77৫) দৃষ্ট হর়। এই ক্রিয়ার 
চৈতন্তোৎপা্ক ও সঞ্চালক অর্থাৎ ছুগ্ধ নিঃসারক স্সাু ইপ্টার কাল ন্বায়ু।-_ 
প্রশূ তীর সাহার ও মনের অবস্থায় ছুঃখ নিঃসবণ ক্রিয়াব তারতমা দুষ্ট হয়। 


ধীচির বিবরণ 

শব 8.5725. 
এস্ক্রোটাম্‌ অর্থাৎ মু্ধথালীতে টেষ্টিস্‌ বাঁ বীচি অবস্থিতি করে। ছুষটটা 
বীচির আকার ডিশ্বের মত, পার্খদিকে ঈষৎ চ্যাপ্টা। প্রত্যেকে প্রায় দেড় 
ইঞ্চি লা এবং ওজনে গ্রায় অর্ধ ছটাক। প্রত্যেক বীচির পশ্চাৎ ধারে 
এপিডিডিমিম্‌ থাকে । ইহ! বীচির নিঃসরণকারী নলের কতকগুলি ভামাত্র। 

ইহার উপরের অংশকে গ্লোবাস্‌ মেজর ও নিয়াংশকে গ্োবাস মাইনর কহে। 

বীচির গঠন (31:40187৫)_-ইহার চতুর্দিকে যে হুত্রবৎ থালী দৃষ্ট হয় 
উহার মাম টিউনিক! এলবুজিনিযা | এই আবরণের চতুর্দিকে 





) 1 012- 
[৪ 55.--৮55 156160706। 2 923 ৪9681061 3:010805 [01010 বৃ 090 
। উল্টা ত90, 5 5৪2 15০02. 6১ 7২56 055 7150815 ৪ পম১এ] | 
৫6, 9 299. 56515008) 1০00105 2100810525১ 01005 018101 1 
স্ব ৪8০৪1০51, 


টিউনিক! ভেজাইনেলিন অবস্থিতি করে, কেবল গশ্চার্দিকে টিউনিকা 


তেঙ্গাইনেলিসের আবরণ দৃষ্ট হয় না। কারণ, সেই দিকে রক্তবহা নাড়ী গুগি 
৫৫ 


৪৩৪ ফিজিয়োৌলতী। 


বীচির মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। টিউনিকা। এল্বুজিনিয়া বীচির ভিতর প্রবিষ্ট হইব 
মিডিয়াষ্টিনাম্‌ নামক পর্দা প্রস্তুত করিয়া থাকে। 

শ্লগম গঠন (01110 ৪00০$০1 )-বীচির মধ্যে ২৫* হইতে 8৯ 
লবিউল অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড দূ হয়। এই সকল ক্ষুত্র ক্ষুদ্র লবিউল খণ্গুলি 
কুগুলাকীর কতকগুলি নলী দ্বারা নির্শিত হয়। এই নলীর্দিগকে টিবিউলাই 
সেমিনিফেরি কছে। 

ভেদারেক্টা (৮০০৪ 18০৪ )- লবিউল্‌ দ্রিগের উপরিভাগে নলী গুপি 
তত কুগুলাকার ভাবে ন! থাকিয়া সরলভাবে অবস্থিতি করে, এই সকল 
নলীপিগকে ভেসারেক্টা কছে। 

রিটিটেকিস (1350 (৩9৩৪ )--তেসরেক্টাগুলি মিডিয়াষ্টিনাম' মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইয়। জলবৎ আকার প্রাপ্ত হয়, এ জালবৎ নগীর গঠনকে রিটিটেট্টিস 
কহে। 

ভেসা এফারেন্দিয়া (৬৪৪৭ ০6৩7৩0018 )_বিটাটেষ্টি্‌ হইতে যে 
১০ হইতে ২*টা নল বাহি হয় উহাদিগকে ভেসাএফারেনিয়া! কহে।' ইহারা 
টিউনিকা৷ এল্বুজিনিয়৷ ভেদ করিয়া থাকে । ইহার গরথমে সরল তৎপরে 
বক্রভাব ধারণ কবিয়া এপিডিডিমিস্‌ পর্যন্ত গমন করে, হেথায় উহার! 
কোনাই-ভেসকুলসাই নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 

এপিডিভিমিসের খাল (0881 ০1 72070101715 )__ কোনাই 
ভেসকুলোসাই গুলি একটা নলী মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এই নল বিবিধ ভাজ 
বিশিষ্ট হইয়া গ্লৌবাস্‌ মেজর ও মাইনর মাম প্রা হয় অবশেষে এ নল 
ড্যাস্ডেফারেন্প নামক নলীতে পরিণত হইয়া, থাকে । 

ভ্যান ডেফারেম্স (৬৪৩ ৫6667৪ )--ইহ! বীচিন্থিত পদার্থগুলির 
বহিগ্গমনকারী নল বিশেষ। ইহ মোবাস্‌ মাইনরের নীচে হইতে উৎপর 
হইয়া ইপ্টারন্থাল্‌ এব োমিনাল্‌ রিং পর্াস্ত উর্ধে উিত হয়, তৎপরে ইহা মূত্র 
খালীর তলদেশে বিশ্বৃত ও থালীর, আকার ধারণী. করিয়া ভেসিকিউলা -সেঙ্ি- 
নেলিসের নলের সহিত সাধারণ ইজেকিউলেটরী ডাক্ট প্রস্তুত করিয়া! থাকে । 
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প্রসব বিবরণ । 
ছারা], 


হত দিন ভ্রণ গর্ভাশয় মধো অবস্থিতি করে, তত দিন জরায়ু ক্রমশ:ই ক্ষীত 
হইতে থাকে, এবং ইহার কুঞ্চনের কোন মাত্র চিহ্ন দৃষ্ট হয় না। কিন্তু ২৭৫ 
হইতে ২৮* দ্িবস, অর্থাৎ প্রায় ৪ সপ্তীহ অতীত হইলেই প্রসবেব কাল 
উপস্থিত হুয়, এবং এই স্ময়ে গর্ভাশয়ের অকন্যাৎ কুঞ্চন আরম্ত হইল থাকে । 

প্রসবের দিন ঠিক করিয়া নির্দেশ করা যায় না, কারণ ওভাম বা ভিম্বের 
নির্গমন ও গর্ভাধানের কাল আভিও অনিশ্চিত রহিয়াছে। 

যাহ! হউক প্রসবের দিন উপস্থিত হইলে প্রথমেই গর্ভাশয় কুঞ্চিত হইয়! 
আপন মুখকে (০৯1) বিস্তৃত করিয়া ফেলে, পরে শিশু যোনি মধ্যে 
।কসপিয়। উপস্থিত হইলে, উর্দর গাত্রের পেশী সমুহ কুঞ্চিত হইয়া উহাকে 
বহির্গত করিয়। থাকে । 

এই প্রসব কায প্রতিধাবিত গৃতির কৌশলে সম্পন্ন হইয়া থাকে, কারণ, 
কুকুরেব বক্ষোদেশস্থিত মেরুদণ্ড বিভক্ত করিলেও উহার প্রসব কাধ্য নির্বিঙ্গ 
সম্পন্ন হইতে দেখ! গিয়াছে, আবার ক্লোরোফরম্‌ বারা অঠৈতন্তাবস্থায় গর্ভিণীকে 
প্রসব হইতে দেখ! গিয়া! থাকে । 

কটা গ্রদেশস্থ পৃষ্ঠবংশীগ্ন মঙ্জার কোন অংশে প্রসব কাধ্যের আকর-বিশ্দু 
ছবন্থিভি করে। 

প্রতিধাবিত গতির কৌশলে গর্ভাশয় বে কুর্চিত চ্টরা থাকে তাহার আরও 
আরও অনেক দৃষ্াত্ত দেখিতে পাওর| যায় যথা,--উদর গাত্রকে চাপিয় কিনব 
যোনিতে অন্ত কোন পদার্থ রগ্ষ! কবিস্না, অথবা সম্তানকে মাতার স্তনপান করা 
ইলা গর্ভাশয়কে কুঞ্চিত করা যাঈতে পারে ১ যন্দার] প্রসবাস্তে প্রস্থতির রক্ত- 
শাবের সম্ভাবনা.থাকে না। যাহ হউক প্রসবকালে গর্ভাশয় কি কারণে এত 
প্রবলভাবে কুঞ্চিত হইয়া! থাকে তাহা ঠিক বলা যায় না; বোধ হয় ইহা আপন 
'অন্যস্তরস্থ কোন অনিশ্চিত কারণে কুঞ্চিত হইয় থাকে । 

প্রসব কার্য অগ্রয়াসসিদ্ধ প্রতিধাবিত গতির কৌশলে সম্পন্ন হইলেও, 
মন্তিষ্ক উহার উপস্ন কর্তৃত্ব করিয়! থাকে যথ।-. £ 


৪৩৬ ফিজিয়োলজী 


নানাপ্রকার মনোবিকারে প্রসবের বিলম্ব ও প্রসবকালে অপরিচিতের 
দর্শনে প্রসব বেদনার অন্তধর্যান হইব! থাকে । 
সন্তান ভূমিষ্ট হইলে, কিয়ৎক্ষণ পরেই জরাধুকুস্ম বহির্গত হইয়া যায়। 
তৎপরে গর্ভাশয় দৃঢ়র্ূপে কুঞ্চিত হইয় পূর্ব অবস্থা লাভ করে, ইহার বর্ধিত 
পেশীন্ুত্র সমূহ মেদাপকৃষ্টতা দ্বার! সন্কীর্ণ হইয়! যায়, এবং অবশেষে ইহার গাত্রে, 
স্বাভাবিক একটা ঝিলীর আবরণ পুনর্ববার দৃষ্টিগোচর হইয়া! থাকে। 
সম্ভপ্রন্থত শিশুর শাঁরীর বিধান (৮15501087০1 1705 105% 
০77) 01110 )- জন্মের পরে ভ্রণের শরীরে নান] প্রকার পরিবর্তন সঙ্ঘটত 
হয় যথা শ্বাস-প্রশ্বাস আরম্ত হইলেই শিশু ক্রন্দন করে, অথবা কীদিলেই 
শ্বাস প্রস্থান আরম্ত হয়। এবং তৎপরে .রক্তমধ্যে বিবিধ পরিবর্থন ,ঘটিয়া 
থাকে । জন্মের পূর্বে আন্বালাইকাল্‌ শির! দ্বার ধামনিক বিশুদ্ধ রক্ত যকৎ ও 
হংপিণ্ডে উপনীত হয়। জন্মের পর আম্বীলাইক্যাল্‌ শিবা শুষ্ণ হইয়া যকুতের 
গোল বন্ধনী (7২০) 1184106706) ও শুষ্ক ডাক্টীস্‌ ভিনোসাস্‌ রূপে অবস্থিতি 
করে। জন্মের পূর্বে আহ্বাইক্যাল্‌ ধমনী" দ্বার] অর্ধেক ভাল রক্ত গ্রবাহিত 
হইত, জন্মের পরে উহা! বন্ধ হইঞ্া গিয়! মুত্রথালীর শ্রী স্ব্দিকের বন্ধনী ([.95/51 
11280)10) হইয়া পড়ে । জন্মের পূর্বে শোণিত ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেভা 
হইতে ইউষ্টেসিয়ান্‌ ভাল্ভেব সাহায্যে ফোরামেন্‌ ওভেলি দিয়া বাম অবি- 
কেলে পড়িত, জন্মেব পর ইউষ্টেনিয়ান্‌ ভাল্ভ শুঙ্ক ও ফোরামেন্‌ ওভেলি বদ্ধ 
টয় থাকে । জদ্বের পূর্বের ধামনিক ও শিরার মিশ্রিত রক্ত বাম ভোর্টিকেল 
ও বাম পাল্সোনারী ধমনী হইতে ডাকটাস্‌আটিয়োসাস্‌ হ্বারা এয়ো্টাতে 
চালিত তইত, জম্মের পর সেই ডাকৃট কুঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়! যায়। 
জন্মেব পূর্বে ফুসফুস বায়ুশুন্ থাকে ও 'উঠাতে অল্প কালাটে লাল রক্ত 
থাকে। জন্মের পর ফুসফুস বাধু পূর্ণ হয় ও উহাতে অধিক পরিমাণে লাল 
শোণিত আসিয়! উপস্থিত হয়। জন্মে পূর্বে পাল্মোনারী ধমনী মধ্যে ধামনিক 
ও শিরার মিশ্রিত রক্ত থাকে, জম্মের পর উহার কেবল দক্ষিণ ভেপ্টিকেল 
হইতে শিবার কাল রক্ত বহন করিয়! থাকে । জন্মের পুর্ধে অতি অল্প পরি- 
মাণে শিবার রক্ত পান্সোনারী শির! দ্বার। বাহিত হইয়! কাম অরিকেলে পতিত 
য়) জম্মেব পর এ শিধার মধ রক্তশ্রোত প্রবল হয়। জন্মের পূর্বে ডিসেঞ্জিং 
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এয়োর্টাতে মিশ্রিত রক্ত থাকে,জন্সের পর উহাতে কেবল ধামনিক রন্তু দৃই হয়। 
জন্মের পূর্বে হৃৎপিণ্ডের নিকট ইন্ফিরিয়ার-ভিনীকেভার মধ্যে মিশ্রিত রত্তঃ 
থাকে: জন্মের পর ইহার মধো কেবল শিরার রক্ত দৃষ্ট হয়। 

শিশু ভূমিষ্ট হইলেই উহার শ্বাস-প্রশ্বাস প্রত্যেক মিনিটে ৪৪ এবং হৃদম্পন্দন 
১৩০ বার হইয়া থাকে । যকৃতের রক্তশ্রোত ক্রিয়ার হাস হয়। সরলান্ত্রে 
মিকোনিয়াম দৃষ্ট হয়। দিবারাত্রে ৫০1৬০ গ্রাম প্রত্রাব হয়। 


মানব জীবনের শ্রেণী বিভাগ । 
শু 25555 01 নানা 
টৈশবাবস্থা (017%705 ) জন্ম হইতে প্রথম ছুগ্ধ দন্ত বাহির হইবার 
কালে অর্থাৎ ৮ মাস পর্যন্ত সময়কে শৈশবাবস্থা কহে। এই কালে সিম্পেখে- 
টিক্‌ াযুমণ্ডলীর ক্রিয়ার প্রাবল্য দেখা যায়। থাইরয়েড, থাইমাস্‌ এবং গ্লীহ! 
প্রভৃতি লিশ্ফাটিক্‌ গ্রস্থিগুপি বৃদ্ধি,পাইয়া থাকে। জাগ্রত ও নিজ্রিত অবস্থা 
ছইই সমান থাকে । মান্্ুপিক বৃত্তি সফল ধীরে ধীবে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। শিশু 
বাহ্‌ বস্ত্র দেখিয় চা্ত ও ক্রন্দন কবে । শিশু অধিক পরমাণে আহার করিয়! 
থাকে, উহার মল ঈষৎ তরল ও হরিদ্রা বর্ণ হয়, উহাতে গন্ধ কম থাকে এবং 
তন্মধ্যে অপরিবর্তনীয় পিত্ত, অধিক পরিমাণে চর্বি এবং জমাট কেজিন দৃষ্ট হয়। 
শিশু সর্বদাই মূর ত্যাগ করে। সদ্য প্রহ্ৃত শিশু ওজনে প্রায় ৭ পাউও হয় 
এবং দীর্ঘে ১৯ ইঞ্চি হইয়া থাকে । প্রথম ২৩ দিন উহার ওজনের হ্রাস হয়, 
পরে প্রতি সপ্তাহে * মাস পর্যন্ত ৩ হইতে ৬ আউদ্দও বুদ্ধি পাইতে থাঁকে। 
৬ মাসের পর শিশুর ওজন দ্বিগুণ হয় এবং প্রথম বৎসরের শেষে ৩ গু৭ 
হইয়া থাকে । শিশুর হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ১৩০ বার এবং শ্বাস প্রশ্বাস 
৪৭ বার হয়.। 
বাল্য।বস্থ' (০11101০90 )--প্রথমবার দস্তোদগম হইতে দ্বিতীয় বার' 


দত্তোদগমের কাল অর্থাৎ প্রায় সাত বৎসর পর্যন্ত সময়কে বাঙ্যাবস্থা কছে। 
শৈশবাবন্থাপেক্ষায় এই কালে হৃংপিণু ও ফুসফুসের ক্রিয়ার হাস হয়। € বৎসর 
বয়সে এক মিনিটে ১০৫ বার হদম্পনান ও ২৬ বার শ্বাস প্রশ্বাস হয়। দ্বিতীয় 
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বৎসরে শিশু চলিতে ও কথ! কহিতে শিখে । এইকালে ৯১০ ঘণ্টা নিদ্র! 
হয়। প্রতিবৎসরে একটী সুস্থ বালক ২।৩ ইঞ্চি বাড়ে? স্বাভাবিক ওজনের 
৩৫ সের কম হইলে অথবা প্রতিবৎসরে ২৩ ইঞ্চির উপর বাড়িলে বান্পকের 
বিপদের সম্ভাবনা । শরীরের ওজন ও বুদ্ধির কম হইলে শরীরের পুষ্টি হইতেছে 
না বুঝ| যায়; অতএব এরূপ অবস্থায় সাবধান হওয়া কর্তব্য | 
যুবাবন্থা (5০০৫) )--৭ হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত যৌবনকাল। এই 
কালে থাইমাস্‌ গ্রন্থি এবং ছুপ্ধ দন্ত থাকে না, অস্থি কঠিন হয়, মানসিক বৃত্তি 
সকল তীক্ষ এবং শ্নরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল হইয়া থাকে । প্রত্যেক মিনিটে ৮২ বার 
ছাদস্পন্দন হয় শরীরের চর্বি অনেক পরিমাণে ঝরিয়া যায় এবং কঠস্বর কক্ধশ 
ও গভীর হুইয়! পড়ে । 
প্রৌড়াবস্থ] (2৪1: 8৩ ) ২০ বৎসরের পর শরীরের আর বড় বৃদ্ধি 
হয় না, দর্শন ও জ্ঞানোপাঞ্জন শক্তি বলব্তী থাকে, এই সময়ে প্রকৃত বিচার 
শক্তি জগ্মায় না, মানসিক এক এক ঝৌক বা বেগে অনেক কার্ধা সম্পন্ন ভয়। 
২০ হইতে ৪৭ বৎসর পর্যন্ত মনোবৃত্তির বিকাশ পার, স্থৃতরাং বে ব্যঞ্চির 
যে মনোবৃত্তি বিশিষ্টরূপে প্মথণ হয় সেই বৃত্তিই ঝিছ্ট্রেষ কার্যকারী হইয়া 
থাকে। 
ববদ্ধীবস্থা! (010 88৩) ৫০।৬০ বৎসর হইতে বাদ্ধিক্য উপস্থিত হয়। 
বুড়। হইলে শরীরেব বলক্ষয় হয়, ত্বক লোল হয়, প্াভ পড়িয়া যায়, চুল সাদা 
হয় ও বরিয়া পত্তে। সন্তানোতপাদিক। শক্তির হম্বতাও লোপ হয়, শ্বাস প্রশ্বাস 
ও হাদম্পনান কম হয়, ধমুনীতে অস্থিবৎ পদার্থ সঞ্চিত হয়। শির! সকল বিস্তৃত 
হয়, পেশীর কুঞ্চন ক্রিয়ার হাঁস উপস্থিত হয়, এবং উহা! অস্থিতে পরিণত হয়। 
স্ব বালকের মত ক্ষীণ হয়, পরিপাক ক্রিয়াদি ক্ষীণ হয়, টক্ষুর দৃষ্টি ক্ষীন হয়, 
এবং আন্যানা ইন্দ্রিয়ের শক্ষির হাস হইয়া থাকে; কিন্তু মানসিক শক্তির 
শীত লোপ হয় না। 
'“স্বত্যু (৩৪৮১ )-দ্বরপিণ্ডের ও স্বাস ক্রিয়ার লোপ হইলে স্বাভাবিক 
ভাবে মৃত্যু হয় । ন্নায়ুগ্ুলির পোষণ শক্তির লোপ হইলে রূপে মৃত্যু ঘটে। 
কখন কখন হুঠাৎ মৃত্যু হয়, কখন কখন মৃত্যুর কাল দীর্ঘ ও যন্ত্রণাদায়ক 
হা গাকে। 
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- যত্যুকালের *অবন্থা গু যন্ত্রণা (018/৭1€ ঘা5010-66800163 ০1 
৫680) ৪০০০১ )-_মুখমগুল বিবর্ণ হয়, গালের হাড় বাহির হর ও মাংস ঝুঁলিয়া 
পড়ে, এবং মাপিকা উন্নত বোধ হয়। ললাটে শীতল ঘর্্ম ও টক্ষু ঘোলাটে হয়, 
এবং অক্ষিপুট ঝুলি পড়ে, ওষ্ঠ নীল বর্ণ হয়, মুখগহ্বব বন্ধ থাকে লা-অর্থাডু হী 
করিয়। থাকে, দাতের মাড়ী শুফ ধোধ হয়, এবং দস্তে ময়লা! পড়ে, শরীর স্থির 
থাকে । দৈবাৎ অসাঁড়ে অঙ্গ সধশালন হয়, হস্ত ও পদ শীতল হয়, ক্রমে এই 
শীতলতা সর্বাঙগে ব্যাপ্ত হয়, শ্বাস ও প্রশ্বাস মু হয় ও গলায় গ্লেম্সা সঞ্চিত হয় 
এবং গলা ঘড় ঘড় করে। হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়। ভ্রমশঃ হাস, ত্বকের অসাড়ত।, 
চক্ষুতে আলোক না দেখ! ন্ৃতরাং মৃত্যুর সময় চারিদিক ঘোরাদ্ধকার বোধ 
প্রহৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়, স্ববলোপ হয়, বিড় বিড় করিজা শ্রবণ শক্তি শীত্র 
লোপ হয় না, অবশেষে হবদল্পন্দন বন্ধ হইয়া গ্রাণবায়ু বহির্গভ হইয়া যায়। 

সমস্ত প্রাণী দ্াজ্যের গ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, ইহা! স্পষ্ট গ্রতভীত হইবে বে, 
ডিন্ব কিনা শুক্র-কীট প্রত্যেক প্রাণীর অন্ডিত্বের চিহ্ন স্ব্ূপ। জীবের জীবন 
সর্বদাই চক্রের স্তান ঘুরিতেছে, আজ যাহা ডি হইতে উৎপন্ন হট প্রাণ বলিগ 
প্রতিপন্ন হইতেছে, ছুই দিবস পরে তাহাই আবার ডিম্বে পরিণত চহইয়। পড়ি- 
তেছে। বাস্তবিক প্রত্যেক প্রাণীর দেহ একটা বৃহৎ ভিত্বাধার বৈ আর কিছুই 
নহে। কারণ, ডিন্ব আপন জন্মদ[তার অন্ুরূপে পুনঃ প্রকাশিত হইলেই তাহার 
আধার স্বরূপ এই দেহ কালে মৃত্াগ্রাসে গন্ভিত হইয়া! থাকে । 

প্রাণীর দেহ একটা জটিল যন্ত্র বিশেব, তজ্জগ্য সহজে ও ধীরে ধীরে উহার 
মৃত্যু উপস্থিত হয় না, কিন্ত উহার প্রধান প্রধান যন্ত্রের মধ্যে একটা কোন 
প্রকারে বিকল হইয়া পড়িলে অবিলম্বে সেই দেহ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ শারীরিক প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শক্তির লোপ হইলে থে জীবের মৃত্যু 
হয় তাহ! নহে, কিন্ধ শারীরিক কোন একটা প্রধান যন্ত্রে কোম গ্থান আকর্শণ্য 
হইলে সমস্ত দেহ যেন শ্রীহীন হইয়া পড়ে | 

আমর! পূর্বে আলোচনা করিয়৷ দেখিয়াছি যে, ভীবের রক্ষার জন্য রক 
সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রয়োজন, কিন্ত এই রক্ত স্বাস-ক্রিয়ার সাহাযো সময়মত 
অকিজেন্‌ বাস লাভ করিতে না পারিলে তাহার সঞ্চালন কেবল যে অনর্থক ও 

অনাবশ্তক তাহা নহে, ঘরং সেই রক্ত শরীরের ভয়াসক পত্র হইয়! পড়ে 
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আবার আমর! ইহাও দেখিয়াছি যে, অধোমন্তিফ এই শ্ব]স-ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব 


করিয়া থাকে, নতুব! শ্বান-কাধ্য নির্বাহ হইতে পারে না। 

এই সকল আলোচনা দ্বার! স্বতঃই এই সিদ্ধান্ত হয় যে, হৃদপিও, ফুসফুদ 

ও মস্তি এই তিন প্রধান যন্ত্রের কার্ধ/ক্ষমতার দ্বার। জীবের রক্ষা হয়। ইহাদের 
মধ্যে একটীর কার্ধ্য বন্ধ হইলেই তৎক্ষণাৎ জীবের মৃত্যু হইয়। থাকে । 








শারীরবিধান তত্র 
অত্যাবশ্যকীয় প্রশ্নোভর । 
ফিজিয়োলছী ব| শারীরবিধান তত্ব কাহাকে বলে? ড010,5 ৮)9- 
৩1০৫0? 
প্রাণী অপৰা উত্ভিদ ঘত দিন জীব ও সরস থাকে ততদিন সেই প্রাণী ও উত্ভিদের গঠন 
ছধো যে জৈবিক প্রক্রিয়া (৮7121 1010900176705 ) সম্পন্ন হয় উহার সমাক আলোচনার 
লাম ফিজিযোলজী অথবা শারীরবিধান-তত্ব। 
জৈণনিক প্রক্রিয়ার অর্থকি? 0615 ৮101 100917001৩0 ? 
সর্বপ্রকার সজীৰ পদার্থ মধ্যে ষে সম্ত পরিবর্তন সুপ্ত ভাবে সংঘটিত হয়, অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে 
যে সমস্ত হিয়া সম্পাদিত হয়। অথচ মেই সমগ্ত ক্ির়। হেডু শরীরে কোনরূপ বিশ্ব না হইয়। 
খরং শারীরিক হস্থৃতা রক্ষিত হয, উহাতে জৈবনিক প্রক্রিয়া কহে। এই নৈষনিক প্রক্রিয়া 
অর্থাং শারীরিক বেধানিক ক্রিগগুলির মুল তত্ব ব| কারণ বা কাধ্যকারী শক্তি আমর! বুঝিতে 
পারি না, কিন্ত প্রতোক জৈধনিক ক্রিয়ার উদ্দেগ্ত যে কি উহ! আমর! ফিজিয়ৌলজী বা শীরীর- 
বিখান-তন্ব পাঠ কথিয়! সম্যকরূপ অবগত হইতে পারি। 
প্যাথলঞী বা নিদান তত্ব কাহাকে বলে? 1) 15 [১0919£5 £ 
শরীরের বৈধানিক অথচপ্হস্থ ক্রিয়াগুপির বিপর্য্যয় ঘটিলে শপীরবিধান মধ্যে অস্বাভাবিক 
ও অস্থদ্ধ পরিবর্তন উপস্থিত হয়। যে শান্তর অধায়ন করিলে শারীরিক গঠন মধ্য যাবতীয় 
অন্ব(চাবিক ও অনু পরিবধন জ।নিতে পারা ধায় উহাকে পাথলজী কহে (170101085 15 
৮1095101065 210৮160)। 
মফেণলজী ৭ হিষ্টোলজী কা্াকে বলে? 71090 19 1030100170100 ? 
সজীন বা মৃত জীব মাত্রেরই সুঙ্ষ্ং অর্থাৎ ঝআদুবীক্ষণিক আকৃতি ও ।গঠন আলোচনাল্স নাম 
মঞ্ষণলঙ্ী বা হিষ্টোলজী। কিন্তু যে প্রণালী দ্বারা কেবল সজীব পদার্থের আনুবিক্ষণিক আকুতি 
ও গঠনাপির কাধ্যকারী শক্তি বুঝা বর নেই প্রণালী আলোচনার নাম ফিজিওলজী ব! শারীর- 
বিধান-তত্ব। 
জীব শবীবের রাসায়নিক উপাদান (01797010] 18915) কিরূপ ? 
৬৯টী সুর অর্থাৎ অযৌগিক পদার্থের (6167767(5) যধো অতি অল্প সংখাক কিঞ্চিৎ অধিক 
গরিগ।ণে সজীব জান্তব পগা্ধে অবস্থিতি করে নতুব! উহীদের অত্যলল চিহ্নমাত্র জীব শরীরাংশে | 
চু? হই! থাক্ষে। প্রত্যেক তত্ততে অর্থাৎ নিধ!নোপাঁদানে অক্সিজেন্, কার্বন হাইডজন এস: 
দাইবৌজেন্‌, এই কয়েকটী অহৌগিক নুর পদার্থ অত্যন্ত অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়, এমন কি 
উহাদের সমষ্টিতে জীব-শরীরের শতকরা »৭ ভাগ নির্দ্ত হয়, কি দাল্ক]র, ফন্ফরাস্‌, ক্লোরিন, 


৮011010ত, 


ছরোরিন্‌, দিলীকা, পট সিয়াষ্‌, সোভিকাম্‌, ম্যাগ নেসিয়াম্‌, ক্যাল্সিয়াম্‌ এবং আয়রণ, প্রতৃতি 
অযৌগিক সৃ্্র পদার্থ জীব শরীর রক্ষ।র জমা অত্যাবস্তক হইলেও উহাদিগকে শরীরের সর্বত্র 
অতি সুক্্রভাবে অথবা অত্যল্প পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। সজীৰ দেছে রাসায়নৈক সম্যক 
পরাক্ষা'অসস্ভব ; কারণ, এরূপ পরীক্ষা করিলে মৃত্য ঘটয়া থাকে । এন্বজে ইহা! শ্মরণ সাথা 
কর্তব্য যে, সকল সজীব পদার্থ রাসায়ন শাস্ত্রের সহিত সরল ব1 জটিলভাবে সংযুক্ত থাকিলেও 
উহার! প্রটোপাজম নামক জীবশক্তি বিশিষ্ট এক প্রকার আদি পদার্থে নির্শিত হইয়া থাকে । 

কোন্‌ কোন্‌ ছুই প্রধান শ্রেণীর পদার্থ জীবশরীরে দুষ্ট হয় এবং উহাদের 

ংক্ষেপ বর্ণন। কিরূপ ? (৮5০ £:০%ট £০07)3 0? 901036211063)। 

নাইটেজিনান্‌ এবং নন -নাইটে।পরিনদ্‌ নামক ছুই প্রধান শ্রেণীর পদার্থ জীৰ শরীরে দৃষ্ট 
হইয়া থাকে। নাইটেশজিনান্‌ পদার্থ হ্বার। শারীরিক অত্যাবশ্যকীয় ক্রিয়াদি সম্পন্ন হয় এবং 
শারীরিক কার্্যকাণী অংশগুণি উহাদের হারাই নির্মিত হইয়া! থাকে । আমাদের*দকলের স্মরণ 
রখ! কর্তব্য যে, প্রটে প্রীজম্‌ নাঁমক জীব শরীরের জীবনীশক্তি বিশিষ্ট আদি পদার্থ ই নাইট্রো- 
জিনাস্‌ পদার্থগুলির প্রতিনিধি স্বরূপ; অর্থাৎ প্রটোপ্লাজম্‌ মধোই নাইট্োজিনাদ পদীর্থ অবস্থিত 
করে কিছ্ব। নাইটে ।জিনস, পদীর্থে ই প্রটোপ্লাজম্‌ নির্টিত হইয়া! থাকে । এ নাইটে জিনা সঅথব! 
প্রটোল্লীঙ্গম্‌ জাতীয় পদার্থ হইতে এল্বুমন্‌ ও সিরাম্-এল্বুমিন্‌ উৎপন্ন হয় ; এবং তৃতীয়ত 
উহ হ্টতে আরও শুল্ছ বাহির কারলে এল্বুমিনয়েড, ব| জিলাটিন্‌ জাতীর পদার্থ উৎপন্ন হইয়া 
খাকে। আবার এ নাইটোজিনাস্‌ পদার্থ হইঠে শারীরিক ক্রিয়ার ফল হেতু ও তন্ত বা বিধানো- 
পাদানগুলির দাহন, অপচয় ও ধ্বংস স্বপ্ীপ ইউরিয়া, ইউরিক-এপিড, ক্রিয্াটিন্‌ এবং ক্রিয়েটিনিন্‌ 
উৎপন্ন হইয়। খকে। নন্-নাউটেজিনান, শ্রেণীর পদার্থ মধ্যে কার্ক্বৌ-হাউডেট সং জাতীয় পদার্থ 
প্রধান। এই কার্ব্ধো-হাইডে,ট্‌স* জাতীয় প্রদার্থ মধো কার্বন ও হাইডেজন্‌ অধিক পারমাপে 
থাকে বলিয়া উহাদের নাম কার্কেধ-হাইডেটুস হইয়াছে । এই শ্রেণী সধো স্বেতসীর ও শর্কর! 
জান্তীয় পদার্থ প্রধান। আবার, নন্-নাঈট্রাজিনাস, পদার্থ শ্রেণীর মধো অক্সিজেনের ভাগ কম 
খাঁফিলে উহাদিগকে চর্ব্বিঙ্গাতীয় পদার্থ কহে। এতত্বযতীত, শারীরিক তস্ত বা বিধানোপাদান 
মধ্যে লবণ জাতীয় ও জল অবস্থিতি করিঘা থাকে । মনুষ্য শরীরের রাসাক্গদিক বিশদ বর্ণনা 
মূল গ্রন্থের ১ হইতে ৮ পৃষ্ঠ ভ্রঃব)। 

(727০69199) প্রোটিডস্‌ । 

প্রোটড শ্রেশীর মধ] যে সকল 0077000705 অর্থাৎ যৌগিক পদার্থ মাছে উহাদের মধো 
পরীক্ষা করিলে ০৮0১00, 1770708৩, 231008505 087£৩0। এবং ৪19৮ এই করেকটি 
€1507৩05 অর্থাৎ এক জাতীয় হুক পদার্থ দৃষ্ট হইয়। খাকে। 

এই প্রোটিভ, জাতীয় পদ। ধওলি 20701101705 অর্থ।ৎ উহাদের ফোন ম্মিসিত আকার নাই 
অর্থাৎ উহ।র| ৩০০75502110 থাকে অর্থাৎ উহার। কোনকপ দানার জান্কার প্রা হযনং 

চর 


৮০05, 


ঘরঞ্চ উহীর। জলে কিন্বা অয্নে কতকট। বিগলিত অবস্থায় অবস্থিতি করিয়া থাকে । উহারা 
81121163 অর্থাৎ ক্ষার জাতীর পর্ার্ধে বিশেষভাবে বিগলিত হয় কিন্তু 2100০1 200. 61737 
অর্থাৎ স্থরাপ্লার ও ইখারে গলে ন|। প্রোটিড, জাতীয় পদদার্থ-দ্রাবে অর্থাৎ বিগলিত প্রো 

পদার্থে 60935 ০01 50008 70176751 2005১ ৪০600 0৮ 1১007000100 5010, 
ঢ০(985100) 16000927176, 8510 206020 0£ 1:520 1061007% ৮10710746, 

08007) অথবা 70185500) 0876070916 গদার্থ সংযোগ করিলে প্রোটিড গুলি চর্ণকূলে অধযস্থ 

(07501011515 ) হইদা থাকে। * 

প্রটিড, জাতীয় ০07)790070 ব| যৌগিক পদার্থ শ্রেণীর মধ্যে যে যে নামধাঁদী পদার্থ আছে 
উহাদের প্রতোকের 01380)1091 762000।) অথাৎ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তালিকাকারে লিখিত 
হইল £-- 

01255 [ ক। 411১0177675 (567977-8150755 8700 0৮ঘ- 
21807) )-_ এলবুমেনন্‌ প্রোটিড্‌ জাতীয় পা, উহারা জলে দ্রবী- 
ভূত হয়। কিষ্তু 210211776-087১077515),500107, ৫1)10710) কিনব 
অত্যন্ত 41006 70105 তারা 07201101250 বা অধঃস্থ হর লা। £১19০- 
0161 দিগকে 061০% 40*০ তাপে শুকাইলে উহ।র! স্বচ্ছ ও হরিস্রা বর্ণ 
হয়, প্লাসের মত চিড় খায় এবং জলে দ্রবীভূত হুইপ থাকে | 65* ৪7৫ 
735 তাপে উহার! ০০৪৪৪1৪1৩ হয় অর্থ ৎ জমাট বাধে। 


| 

1 

ইহার! পরিষ্কার | 

জলে দ্রবীভূত 4 
হইয়া খাকে । ] ১।:5618177-210160-যে যে পদার্থে এই চুসিরাম-এলবুমেন 
ূ দ্রবীভূত থাকে সেই সেই পদার্থে 220১৫ সংযোগ করিলে উহা 07৩ 

০601651650 ব। অধংস্থ হয় না) 

1 


২।. £2£৪-71040067--যে খে পদার্থে এই 78£-819017)52 
দ্রবীভূত থাকে সেই সেই পদর্থে 8211৩৮ সংযোগ করিগে উহা! 0:০০ 
ঢ1196060 বা অধংস্থ হই! থাকে । 

01555 11 খ। ৮৮০৪--পেপটোন্‌ নামক প্রে।টিড,পদার্থগুলিও জলে উত্তমরূপে 
গলিয়! থাকে । যে ষে পদার্থে পেপটোন্‌ দ্রধাবপ্কা থাকে উহা্দিগকে সিদ্ধ করিলেও তন্মধ্যস্থিত 
প্রোটিভস্গুলি 7:0৫ ০০8801991৩ অর্থাং জমাট বাঁধে না। 9০৫180. 010710৩ দ্বার! 
উহ্থারা অধস্থঃ (1015010109060) হয় কিন্ত 5009 কিন্বা! ৪181155 দ্বার! উহারা অধঃস্থ হন 

“লা । অধিক পরিমাণে ৪5010159111 এবং অধিক পরিমাণে 0৪03010 5০৫0৪ ব1 [901881 

নংবুক,অবস্থ।য় 18100102010 মিশ্রণে 060:006 অধযহ্থ (01601165160 ) হইয়া থাকে । 

পেপটোন্‌ দলিউসনে বংকিক্কিং 000011-59105805 5010107 িশাইলে হুর গোলাপী বর্ণ! 
প্রতিফলিত হইয়া থাকে। 


৪ 1১১0271)5, 


01855 111 গ্। 01.0801এম-এই জাতীয় প্রোটিড, পদার্থ নির্মল জঙ্গে দ্রব হয় না 
কিন্তু 01100 50100995 ০৫ ৪0 অর্থাৎ লবণত্রীবে দ্রবীভূত ছইয়া থাকে। তর 5০140007 
আবার তাতাইলে তাহার ভিতর জমাট ভাব 0০৪$৮15007 দৃষ্ট হয়। 10110 ,1)/00- 
01070 800 পদার্থে 010910 দ্রব হয়। 010০170 পদার্থে ক্ষাব সংযোগ করিলে উহ! 
21011 810000)61) পদার্থে পরিবন্ঠিত হইয়। পড়ে। 


0199011 জাতীয় প্রোটিড, পদার্থ মধা নিষ্নলিখিত কয়েকটি পদার্থ প্রধান বখ। £-_ 
১।. 510615--যে প্রোটিড, পদাথে তাইটেগিন বিগলিত অবস্থ।য় থাকে তন্মধ্যে 52:01 
6৫. ০০077908981 অর্থাৎ লখণ প্রয়োগ করিলেও ভাইটেলিন অধ: হয় না। 


২। 1০917) লবণের অতি ক্ষীণ দ্রাবেও মায়োসিন্‌ অধংস্থ হয়। উহাতে লবণ মিশা ইলে। 
জনাট বা।ধে এবং তজ্জন্ত ০০* 8০ 6০*০ ভাপের প্রয়োজন হয়। 

৩।  €1)0008৩0--ফা ইত্রোনেজেন জাতীয় প্রোটিড পদার্থ লবণ জলের ক্ষীণ দাঁকে 
বিগলিত হয় কি শতকরা ১২ অথবা ১৬ ভাঁগ লবণ জলে উহ। অধংস্থ হয়। ফাইব্রিনোজেন 
সলিউদনে 6০০ তাপে 1000 তি:0506 সংষে।গ করিলে ফাইব্রিনোজিন জমাট বাণিয়। থাকে 

৪1 ৮2:8£101১010- ইহাও লহণ জলের ক্ষীণ ড্রবে বিগলিত হয। কোঁনকপ 711:21175 
৬671৫ 50100101) মধো যদি [21910101117 বিগলিত অবস্থার থাকে হবে উহাতে অল্প লবণ 
জল মিশাইীলে 10128100117 অধনন্থ হয়। উহাতে কিঞিৎ অধিক লবণ দ্রাব দিলে উত্ত 
অধ:গ্থ পদার্থ (১:6০1১085) আবার বিগলিত হইয়া থাকে | 417017)01710177-50101506 মিশিত 
77704100117 50100 মধ্যে শতকর! ২* ভাগের উপর লবণ জল দিলে 02128100117 
সম্পূর্ণরূপে অধংস্থ হইয়। থাকে । নি100) চি71)1) দ্বার [95810199110 50100107) মধ্যে 
1)6011)10 হয় না 1১8158101)011) 5010000068৭ 270. 8০০ তাঁপে জমাট বাধে । 


01855 1৬. [)670156৫. &1017)609--এই নামধারী প্রোটিড পদাথগুলি জলে এবং 
লবণ জলে বিগলিত হয় না, কিন্তু 1106 1101 এবং 11016 ক্ষার ড্রাবে উহা বিগলিত হইয়া 
থাকে । উহাদের দ্রাব তাপে জমাট বাধে না। উহার! ছুই প্রকার হইয়া থাকে যথ| :__ 

১ ৯০ 71810010--2100610 5018000 খা জ্রীবে তরল অয বিশেষতঃ 01016 


110] সংযোগ করিলে 4610 21100 উৎপন্ন হয়। 50114 70161 পদাথের উপর 5::07€ 
80105 প্রযোগ করিলেও ৪০14 21110 উৎপন্ন হইয়া! থাকে । 


ভঁক্ষিত বোর সহিত 155170181০5 বা পাকাশয় রসের মিশ্রণের প্রথম অংশ বা উৎপ।দিত 
পদাধ'ই 900. 21১0210, 50) অর্থাত লবণ বেশী মাত্রায় প্রয়োগ করলেও উহ। 0৩001- 
(850 ধা অধ:ন্থ হইয়। থাকে। 


২ ৯1551) 31580010-6591610 পদ্ধার্ধের উপর 111016 2191765 য| ক্গার জাতক 


048০-হ৮2)২চ5ি 


পদার্থ সংযোগ করিলেই ক্ষার জাতীন্গ এল্বুমেন্‌ উৎপন্ন হ্র। [১০০০:৩০০০ 0186311০0 ব। 
পরিপাক প্রক্রিয়ার প্রথম ফল ঝ. উৎপাদিত পদার্থের নাম 21115811 211901770, 
৩। 93617 ছুদ্ধের প্রোটিড পদার্থের মধ্যে কেজিনই প্রধান পদার্থ । 1৮711 211)0101% 
মত কেজিনের £5৪০007 ব। প্রতিক্রিরা | 
05617) 9019819% মধ্যে একটি জোর 9০10607) 0 08.05610 7915 প্রয়োগ করিলে 
0008951007 58101206 প্র্ত হয়। 1 16071 মহিত উপ হয় না| 
01855 ৮. 171১77-ফাইব্রিন জা গীক প্রে।টিভ,পদার্থ জলে এবং ক্ষীণ লবণদ্রাবে প্রবীভূজ 
হয় না। 1608 1১670600 5010007০670 প্রয়ে!গে উহা ফুলিয়! ওঠে ; এবং এরূপ অবস্থায় 
পেপপিন (9০7১517) যোগ করিয়। তাপ নিলে তবে ফাই ব্রণ গলিয়! [গিয়া থাকে । 
1. প্রোটিড, পদার্থগুণিব ধিশেষ পরীক্ষা! কিন্ধপ % 140 1977১060105, 
প্রোটিড নলিটসনে 100 20৭ অল্প পরিনাণে দিয় গরম করিপে এসং তৎপরে কিছু 
অধিক লাইট্‌ক এগিড, উহাতঠ ঢালিয়া দিলে গোটিড, পদার্থ অধস্থ হয়। কিন্ত ইহ! স্মরণ 
রাখিতে হইবে যে 960601795 গুলি একপে 15011970860 বা অবস্থ হয় না । 
2, ১700০7৮০৮10 5509৮ কিরূপ 25. 
কোন প্রোটিড, ভ্াবে জোগ নাঈটিক এপিড, দিয়! তাপ দিলে হরিণ হয়। আবার উহাতে 
ক্ষার *(5121)65) সংযোগ করিল ঈষৎ লাল ও হখিদ্রবর্ণ (1600191১ 9:51)89) প্রতিফলিত 
হইয়া] থাকে । 
4০ আ])৮ 15 81001005 10ম0970 ? 
যতখানি ওজনের আদত নাঈটিক এপিড লউদে তাহার একভাগ পরিমাণ মাকুর্ণরি উচাতে 
মিশাইকে। পরে কিঞ্চিত শীতল জল মিশাইবে । তৎপরে এ মিশ্রণ কিঞিৎ গরম করিয়! 
তাহাতে ২ ভলুম 01511115৫ অর্থাৎ ঠোয়ান জল সিশাইলে যে সরল প্রস্তুত হয় উহ।কে [111107)5 
[62৫50 কহে । এই 72807 কেনি প্রোটিড মিশ্রিত তরল পদার্গে মিশাইয়! ৬* বাঁ ৭ 
সে্িগ্রেড তাঁপে গয়ন করিলে লালবর্ণ হয়! থাঁকে। 
04১7)09-0 51)1১419, 


(94807 0 80943) 


99701) অর্থাৎ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থের পরীক্ষ। কিরূপ 11096 টিং 
96০1) :৮ পু 
শ্বেতা জাতীয় পদার্থে [০৭729 সংযোগ করিলে নীলবর্ণ (910৩ ০০107) হয়। এ অব- 


স্থার় তাপ দিলে উক্ত নীলবর্ণ বিলীন হয়। কিন্তু উই! শীত্্ শীঘ্র শীতল করিতে গারিলে আবর 
নীলবর্ণ ফিরিয়। আসে। / 


৬ 77,001). 


াশাীশীশীাশীশাাাশশাশীিশী 
২০ শীট িশিীশিীাশাীিী 





খেতসার জাতীর পদার্থকে 21০0 তাপে উত্তপ্ত করিলে উহ! 1১০৮০. নামক পদার্থে পরি- 
বর্তিত হয়। পাকাশয় রস ও শ্বেতসার জাতীয় পদার্ধকে 0110056 আমথর! 0197৩ 5182: নামক 
পদার্থে পরিবর্তিত করিয়! থাকে । ] 

988515- শর্করা জাতীর পদার্থ মিষ্ট এবং জলে গপিয়। গি্লা থাঁকে | উহাতে [72 504 অর্থাৎ 
স্থাদন্ড সাল্ফুরিক এসিড, যোগ করিলে চিনির জলভাগ টাঁনয়! লইয়া! কেধল উহার কার্বন 
(0581907 ) ধাঠির করিয়। দিয়] ধাকে। শর্কর! জাতীর পদাথের মধ্যে 010০95৩) [,90058, 
580০1087055 এবং 01/০98৩7 প্রধান। শর্করা জাতীয় পদে 6076780০0 অর্থাৎ উৎসেচন 
হইলে 09:০710 8010 এবং ৪1০০০] উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


9073 অর্থাৎ শর্কর1 জাতীর পদার্থের পরীক্ষা কিরূপ? 1168 10. 
90০: 


[০0001675650 যতখানি 98005217610 অর্থাৎ চিনিহ জল লইফে উহার 
20) 9০100 96 088510 60185) অথব1 9০08 তাহাতে মিশাইবে। শেষে সেই মিকৃশ্চারে 
1100 50100001000: 90101216 মিশাইলে প্রথমতঃ অল্প ঘোলাটে হয়, শাশ 
নাডিলে এ ঘোলাভ(ব দূর হয়। কিন্তু উহাকে শিশির ভিতর ফুটাইলে ইঞ্টকচর্ণের মত লালবর্ণ 
(79000 150. ০0108£) হয়। , 

চু: উত্তিদ ও জীব শ্রেপীর মধ চরধব জাতীয় পদার্থ দৃষ্ট হয়। উহাদের মধ্যে 0১8৩7 
থাকে ন1! অথব! অত্ল্প থাকে মা। [2001 136175016, 01110101010) এবং সিদ্ধজলে চর্বি 
জাতীয় পদার্থ (785) বিগলিত হই] থাকে । £১1621106 70৫18155 ০0870072169 5০- 
18007 সহিত চর্বির্ব জাতীয় পদার্থ (005) সিদ্ধ করিলে 997011909007 অর্থাৎ সোপ, বা 
সাবান গোল[র মত অবস্থ! হয় এবং চর্বি্ধ জ।তীয় পদার্থ 3150600 এবং চা 80145 ন।মক 


পদার্থে বিভক্ত হইয়! পড়ে। এই শেষোক্ত এসিড, ক্ষারজা তীর পদার্থের মহিত মিশিয়। 9০৫ 
ব। সাবান প্রস্তুত করিয়া খাকে। 


রক্ত বা শোণিত (81০০) । 
রক্তেব আবশ্তকতা বা রিয়া কি? (০৮০1০ ০1 1০০৭)? 

অতাস্ত নিন্নশ্রেণীর জীব ব্ভীত, সাধারণ সমন্ত প্রাশীমণ্ডলের শরীর মধ্যে মানুষের রক্তের মত 

এক প্রকার তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়। খাকে। উহারই দ্বারা শরীরমধ্যে দকল অংশে 

. গোষনোপযোগী পদার্থ বিতরিভ হয় এবং উহারই দ্বার! শারীরিক সকল অংশ হইতে সার 
গৃহীত হইয়। খকে। শারীরিক যাবভীন্প বিধ!নোপাদন বা গঠনে পধোগী পদার্থের ক্রিয়দির 
ফলম্বল্প থে পরিবর্তন ব। অসার উৎপন্ন হর নেই অসারগুলিকে দেহস্থিত শে।নিত মঞ্জালিত হইতে 
হইত গ্রহণ কয়ে এবং জাপন মধাস্থিত সারগুলিকে ওগ্যধ্যে বিতরণ করিয়া থাকে নুতয়াং সারযুক্ত 


8,0০0, থ 





শোশিত সারহ্ীন হুক অথচ অসার আপন পদ।ধে' আয়তন ঠিক রাখিয়। শারীরিক সার গ্রহণ- 
কারী বন্তগুলির মো জাগিয়। উপস্থিত হ্ এবং সেই বধ্ৃগুলির উত্ত অসার গ্রহণ করির়। উহাদের 
আপন আপন দ্বার দিয়া শরীরের বাহিরে উহ্াদিগকে প্রক্ষিপ্ত, রিপা থাফে। রক্তের অসার 
ঘহিগমন করাই উহ্থাদের একটি প্রধান কাধ্য। 
এতদ্বাতীত রজের দ্বারা বঠিরে ভূব।মূর সহিত শগীরাত্তান্বরের বিধান (15543) গুলির 
দংঘোগ রক্ষা হয় বন্দার। 05567) গা।স্‌ শরীর মধে] গৃহীভ হয় এবং 0279770 8০ গ্যাস 
বহিগণ্ত হইয়। ধাকে। 
ধমনীব ও শিরাব রক্তের প্রতেদ কি ? (1)17591009 11 00101), 
পাল্সোনাদী ধমনী বণ কালাটে নীল কিন্ত পাল্সোনারী শিল্পার বর্ণ উন্দ্বল লাল হইরা খাকে। 
এতঙ্থা তীত, স।ধারণতঃ*ধমনীর রক্ত উদ্জবল.লাল হয় এবং শির! সমূহে কাল ও ঈবৎ নীল বর্ণেক 
রন্ধথা.ক। মুল গ্রন্থের ১২1৯৩. পৃষ্টা স্টথ্য। 
রক্তের প্ররূপ পরিবর্তণের কারণ কি ? (08039 01 019 %27101072), 
কেহ। কেহ বলেন যে তস্তর (ক্ষ রবশতঃ খিএমধে। কাঁপবনিক এসিড সঞ্চয় হয় বলিয়! 
শিরার রক্ত কাঁলাটে ও নীল আভাযুক্ত লালবর্ণ হয়, কিন্তু এইরূপ রক্তে অঙ্সিজেন মিশ্রিত হইলেই 
আবার, উদ্দ্বল লালবর্ণ উপস্থিত হট! থাকেন৷ অপর কেহ কেহ বলেন যে ভূবাযুর আল্লিজেন লাল 
রক্তকনিকার হিমোগ্রেবিনের সহিত মিশ্রিত হইয়। উহাকে অন্দিহিমোগবিনে পরিবন্তিত কে। 
এই,নৃতন পদার্থ ক্যাপিলারী।ব! কৈশিকানলী সমূহের রক্ত দ্বারা চালিত হইতে হইতে শারীরক 
বাবতীয় তন্ত বা বিধানোপাদান মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে আক্সজেন বিতরণ করিয়া অক্সিজেন- 
কম হিমো,গ্রাবিন অবস্থার শির।য় উপনীত হয়, হশুরাং |শিরার রক্ত কালাটে লাগ হইয়। খ।কে। 
শিরার রক্তে কি 9%071677081910, কিছুই থাকে না? 
একেবারে খাঁকে ন। তাহা নহে। শতকরা ৫ ভাগ উহাদের কম ইয়। 
লাল রক্তকণাগুপি হরিদ্রা বর্ণ না ঘোর লাল? (5 ০: 79119), 
উহারা লীলই “টে, কারণ রক্তস্থিত রঙ্গিল পদার্থ 17919810701 পৃথক কার দানাদার 
করিলে ইহা ঘের লাগবর্ণ যুক্ত হইয়। ধাকে। একটি লাল রন্তকণাকে শবতত্ দেখিলে উহাকে 
লীতাভ লা বর্ণযুক্ত দেখার কিন্ত অনেকগুলি একত্র দেখিলে ঘোর লাল বর্ণযুক্ত দেখায় 
[২6০৪০7৩9116 অর্থাৎ আলোক-বাঁকের গতিকে রূপ রঙ্গের তারতম্য হইয়া ধাকে। 
রক্তের 792০9০2 ঝ প্রতি ক্রিয়া কিরূপ? (098০0০7 ০? 1০০৭) 
রক্ত ক্ষারযুক্ত (8115117৩ ) হর। উহ্তে 5০010) 0210081৩ এবং 015041৫ 
ঢ00050750 থাকাতে এগ ক্ষারযুক হইয়া খাকে। 
রক্ত কি সর্বদাই ক্ষারযুক্ত খ|কে £ (15 010০৫ ৪15 879 91081709) 1 


১ 11,001), 


জীবদশ।য় দে্মধ্যে শোণিত দর্ববদ।ই ক্ষারমুক্ত পাকে কিন্তু শরীর হইতে স্ককপাত হঈলে সেই 
পতিত বক্তের ক্ষা রব (4107111115) শগ্রই দূর হয়, শেষে রক জমাট হইব!র সময় সময় উহ্থা 
একেবারে অম্নযুক্ত হইয়। পড়ে। রা 

রক্তের গন্ধ কিরূপ 2 6091: ০1 27০ 7190৭, 

ভিন্ন ভিন্ন জীঘের রও ভিন্ন ভিন্ন। কোম কেন জীবেক্প রক্তে বিশেবপ্রকার গন্ধ 
ঘাহিগ হঠয়। থাকে । ৬০1৪1 9: ৪01৫3 অর্থাৎ শীদ্র উপিয়। যায় একপ তৈলাক্ত ও 
অন্পঘটিত পদার্থ রক্তে খাকাতেই রক্ত হইতে গন্ধ বাহির হইয়| থাকে। 

রক্তের আস্বাদন কিরূপ ? 11059 01 6০ 101900. 

রক্তের আম্মদন লবণান্ত। উহাতে বিবিধ প্রকার 5815 বা লবণ থাঁক।তে ধীরূপ আম্বাদন 

ছ্র়। 


বকের ৭10০০120 মাছে অর্থাৎ আপেক্ষিক ভার কত? 

রন্তের আপেক্ষিক ভার ১*৫৫। কখন কমিয়া ১০৪৫ পর্যন্ত হয় এবং কখন খাঁড়িয়। ১০৭৫ 
পর্ধস্ত হইতে পারে। রক্ত কণিকাগুলির আপেক্ষিক ভার ১১০৫, এবং 17019777% অর্থাৎ 
দ্বন্তারসের আপেক্ষিকভার ১০২৭ হইয়। থাকে । রক্তকণিকাগুলি ভারি ব'লয়া তলায় পড়িয়। যায়। 

রক্কেব স্বাভাবিক 10171905010 অথাৎ তাপ কত? 

ইহার কিছুক্ট ঠিক নাঁই। গারের 93* [" অর্থাৎ ৯৮ ডিখ্রি হয় এবং হিপাঁটিক শিরার ভিতর 
১*৭ ডিগ্রি পধাত্ত তাঁপ হা! থাকে। 

ংক্ষেপে বন্ডের উপার্দান প্ণনা কব ? 01 ৮110৮ 0০০৭ 1)1000 0010915 ? 

রক্তরবাহী নাড়ীর ভিতর যে রক্ত প্রবাহিত হয় উহার মধো যে প্রায় বর্ণবহিত তরল পদার্থ 
থাকে উ্াকেই চ1:.5772 ই তাঙ্গ। রক্তরদ কহে। এ ল্লাজমার ভিতর ক্ষুদ্র ক্র গাড় বা ঘন 
পদার্থ (50145) ঘুরিয়। থেডায় (5015197009). উহাদিগের নাঁম যখাঁ £-১। লালকণাঃ 
২1 শ্বেত রক্তকণ!, ৩। রক্তের চাঁল্ত (1২6৭ 0০101155165, ৮৮118 0০071)050165 ৪110 
1)109-010655), 

রক্কের তরল অংশ ফাঠী,ক 100০৭ 01751) কিবা 1.100017 নিহা0000715 বলা যায়। উহ! 
উবৎ হবিড্রীবর্ণ যুক্ত হয় (7১1৩ ৭০৮ ০010). উহ!তে খন রক্কণ| কিন্বা অঙ্গানা রঙ্জিল 
পদার্থ ন! থাকে তখনই উহ।র বর্ণ রূপ হয়। এ রসেই রক্তকণিকাগুলি ভ।সিয়! বেড়ায়। 
শরীবের বাহিরে জমাট বাঁধ। রক্ত হস্তে ষে রস চোহায় উহাকে (960) পিরাষ্‌ কছে। 
দেহস্থিত রক্তের' রস অর্থাৎ 0155718 এবং দেহচাত রক্তের রস অর্থাৎ 56705 ঠিক এক পদার্থ 
মছে। কারণ রক্তজমাট ধাঁধিার সমর উহাতে পর্ন সংঘটত হইয়। পাকে । আর এক কথ! 
এই ষে 591017 নামক রক্তরদে এমন কিছু পদ।খ আর থাকে ন| যন্দার! উহ! আপনাপনি জঘাট 


810০0, ৯ 


ছবিতে পায়ে। কিন্ত 1৪55 নামক দেহস্থিত রক্কে 71১7০7০857 নামক একগ্রক।॥ 
পদার্থ খাকে হদ্দার! রক্ত শরীরের বাহিরে অ|দিলেই উহ! ০০৪৪৩1869ও অর্থাৎ জমাট হইয়া হায় । 
রকের তৌতিকগুণ ( 317981০8) 0:০1১61095 ) বর্ণনা কর? 
হুল গ্রন্থের ৭৫ পৃউা! ্টবা। 
দেহস্থিত ও দেহচ্যুত রক্তের উপদান ও অবস্থা বর্ণন কর ? 00070905100 
1 81০৩৫ (7 27 0008109 0105 090) 1 মুল গ্রন্থের ৭৬।৭৭ পৃষ্ঠ। ভ্রষ্রব্য। 
শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রক্তের শ্বভাবের বা অবস্থার পরিবর্তন দৃষ্ঠ হয় কি 
না? ৬5070099100 6 018,001 01 017৩ 01000 :-- 
ধামনিক রক্তে জধিক অকিজেন এবং কম কার্স্ঘনিক-এপিড, খাকে। ধমনীর রন্তু অধিক 
পরিমাণে জমাট বাধে। পরিপাক কালে পোর্টাল শিরার রক্তে জল, এলবুমিনাস্‌ ব৷ অণ্ডলালময় 
পদার্থ এবং শর্করার আধিকা হয়, কি রর্তকপিকার ামহয়! খাকে। হিগাটিক শিরার রক্ষে 
শর্কর(র আধিকা, কিন্তু এলবুমিন্‌ ও কাইব্রিন্‌ উপযোগী পদার্থের হান হইয়। থাকে। 
বস্তকপিক! কয় প্রকার ? 7৬০ 911905 ০0৫ ০091700180193, 
ছুই প্রকার। ১1 লাল। ২। লাদা। 
রকে আর কি কোন প্রকার ঘন পদার্থ আছে? 1750 007515 095 ৬৩ ? 
আছে। ১1 11900016651 ২। 71901718653. 
সাইক্রো সাইট্স্দিগের ক্রিয়া কি। 
অনেকে মনে করেন যে উহায়াই লাল রক্তকপিকার অঙ্কুর। আঘার ফ্ছ'ফেছ বলেন তে 
লান্গা রুক্তকণ। খারাপ হই! শিএ। ব1 আকর্পশ্য হই! ইরপ আকার পায়। 
731০০-018193 গুলির ক্রিয়া কি 2 
" ঠিক বলা যাঁর না। 21077)1 নামক রক জমাট মধো উহ্দিগকে অধিক পরিমাণে দৃষ্ট 
হয়। ঘোষ হর উহারাই দেহ মধ্যে ঠ১07 60৭৩18 প্রস্থত করিবার প্রধান সহযোশী হর 
উহা য়! কখনই লাল রক্তকণার্জ পরিপত হয় ন্!। 
শ্বেত রক্তুকপ| ( ড/1)166 ০০011963016 ) বর্ণনা কর ? 
ইহ দ্বিগকে প্রটোপ্লাজষ্‌ সনবন্ধীয় কোষ ঘল| যায়। 'লিশ্কপ্পস মধো উহ্থীরা অধিক পরিজাণে 
ঘষ্ট হয়া থাকে । একারপ, উহাদিগকে শিশ্ষপ্েড কোষ অথবা পিউকোসাইটস্‌ কহে। উহার 
“আকা লুক্্ ও দানাদায়। উহাগের মধাঙ্থলে নিউক্রিরাই ব। কে!ঘ বর্ধনশীল মূল দুষ্ট হয়। 
এনিটিক-এসিভ, বা সিরকা প্রয়োগ করিলে নিউক্রিয়াই গুলি স্পট দেখা বায়।” স্বেতক পাণগুয়ার 
এষিবরেনত, গতি আছে ; একারণ, উহার! রক্তবাহীনায়ী ও তত্র মধ্য দিয়! বাহির হইরা বাইকে 
পারে । উহার! লাল রক্তফণ! হইতে কিছু ধ়্ বড়। উহাদের কৌবিক প্রাচীর, নাই। 
২ 





১২ 81,000, 


অবস্থায় ফেবল লালরক্তকণ। বাহির হইগা থাকে, স্বস্থ।বস্থায় উহার! বাহির হয় না। বুল গ্রন্থে 
১৬০ পৃষ্ঠায় ডায়াপিভিসিসের চিত্র দেখ। 


$ 


প্র ক্ষুদ্র ধমনী ও কৈশিকা মধ্যে লাল ও খ্েতকপাগুণি কিরূপ অবস্থায় 
থাকে? £518058 00510101)5 01 11) 180 2100 9/1)106, 


' লাঁলরক্তকণাগুলি র্জবাহীনাড়ীর মধ্য দিয়! এবং খ্বেতকণাগুলি উহার প্রচীরে ঠেকিয়! 
ঠেকিয়। সঞ্চল্ত হয়। প্রদাহিত অবস্থায় ল।ল ও স্বেতকণ| কেহই সঞ্চালিত হয় না নুতরাং 
রক্তধ/হীনাড়ী বন্ধাবস্থায় থাকে । রক্তের যে অংশে স্বেতকণাগুলি থাকে উহাকে স্থির অংশ 
(5011 1850) কহে। 


শ্বেত ও লালকণার সংখা।-সম্বন্ধ কিরূপ ? £61801%6 101771051 


কেহ কেহ বলেন একটি শ্বেতকণার সহিত ৫*টি লালকণা থাকে, কিস্ত আনফের সন্ত 

এইরূপ যে ১টি স্বেতকণাঁর সহিস্ত ৪০০ লালকণ। অবস্থিতি করিয়। থাকে । ৮২ পৃষ্ঠা দেখ । 
শ্বেত ও লালকণ।র সংখ্যা সম্বন্ধের পরিবর্তন সম্ভব কিনা? 01)8706৩ 10 

00061612056 001001091, 

সর্ববদ! এবং প্রতাহ কেন না কোন কারণে উহাদের সংখ্যার পরিবর্তন দুই হইর। খাঁকে। 
শ্বেঠকণ| ১ এবং লাঁল ১২০০ এইরূপ সংখা।ও সঙ্গুব হয়। গর্ভাবস্থ।র.উতয়েরই সংখার হস ক্য। 
আহারের পর সংখ্যার তাপ্নতম্য হয় এবং কোন কোন রোগে উহাদের সংখ্যার পরিবর্তন টির! 
খাকে 1 মূল গ্রন্থের ৮২1৯১।১২ পৃষ্ঠা দেখ। 


হিমোগ্নে।(বিন্‌ (06190010011) কাঁহাকে বলে 2 


এই পদার্থ হারা রক্তকণ! লালবর্ণ হন, এদং ইহা দ্বার! তন্তমধো অঞ্জিজেন সঞ্চালিত হুর! 
থাকে। ৃ 
হিমাটিন্‌ (16907900) কাঁহাকে বলে। মূল গ্রস্থের ৮* পৃষ্ঠ! দেখ । 
অনিজেন গালের উপস্থিতিতে হিমৌ্ে।বিন্‌ পদার্থ অন্ন অথব। ক্ষার জাতীর পদার্থের ছারা 
0৩০০79790560 ব| নই হইলে বা বিভক্ত হলে হিমাটিন উৎপর হয়। 
হিমাটিন্‌ ও হাইডেক্লোরিক এসিড পরস্পরের সংযোগে [20771 উৎপন্ন হয়। 
পুরাতন 01০00 019৫ অর্থাৎ রক্তচাপ এবং 1১9507081০90177 হইতে 72702101017 
উৎপন্ন হ্ইখ। থাকে। উহা 016 0181050€ও 01107 নামক পদার্থের সদৃশ। 
রক্তের হধ্যে কি কি গ্যাস্‌ গ্রে) থাকে? 
রক্কেপ্রধামত$ অক্সিজেন, কার্বধমিক এসিড. এবং ন।ইটে জন্‌ গা!স্‌ থাকে | হিযোট্টে/বিষের 
সহিত জকিগেন সংঘুক্ত হয়। দাম! ছারাও অক্সিজেন কিরং পরিমাণে শোিত হয় । ধা দিক 





0989৮740108, ১৩ 


রে কিরৎ পরিম।ণে কিন্তু শিরা র রক্ষে অধঞ্ক পরিমাণে কাববনিক এলি, গ্যাস্‌ থাকে। 
অত্যাপপ পরিমাণে গাইটেজেণ্গা|স রক্তে শোবিত হই! থাকে । ৮৬ পৃষ্ঠা দেখ। 


১০০ ভ।গ ধামনিক রক্তে 7 ০0 5০8 টে] 

বড় ধমণী হইতে ) ] 20, ৬০15. 40 ৬০1৩, (0 2 ০015. 
১** ভাগ শিরার রক্তে 
(হৃদপিণ্ডের দক্ষিণ দিক হইতে) ) 8 09121 409)11100 25 


হিমোগ্লোবিনের সহিত কার্বনিক এসিড মিশ্রিত হয় কিনা? 
না। উহ দা্জম। মধ্যে ভ্রব হুইয়। অবন্থিতি করে এবং লালরজকগায় উই অতাজস পরিমাণে 
অবস্থিতি করিয়া থাকে। 
রক্তের. পরিমাপ (৪770076) কত ? 


* সমস্ত শরীরের যভ ওজন হয় উহার তের ভাগের এক ভাগ পরিমাণ রক্ত থাকে! ৭৫ পৃষ্ঠা 
দেখ। | 


রক্ত জমাটবাঁধ! প্রণালী 0০988015090 | 


রক্ত বাহিবে পড়িবার সময় সম্পূর্ণ তরল থাকে কিন্তু শীস্র ঘন হইয়! উহ! 
জমাট বাধিয়া যায়। 

রক্ত জমাট বাধিবার কাবণ কি? 0840583 ০6 0০820126017, 

ফাইব্রিণোজেন হইতে উৎপন্ন ফাউব্রিণের জন্য রক্ত জমাট বাঁধে। 

ফাইত্রিণ ছ০717) কাহাকে থলে ? 

দেহচ্যুত রক্ত অথবা লিশ্ককে যে জ্রমাট কবে উহ্বাকে ফাইব্রিণ কহে। 

ফাইবিণ কি দেহস্থিত রক্ধে থাকে 1 19953 0710 65585 ৪1680 
[0110780 10. 676 01০০ 1 না। 

কিরূপে তবে ফাইব্রিণ প্রস্তত ভয়? 1710 65710 58 001700 ? 

প্লাজমা বা রক্করস মধো ফাইব্রিণোজেন্‌ এবং ফা্ব্রিণোপ্লাষ্টিন্‌ বা প্যারা 
গ্লবিউলিন্‌ নামে যে ছুই প্রোটিভ,. পদার্থ দ্রবীভূত হইয়া! থাকে উহারাই 
প্লাজমাস্থিত ফাইব্রিণ ফার্মেন্ট নামক এক প্রকার উৎসেচিত পদার্থের সাহায্যে 
দেহচ্যুত রক্তে ফাইব্রিণ উৎপপ্ন করে বদ্বার! দেহচাত রক্ত জমাট হয়। 

ফাইব্িপো্জেন ও ফাই ব্রিণোপ্রাষ্টিনে প্রভেদ কি? 

প্রত্েদ স্পট বুঝা! বায় না? তবে পেক্সিকার্ডিয়াহ্‌। প্,র1 এবং -সুক্ক' ধীলীর 


৯৬ ছি হিবুদ 





ঠিক থাকে না, অর্থাৎ শ্বেতকণা ১এবং লালকণা ১ হইতে ২৫ অথবা ৩, এইরূপ 
সম্বন্ধ উপস্থিত হইয়া খাকে। 

উউরিমিয়া-_ইহা যদিও রক্কের কোনরপ রোগ নছে কিন্তু মৃত্গরস্থির 
যোগবশতঃ রক্তে ইউরিয়! নামক পদার্থের সঞ্চয় হইয়া থাকে । 


হৃৎপিণ্ড 38, 


সর্ধপ্রথমে হৃৎপিণ্ডের সুক্ষ আকাঁব কিরূপ হয়? 

[077০716 অর্থাৎ জণাবস্থায় হৃৎপিণ্ডের আকার নলীর (0১012) 
মনত ভয়। উঠাঁৰ ভিতব একটী গহ্বর মাত্র থাবেইউ এবং উহাব বাহিরের আববণে 
জাবের পেশীস্ুঘ সাজান দেগা যায়। ূ 

জৎপিণ্ডের ১০01817 ব। মাঝখানের বাবচ্ছেদক পর্দ। নির্মিত হইলে পর 
অবিকেল্‌ ও ভেট্টিকেল্গুলির গ্াচীরে কোন তাবতম্য হয় কি না? 

ইটা, অবিকেল্গুলিব পেশীস্ত্রেব কোন পরিবর্তন হয় না কিন্ত ভে্টিকেল 
গুলির পেশীস্ৃত্রের অনেক পরিবর্তন ঘটে অর্থাৎ উহার! অনেক পুরু ও শক্ত 
হইয়া] থাকে । 

জপাথস্থায় অরিকেল্‌ ও ভে্টিকেলের বাবধানে কি দৃষ্ট হয়? 

চ1১৮-0ন:01নহা 05 দান দুষ্ট হইয়। থাকে । 

হৃৎপিণ্ডের 7ু5না) ক্রিয়া কি? 

সর্ব শবীবে রক্ত সঞ্চালম করাই ইহার ক্রিয়!। 

স্বংপিত্ডেব কয়টি গহ্বর আছে। 

ঘট গহ্বব 'আছে। 

একটি জোয়ান পুরুষেব হ্বংপিণ্ডের ওজন কত? 

৯ 'মাউন্স মাত্র। 

ক্ষোয়ান বাক্তির বাম ও দক্ষিণ ভে্টি ফ্লেব ওজনের তারতম্য কিরূপ ? 

ধাম ভেন্টিকেল দক্ষিণের অপেক্ষ দ্বিগুণ াবি হয়। 

হ্ৃংপিত্ডেষ দক্ষিণ ও বামদ্দিকের ক্রিয়ার এ্রীতেদ কি? 

স্বৎপিণ্ডের দক্ষিণ দিক ছুই ভিনাকেভার রক্ত গ্রণ করিয়া সেই শৌপিতকে 
পাঙ্সেন'রী ধমনীর স্বার| ফুসফুসের ভিতর দিয়া সবংপিণেয় বাহ দিকে আনয়ন 


আঠা ২ ২৫. 


: বাছির হুইতে বড়, বড় খমনীর উপর আঘাত পড়িলে ধমনীর-সতযৎ কাবরণ 
বাব! উহা অনেক পিবারিত হয়,এতক্থযতীত্ত, উহাদ্বারা ধমনী রক্ষা! হইয়া থাকে 4 
হুত্রব্ আবরথ না -থ।কিলে কোন ধমনী বাধা যাইত না অর্থাৎ বাধিত 
যাইলে কাটিয়া যাইত। 

, শিরায় এমন কি আছে যাহা ধমনীতে নাই? ডা০৮, 19৮৪ 3.1 
80128 6109 1301) 0০ 1১0৮ ০0007 17) 9269293 ? 

ভাল্ভ। এই ভালুভ রা কপাট দ্বার! রক্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না। 
যোড়া যোড়। ভাল্ভ শিরা মধ্যে দৃষ্ট হয় থাকে । 

বিবিধ রক্তবাহী নাড়ীর আফ্রতন (০০০৪০: ) সম্বন্ধে কিছু তফাৎ আছে 
কিনা? 

একটী ধমনীর গোড়ার আয়তন অপেক্ষা উহার শখ প্রশাখার সমটির 
আমতন ঢের বেশী। আবার ধমনীর পেশীর আবরণ যথায় আর থাকে ন. 
উহার পর হইতে উহাদের আমতন আরও বেশী হইয়া যায়। এওট1 ধমনীতে 
যত রুক্ত ধরে উহার ৮০* গুণ শোণিত কেগিলারী নলীগলির ভিতর. ধরিয়া 
থাকে । শিরাগুলি যত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে আলে ততই উহাদের আন্নতন. 
ছোট হয় কিন্ত ধমনীগুলি যতই হৃৎপিণ্ড হইতে দুরে যায় ততই উহাদের 
আয়তন বড় হয়, গায়ে গায়ে যে ধমনী ও শিরা দেখা ধায় উহাদের - 
মধ্যে শিরার আয়তন বড় এবং ধমনীর আয়তন ছোট দৃষ্ট হই! থাকে । এমন, 
কি হৃৎপি্ডে এওর্টাতে যে পরিমাণ রক্ত ধরে ছুটা ভিনাক্ষেভীর মুখের নিকট 
উহার ছ্িগুণ পরিমাণ রক্ত ধরিয়। থাকে। 

রক্তের উপর চাপন শঞ্চি (1319০৫. [68889 ) ইহার অর্থ কি 7. 

হৃৎপিণ্ডের ও রক্তবাহীনাড়ীর গাত্র দারা রুকতম্মোত সর্বদা চলিতে থাকা, 
& রক্তত্রোতের উপর চাপ পতিত হইয়া থাকে । ১৪০ হইতে ১৪৫ পৃষ্ঠা দেখ। 

রক্রের উপর চাপনশক্তি কি সর্ববরই সমান া ৃ 

নাচ এওটার উপর ও পাউণ্ড ৪ আউন্স, রেডিয্াল্‌ ধমনীতে ধাম এব, 
পান্সোনারী ধমনীতে ২ পাউওড.২ আউন্স পরিমাণ রূক্তের চাপন শক্তি প্রকাশ, 
পায়ু স্থির হইয়াস্ছে।, .ভোর্টিকেল্‌ কুখ্চন কালে উবধপ চাপনশক্কি পরীক্ষা করা 
হুইয়াছে। .ক্যাপিলারীতে.অত্যক্প এবং এতে অত্যন্ত অধিক রক্তের চাপ 

$ 


২৬ হা ॥ চন, 





ৌশিশাীশ শাশীিপিস্সিি 


শক্তি প্রকাশ পায়। ধমনী অপেক্ষা শিরার রক্কের চাপন শক্তি কম, ধমনীতে 

ঘদি ১* ভাগ রঞ্চের চাঁপনশক্কি হয়, তষে শিরা মধ্যে এক ভাগ হইয়া থাকে । 

অঙ্থের এওট(তে ১১ পাউগ্ড ৯ আউন্স রক্তের চাপ শঞ্চি প্রকাশ পায়। 
মানুষের ও জন্তর রন্তবাহী নাড়ীতে রক্ের চাপশক্তির প্রভেদ কিরূপ? 

১। খরগোসেয় রক্তবাহী নাড়ীতে রকের চাপশক্তির দ্বার! এক ০০1৮ 
৬1 116700 ২ হইতে ৩২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাই॥] রাখিতে পারে । 

২। কুকুরের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির দ্বারা এক 6011030 
০? 89:00 ৪ হইতে ৫২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়৷ রাখিতে পারে। 

৩। অশ্বের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্ষের চাপ শক্তির হবার এক ০০119 ০? 
8৩:০১ ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইরা রাখিতে পারে। 

৪। মানুষের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির (91000 1919380:5) 
দ্বারা এক ০০1০) ০1 109700 পৌণে ৬ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে 
পারে। 

ঝক্কের 1০০৫ 7:68301ও চাপ শক্তির উপর প্রাযু কর্তৃত্ব কোথাধ ? 
11009917509 ০01 01)9 9:৮০০৪ 3796978 00 81009. 105397029 ? 

। সিম্পেথিটিক্‌ ্লায়ুর ভেসোমোটর সুত্র হইতে উহার বায়ু লাভ হইয়া? থাকে । 
বক্তের চাপন শক্তির ন্গামুগুলি কি ভাবে সজ্জিত থাকে এবং কিরূপে 
উহার! কর্তৃত্ব করিয়া থাকে? | 

মেড়ুলা অবলংগেটা-স্থিত ভেসোমোটর শ্সাযুকেন্ত্র বা আকরম্থান দ্বার] 
রক্তযাহীনাড়ীর টান ভাব (719709102) শাসিত হইয়া থাকে | 08182003৪০১ 
৯০70৪ ও 0০7৩৮ 099370800)05 দিগের নিকট এ ০9০৮ থাকে । 
&ঁ ডেসোমোটর স্লাধু-আকর-স্থান হইতে জ্ধাযু-সথতর গুলি স্পাইন্যাল্‌ কর্ড বা পৃষ্ট- 
অজ্জার মধ্য দিয়া গ্রীবা প্রদেশে উপস্থিত হয় এবং এখান হইতে ম্পাইন্তাল্‌ কায 
গুলির সম্মুখ-নুত্রর ০0৪1০: 2০০৮ সহিত বাহির হইয়া থাকে। এ ভেসোমোটর 
জায় গলি সম্ভবত; সর্বদাই কার্ধ্য করিয়া থাকে। পৃষ্ঠামজ্জায় ও শরীরের 
স্থানে স্থানে ছোট ছোট অনেক গ্যাংমিয়া বা শ্াযু-আকরস্থান দৃষ্ট হয়, যন্ারা 
মেডুলা হইতে উতিত ভেসোমোটর গ্জাযুদিগের কাধ্যে সহায়তা হয়। এই 
ছোট ছোট ক্গাধু কেন্ত্রগুলিও উত্তেজনা উৎপন্ধ করিতে সক্ষম হয়৷ থাকে । 


হতঞলা, চে 


এপ ক্তানুকর্তৃস্বের প্রমাণ দাও ? 
খরগোসের এক দিকের 09:51081 9)790)980 কাটিয়া! দিলে সেই 
দিকের মস্তকের রক্তবাহী নাড়ীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য রক জমিয়া ব্যাপ্ত হৃইয়! 
খাকে। পরে এ রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ লাভ হয় এবং রক্তাধিক্য কমিয়! গিয়! 
থাকে । ইহার কারণ এই যে, অধঃমস্তিকপ্থিত প্রধান শাসক মধ্যবিদ্দু হা 
খআকরস্থানের (8০%০2027)£ ০9769 মঠ 60921909118 ০১1০৪%৪৪) বিচ্ছেদে 
কাট। রক্তবাহী নাড়ীর প্রথমে, প্রসারণ (9119৮০৮৯০০) হয়। ছোট ছোট 
শাসক 'াযু আকরগুলির (11100: ০৫778) উপর বিশেষ কর্তৃত্ব না থাকাতে 
উহার! হঠাৎ প্রলারিত রক্তবাহী নাড়িগুলিকে কুঞ্চিত করিয়া ঠিক করিতে 
পারে না। তবে ক্রমে স্থানিক-সায়ু আকরগুলি চারিদিক হইতে শক্তি সংগ্রহ 
করিয়া তবে উহাদিপকে কুঞ্চন করিতে সঙ্গম হইয়া থাকে । 
ভেসোমোটর ন্লাযুর উত্তেজনে ফল কি হয়? 12750৮ ০01 5612018808 
₹8,৪০-2১০$০ 
, রক্তের উপর চাপশক্তি বৃদ্ধিপায়। রক্তবাহীনাড়ীগুলি বুঝি হইয়া এনপ 
চাপশক্তির বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 
ভেসোমোটর সামুর অবসাদনে কি ফল হয়? 75০৮ 01 0617005816 
$৪৪০-/০6০] 
রক্বাহীনাড়ী প্রসারিত হইয়া রক্ষের উপর চাপন শক্তির হাস করিয়া 
থাকে । 
ড68027০6০: 7:59 কাটিয়। দিলে উহার শাসনাধীন কক্কবাহী নাড়ীগুলিয় 
€ ৮0০6০ ৪8315 ) ফি দশ। ঘটে? ৯ 
ভেসোমোটর স্নায়ুর বিভাজনে উহার তাবেদার রক্তবাহীনাড়ীগুলির গান 
স্থিত পেশীহত্রের অবসাদন অথবা শিথিলতা উপস্থিত হয়! এন্ধপ হইলেই 
ছোট ছেট রক্তবাহী নাঁড়ীতে স্বানিক এবং বড় বড় রক্কবাহী নাড়িত্ে 
সার্বাঙ্গিকভাবে রক্ের চাপ হাঁস হইঘা থাকে । 
- 88০7০৮০৮0৪৩ বা ক্গায়ুকে উত্তেজিত করিলে উহার শাসনাধীঙজ 
“স্বকধাহী নাড়ীগুলির কিরপ অবস্থ। হয় ?- 
সক্চবাহীমাড়ীয় পেশীস্তরের কু্চন হইয়া: তগ্মধ্যে রখের চাপ. মৃদ্ধি 





২৮ ১৪৮০৪ 





শি ৮, 


হইয়া থাকে । 9818971706৪ ৪ £০০৭ ০%210015 ০1০8৯৪৫০০6০ 





87560597000 010)8 06509 1৪৪690) £059201716 05 588০৪]৮7 
879৮9107, 

397৪০: 10975 অর্থাৎ সংজ্াবাহী অযুর উপর তাড়িত? (251981377) 
এয়োগ করিলে কি ফল হয়? 

_সার্ধাঙ্গিক রক্তের চাপশক্তির আধিক্য হইয়া থাকে । কিন্ত যে স্থানের 
সেন্সরী বায়ু £৪15901563 হয় সে স্থানের রক্তবাহী নাড়ী প্রসারিত হয় এঁবং 
“ সে স্থানে রঞ্জবাহী নাড়ীর রক্তের চাপশকির হ্রাস হইয়া থাকে । 

শ্বাসরোধ হইলে রক্ের চাঁপশক্তির অবস্থা কিরূপ হর? খুঃ7৩০৮ ০৫ 
490010510০0. 010০৭ 10983015, 

মেডুলাস্থিত ভেসোমোটর' স্নাুআকর-বিন্দু উত্তেজিত হইয়া রক্তমধ্যে 
কার্ধবনিক এসিড সঞ্চয় বশতঃ-রন্ধের উপর চাঁপশক্তি বৃদ্ধি করিয়া! থাকে । 

স্পাইন্যাল কর্ড ব1 পৃষ্ঠামজ্জ৷ বিভন্ত করিলে রক্তের চাপশক্তির কিরূপ 
আষ্ভ|। হয় ?. 706০৮ ০৫ 56০0610. 01 8৩ 90178] ০০7৭ ০৫ 01০০৭ 
[0/95509, 

রক্তের চীপশক্ষির পতন হয়, কারণ, রানের রক্তবাহীনাড়ী মেডুলাস্থৃত 
ভেসোমোটর ন্নাস্ুআকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। 

তেসোযোটর উত্তেজনা ব্যতীত অন্য কিন্ধপে রক্ের চাপশক্ির বুদ্ধি হয় ? 
ছড])৮ ০0192 080898 1009838 2159218] [0953019 ? 

বরখপিণডের করিয়াধিক্য হইলে, নির্দিষ্ট সম মধ্যে স্বাভাবিক. নিয়াপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ শোপিত রক্তবাহীনাড়ী মধ্যে উপস্থিত হয় স্থতরাং রক্তের চাপ- 
শক্কির আধিক্য হইস্বা থাকে । . 

রন্ত, সঞ্চালন প্রক্রিয়ার উপর বৃভাঁতিক. (চ581691) শক্তি কিরপ ? 
7381০91 07093 085 £09 000015৮1090 

চাপন দিলে তরল পদার্থ মাত্রেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর হয়. ডিপ 
লের ভিই্ল্‌,বা অগ্রভাগের অংশ্‌ ঘি ক্ষুক্ত হয় ও মুক্ত থাকে, তন্নে এ নলের 
প্রশ্বিম্যাল্‌ বা গোড়ার অংশের ভিতর চাঁপন প্রহক্ত তরল পদ্দার্থ দমকে গুহ 
হইলেও উহার অগ্রভাগে এক ভাগে আলো বছে, কিন্ত কঠিন নলের ত্র তরল 


মাএ খনি 


শশা শিট তি 


পদার্থ: গোড়া হইতে আগা পর্যান্ত দমকে দকে সঞ্চালিত হইয়া ধাকে। 
রক্রবাহীনাতীর 'িতিস্থাপদ্ষ হত্রবশতঃ এক শ্রোতে রক্ত সঞ্চালন হই 
পাকে । 
ভেন্টিকেল্‌ হষ্টতে রক্ত ধমনীতে প্রক্ষিপ্ত হইলে দেই রকের কিরূপ অবস্থা 
হয় 718৮ 59০020)68 01 69 01090 069৮ ৬৫100818700 
9061011 ? 
বড় বড মনী গুলি কৈশিক! বা! ক্যাপিলারী নলে পবিবন্তিত হইবার পৃর্নেই 
অতি সুক্ষ আকার প্রাপ্ত হয় উহ্ভাদিগকে আটিরিয়োলস্‌ বা ক্ষৃদ্র ক্ষুদ্র 'ধমনী 
কহে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধননীগুলিতে 'অধিক পরিমাণে পেশী সথত্র দৃষ্ট হয় ছাতক ং 
ইহাদের উপরই অধিক পরিমাণে ভেসোমোটব স্নায়ু কাধ্য করিয়। থাকে। 
, ইহাদের সর্বদা ফুকি ত অবস্থা বশতঃ উহাদের মুখগুলি সরু হইয়া থাকে ক্তাং 
বড় বড় ধমনী হইতে ইহাদের ভিতর দিয়া শীর্ শীত রুক্ষ সঞ্চালনের বিক্ ঘটে। 
ওদিকে বড় বড় রক্বাহীনাড়ীর ভিতর স্বৎপিগড রক্ত গ্রক্ষেপ করিয়া দিতে 
“থাকে, তঙ্জন্ত বড় বড়.ধমনীগুলি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। উহাদের স্থিতি- 
স্থাঁপকৃতা ব্শন্তঃ এন্ধপ বিস্তারণ হয়। হাৎপিগ্ডের কুঞ্চনের বিরাম কাপে 
ধমনীগুনি রক্তের উপর চাপন দিয়্া.কুঞ্চিত হয় এবং ধমনী হইতে ক্যাপিলারী 
নলীতে রক্ষ উপস্থিত হই। থাকে, এওর্টার মুখে ভাল্ভ বা কৰাট থাকা প্রযুক্ত 
ধমনটর ভিতর রক পশ্চাদ্ধাবিত্ব হইতে পারে না স্থতরাঁং ক্যাপিলারী ভিতর. 
স্থিত রন্তলোত সহজেই প্রবাহিত হয়! থাকে । 
স্তর ক্ষুত্র আর্টিরিয়োলন্গুলির ত্রিয়! কিরূপ? ঢ0770190 ০৫ ৪766710158, 
. ইহাদের দ্বারা কৈশিকা না়ী মধ্য শীত শান রক্ত প্রবাহিত হইতে পারে 
না? যদি পারিত তবে ধমনী ও শিরামগ্ডলীর ভিতর রক্তের পরিমাণ কমিক 
যাইত, কারণ, কৈশিকা মণ্ডলীর মোট আননতন অতান্ত বৃহৎ । 
কৈশিকা নলী মধ্যে রক্তত্রোত গতির কিরূপ সাহাযা হয়? ঘযা)5৮ ৪৭ 
৮1০০৫, 1০৬ হা ১ ০15755-1 ? 
সুক্ আক্র্ষণ, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গের, পেশা সমুহের, কুন জনিত চাপন। এবং 
হৃংপিও ও ধ্মনীর ক্রি! হেতু কশিকা মধ্যে রক্ষশ্রোত গতির সাহাহ্য হই? 
খাকে / 





ঙৎ প্রা & ছু, 





শিরার তিতগ রকশ্রোত গতির কিন্ধপ সাহাষ্য হয়? সযা)৪০ ৪8৫8 01০০৫ 
নিওেলে 20 6189 ড911)3 ? 

* এচ্ছিক পেশীগুলির কুঞ্চ' জনিত পার্খীদিক হইতে চাপন, ' শিরাস্থিত 
ভাল্ভগুলির পরোক্ষ বা গৌণ ক্রিগ্া, স্বংপিণ্ডের যৎসামান্ত ক্রিয়া, এবং শ্বাস 
প্রশ্বাস হেতু চোনন (৪০6০৪) প্রভৃতির সাহায্যে শিরার ভিতর রক্তমোত 
চালিত হইয়া থাকে, 

খমনীর ভিতর রক্তআোত অবতরণ করার অপেক্ষা শিরা যধ্যে রক্তত্োতের 
উদ্ধগামী হইবার জন্ত কি কোনৰপ কষ্ট ব| বাধা উপস্থিত হয়? 407 ৭ঘ্র- 
90160 107 059 ০৮৪) 0৫ 91০০ £ি০7 09 ০253 
না; কারণ, ধমনীর রক্তভোতের উপর চাপ বা! ভার পড়িলেই শিরার 
রক্তশ্রোত বহিতে থাকে । 
ধমনী, কশিকা ও শিরার ভিতর রক্ততশ্রোত গতির গ্রভেদ কি ? 7017৮ 
৩1009 11) 61১9 207 ৬/20111 8159 010০৫ %988819. 
ধমনীর ভিতর ক্রত ও দমকে দমকে, রক্তত্রোত বহে, কৈশ্িকার, ভিতর 
অনেক' সময় ধীরে ধীরে ও একভাবে স্রোত বহে এবং শিরার রক্তম্রোতগতি 
সাধারণতঃ ধীর ও একডাবাপদ্র হইলেও হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী শিয়ার ভিতর 
জ্রত রক্তজ্োত বহিতে দেখা যায় । তথাপি ধমনীর ভিতর যেরূপ জ্রত রক্ত- 
শ্রোত বহে, শিরার কৌন অংশে সেরূপ বহে না। 
নাড়ী 0০19৪) কাহাকে বলে? 1১০৮ 15 01৩ 90186 ? 
হৃৎপিণ্ডের একবার কুঞ্চন বশত: ধমনীর ভিতর যে এক প্রকায় তরঙ্গ 
শক্তি চাঁলিত হয় উহ্বাকে নাড়ী কহে। ধমনীর ভিতর রক্ত প্রক্ষিপ্ত হওনকে 
নাড়ী বলা যা্ম না। ধমনীর ভিতর রক্ত সঞ্চালন করিবার জন্ত ্বংপিত্ডের 
কুঞ্চন হয়; সেই কুপ্চন বশত: যে রক্ত কেৰল সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় তাহা নয়, 
' কিন্ধ ধমনীগুলি প্রস্থদিকে ঈষং বিস্তৃত হইয়া থাকে। কুঞ্চন বশতঃ হৃৎপিণ্ডের 
টানভাব ও শঞ্চি ধমনীর ডিতরও চালিত হয়, তঙ্জন্ত ধমনী বিস্তৃত হইয়া! 
খাকে ॥ সংক্ষেপতঃ বক্তশ্রোতের বিস্তারণ্সীল তরঙ্গকে নাড়ী কহা যায়। 
ধমনীর ভিতর নাড়ীর তরঙ্গ ক্রুত কি রক্তত্রোত গতি করত? : 
ছাড়ীর বেগ হা তরঙ্গ বকতন্োত গতি অপেক্ষা ২০ বা ৩, গু৭ অধিক । 


ঈহএ৮৯ ৭1০0, ৩১ 


অর্থাৎ রক্তপ্রো অপেক্ষা নাড়ীর বেগ বা তরঙ্গ ২৯৩৯ গুপ-ভ্রুত বহিয়। থাকে । 
রক্তআোত এক বদ্ধ নিয়ষে চালিত হয় কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চন হইলেই রক্তের 
তরঙজগ দ্রুত গতিতে রহশ্োতের উপর দিয়া কেবল সম্মুখ দিকেই অগ্রসর. হইয়া 
খাকে। 

রুক্তধাহীনাড়ী পার্থে বিস্তৃত হইলেই কি উহাকে নাড়ীর বেগ বলা যায়? 

না। রক্তবাহীনাড়ী যেরূপ পার্থ বিস্তৃত হয় মেইরূপ সম্মুখ দ্বিকেও উহ! 
দীর্ঘ হইয়া থাকে। রক্তবাহীনাড়ী দীর্ঘ হইবার পূর্ব ঈষৎ বক্র্ভাব ধারণ 
করিয়া থাকে । 

শরীরে সর্ববাংশে কি নাড়ীর তরঙ্গ সমানভাবে ধলবতী থাকে? 

লা। হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তবাহীনাড়ী যতদূর হইবে ততই নাড়ীর তরজের 
বেগ হাস হইয়া যাইবে । রক্বাহীনাড়ী যতই দূরে থাকুন না কেন, এক 
পেকেণ্ডের $ হইছে & অংশ পরিমাণ সময় পরে নাড়ীর বেগ উহাতে পাওয়া 
ষাইবেই যাইবে । 

কিরূপ গতিতে রক্ত সঞ্চালিত হম? 

এক সেক্টণ্ডের ১* মিটার বা ৩৫ ফিট. ভ্রমণ করে। 


শ্বাস গ্রশ্বাস ক্রিণা 28980175600. 


[,97005) 00501)60, 0707201018]  601503, 19:0101)10198 অর্থাৎ অতি 
ক্ষত কুত্র শ্বাসনালী, এবং ৮91০193 ০?[,87)£ অর্থাৎ ফুসফুসের ক্কোট ছোট 
স্থান এই কয়েকটার সমষ্টিকে 78]005000 500972608 কহে । ফুসফুসের 
প্ররা নামক এক আবরণ থাকে ; উহার ছুই পর্দা । যে পর্দা ফুসফুসকে বেষ্টন 
করে উহাকে 5150929] 18797 'এবং ষে পর্দা বক্ষ প্রাচীরে সংলগ্ন থাকে, 
উহ্ভাকে 08396] 1255: কছে। 

শ্বাস গ্রশ্থাস ক্রিয়ার উদ্দেশ্য কি? 019০6 ০1 ভা 

রক্তের হিমোমবিনের সহিত অক্িজেনের মিশ্রণ এবং শরীর হইতে প্রধা- 
নততঃ কার্বনিক এপিভ ও অন্তান্ত দুষিত পদার্থ বহির্গমন করাই স্বান প্রশ্বাস 
কিয়ার উদ্দেন্ত। নিশ্বাসে বক্ষ বিস্তৃত ও প্রশ্থাসে বক্ষ কুফিত হইয়া থাকে । , 


৬২ হারা এা০, 


ছনফুসে কর প্রকার রক্ত সঞ্চালন দৃষ্ট হয় ও তাঁহাদের “কিন! 'কিরপ 1- 
+০196193 ০1 ০1০০০ 80101 -2 07০ 10728, 
.. পাজ্সোনারী ধমনী, ও ব্রংকিয়েল ধমনী দ্বারা রক্ত সধশলিত: হইয়া থাকে 1, 
গ্রথমটার হারা পরিষ্কার রক্ত ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে বাহিত হইয়া শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া, 
ছারা সেই. রক্ত পরিষ্কৃত হয়। ব্রংকিয়াল ধ্মনীর রক্ততোত দ্বারা ফুমফুসের 
পুষ্টি হইয়। থাকে । 
কি. প্রকারে: ফুসফুসের বামু কোষে রক্ত আনীত ও ভূবাযুর সহিত মিশ্রিত 
হয়? [1 1766 20107 08 07০ 019০0 701৫16 9০ 05 ড9510168 
৬0093000390 0০ 100 8]? 
পাল্সোনারী ধমনীর ক্ষুদ্র ক্ষুত্র শাখা গ্রশাখ। নি হইয়া কৈশিকার আকার 
প্রাপ্ত হয়, এই পাল্োনারী কৈশিকাগুলি পরস্পরে সংযুক্ত হয় না, কিন্তু উহার! 
বাঘু কোষগুলির ব্যবধানে প্রবেশ করে ।.কৈশিকা ও বায়ু কোষের গার অত্যন্ত 
পাতলা বশতঃ পরস্পরের অভান্তরস্থিত গ্যাসের বিনিময় হইরা থাকে । পালোনারী 
এবং ব্রংকিয়েল্‌ শিরাগুলি পরম্পরে সংযোগ ৪০886০708৪) রাখিয়া. থাকে. । 
অন্তর অপেক্ষ! ফুসফুস ক্যাপিঙারীর রক্তক্রোত-গতি কিরূপ ক 01701 
&190 19 18000. 10) 10178960917 6159 1019. 
অন্তত্র অপেক্ষা এখানে রক্তআ্োত অধিক দ্রুত বহিগ থাকে; কারণ অস্ত্র 
অপেক। ফুসফুসের আয়তন কম। 
. গান্সোনারী ধমনী অপেক্ষা পাক্সোনারী শিরা আয়তন কছ ক্ষ 
কেন? 
শ্বীসপ্রশ্থাস কিয়ায় পাল্পোনারী শিরায় রক্ষের 'রস (0001968:5) কতক 
পরিমীণে বাহির হইয়া যায বলয়া উহাদের আয়তন ক্ষুদ্র দেখায়। 
নিশ্বাস ও প্রশ্থাস এই ছুই ক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অধিবক্ষণ স্থারী ? 
নিশ্বাল যদি ৫ কর তবে প্রশ্বান ৬ হইয়। থাকে । অর্থাৎ নিশ্বাস অপেঙ্গা 
প্রশ্থীস কাল কিছু অধিক হয়। 
ুস্থাবস্থীয় বক্ষের উপর কাণ পাতিলে আমরা কিরূপ শব শুনিয়1 থাকি ? 
: স্বলপথের ভিতর দিয়া ভূবাযু যাভীয়াতের দক্ণণ যে শব হয়, উহাদিগকে, 
৪0105 0ঠটতে কছে।। 


৬৯7 ২৫ 


₹ বাহির হইতে বন্ত বড় ধমনীর উপর জাঘাত পৃড়িলে ধমনীর হুত্রৎ আবরণ 

দ্বার! উহা অনেক বিবারিত হয়,এতদ্যতীত, উহা্বারা ধমনী রুক্ষা হইয়া! ধীকে। 
হুত্রবৎ আবরণ না থাকিবে কোন ধমনী বীধা যাইত না৷ অর্থাৎ বাধিক়ে, 
বালে কাটিয়। যাইত। 

শিরায় এমন কি আছে যাহ| ধমনীতে নাই? 79৮,896 সত 10 
8010)6 6103 17101) 009 1706 0০০8] 10) 876910163 ? 

ভাল্ভ$ এই ভাল্ভ বা কপাট দ্বারা রক্ত পশ্চান্ধাবিত হইতে পারে না। 
যোড়া যোড়া ভাল্ভ শির। মধ্যে দৃষ্ট হইয়া. থাকে । 

বিবিধ রক্তবাহী নাড়ীর আয়তন ( ০৪7০165 ) সম্বন্ধে কিছু তফাৎ আছে 
কিনা? 

একটা ধমনীর গোড়ার আয়তন অপেক্ষা যা শাখা প্রশাখার সার 
আয়তন ঢের বেশী। আবার ধমনীর পেশীর আবরণ যথায় সার থাকে..ন/ 
উহার পর হইতে উহাদের আয়তন আরও বেশী হইয়া! যায়। এও ধমনীতে 
যত রূক-ধরে উহার ৮** গুণ শোধিত কেপিলারী নলীগুলির ভিতর ধরিয়া 
থাকে । শিরাগুলি যত হৃৎপিণ্ডের অভিমুখে আসে ততই উহাদের আয়তন 
ছোট হয় কিন্ত ধমনীগুলি ধতই হৃৎপিণ্ড হইতে দুরে যায় ততই উহাদের 
আয়তন বড় হয়, গায়ে গায়ে যে ধমনী ও শিরা দেখ! ঘায়-উহাদদের 
মধ্যে শিরার আয়তন বড় এবং ধমনীর আয়তন ছোট দৃষ্ট হইয়া থাকে । এমন 
কি হংপিণ্ডে এও্টাতে যে পরিমাণ রক্ত ধরে. ছুটা ভিনাকেভীর মুখের নিকট 
উহার দ্বিগুণ পরিমাণ রক্ত ধরিয়| থাকে । 

রক্তের উপর চাপন শক্তি ( 81০০৭ 7798859 ) ইহার অর্থকি ? 

হৃৎপিণ্ডের ও রক্তবাহীনাড়ীর গাত্র দ্বারা রূক্তনোত সর্বদা, চলিতে থাকায় 
ধ রক্তোতের উপর্‌ চাপ পতিত হইয়া থাকে.) ১৪০ হইতে ১৪৫ পৃষঠ1 দেখ । 

রক্ষের উপর চাপনশক্তি.কি সর্বত্রই সমান ? 

না। এওটার উপর ৪ পাউও্ড ৪ আউন্স, রেডিয়াল্‌ ধমনীতে ৪ ডাম.এবং ' 
পাল্মোনারী_ধমনীতে ২ পাউণ্ড ২ আউন্স পরিমাণ রক্কের চাপন শক্তি প্রকাশ 
পায় স্থির হ্‌ইয়ান্ছে |: ডেট টুকেল্‌ কুঞ্চন কালে উক্তরূপ চাপনশক্তি পরীক্ষা করা 
হইয়াছে... ক্যাপিলারীতে অত্যলল এবং এটাতে অত্যন্ত অধিক রক্জের চাঁপগ 





২৬ তি 








শক্কি প্রকাশ পায। “ধমনী অপেক্ষা নিরার রক্ের চৃপন শি ফম। ধ্মনীতে 

ঘদি ১* ভাগ রক্জের চাপনশক্তি ইয়, “বে শিরা মধ্যে এক ভাগ হইয়া থাকে । 

অশ্বের এওটতে ১১ পাউও্ড »৯ আউন্স রক্ষের চাপ শল্তি একাশ পায়। 
মানুষের ও জন্্র রকবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপশক্তির প্রভেদ কিরূপ ? 

১) খরগৌসের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপশক্তির ভ্বার। এক ০০] 
৫ 189:0079 ২ হইতে ৩২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইরা রাখিতে পারে। 

২ । কুকুরের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির স্বারা এক ০০1] 
৪1 709708 ৪ হইতে ৫২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে পারে। 

৩। অশ্থের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির হ্বারা এক ০০1৮ 0 
2157৩৮ ৮ হইতে ১২ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইক়া রাখিতে পারে। 

৪। মাগুষের রক্তবাহী নাড়ীতে রক্তের চাপ শক্তির (01০০0 [:93৪07৩) 
খারা, এক ০10৮0) ০৫ ৩:০০ পৌণে ৬ ইঞ্চি উচ্চে উঠাইয়া রাখিতে 
পারে। 

বকের 01০9৫ 0:583006 চাপ শক্ষির উপর গগায়ু কর্তৃত্ব কোখার ? 
[771097008০৫ 00০ 675008878৮9]. ০০১ 13100010999 ? 

সিম্পেখিটিক্‌ প্বাযুর ডেসোমোটর সুত্র হইতে উহার ল্লামু লাভ হইয়া খাকে। 

রক্তের চাপন শক্তির ্গাুগুলি কি ভাবে সজ্জিত থাকে এবং কিরূপে 
উহ্বারা কর্তৃত্ব করিয়া থাকে? 

মেডুল& অবলংগেটা-স্থিত ডেসোমোটর শ্রীযু-কেন্ত্র বা আকরস্থানি খ্বাযা 
ঝক্তবাহীনাড়ীর টান ভাব (7:578107) শাসিত হইয়া থাকে | 09180003 8০:12- 
৯005 ও 0০2০: ৫৪:)£০5%2% দিগের নিকটএ এ ০9০৮৩ থাকে । 
তরী ভেসোমোটর খায়ু-আকর-স্থান হইতে ন্াু-সুত্রগুলি স্পাইন্যাল্‌ কর্ড বা পৃষ্ঠ- 
মজ্জার মধ্য দিয়া গ্রীবা প্রদেশে উপস্থিত হয় এবং এখান হইতে স্পাইস্তাল্‌ দায় 

- গুলির সম্মুধ-স্থতের 8068020 ০০ সহিত বাহির হইয়া থাকে। এ ভেলোমোটর 
শাহর গুলি সন্তবতঃ সর্বদাই কার্ধ্য করিয়া থাকে । পৃষ্ঠামজ্জীয় ও শরীরের 
স্থানে স্থীনে ছোট ছোট অনেক গ্যাংমিযা বা ন্াযু-আকরস্থান দৃষ্ট হয়, যন্থারা 
মেড! হইতে উত্থিত, ভেসোমোটর ন্সাফুদিগের কাধ্যে সহায়তা হয়। এই 
ছোট ছোট গাদু কেন্্রগুলিও উত্তেজনা উৎপন্ন করিতে সক্ষম হইয়া! থাকে । 





হজ, ২৭ 


এপ আযুকর্তৃত্বের প্রমাণ দাও ? 

,খরগোসের এক- দিকের ০৪:5308] 9520251609০ কাটিয়া দিলে সেই 
দিকের মন্তকের রক্তবাহী নাড়ীতে কয়েক ঘণ্টার জন্য রক্ত জিয়া ব্যাঞ্ঠ হুইর! 
খাকে। পরে এ রক্তের স্বাভাবিক বর্ণ লাভ হয় এবং 'রক্তাধিক্য কমির় গিয়া 
থাকে । ইহার কারণ এই যে, অধঃমস্তিষ্স্থিত প্রধান শাসক মধ্যবিদ্দু ঘা 
ক্াকরস্থানের (8০৮০0208 09169. ঠা 6159 859319 9)101185১৪) বিচ্ছেঙ্গে 
কাটা রকবাহী নাড়ীর প্রথমে প্রসারণ (9118898590) হয়। ছোট ছোট 
শাসক দ্বায়ু আকরগুলির (21170. ০926:98) উপর বিশেষ কর্তৃত্ব না থাকাতে 
উহার হঠাৎ প্রসারিত রক্তবাহী নাড়িগুলিকে কুঞ্চিত করিয়া ঠিক - করিতে 
পারে না। তবে ক্রমে স্থানিক-নামু আকরগুলি চারিদিক হইতে শক্তি মংখর 
করিয়া তবে উহাদিগকে কুঞ্চন করিতে সঙ্গম হইয়। থাকে । 

ভেসোমোটর হ্বাধূর উত্তেজনে ফল কি হয়? চ079০$ ০1. 96100181708 
স$৬০-7010 

কক্তের উপর চাপশক্তি বৃদ্ধি পায়। রঞ্তবাহীনাড়ীগুণি কুঞ্িত হইয়া এরূপ 
তাপশক্তির বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 

ভেসোমোটর ম্বাধুর অবসাদনে কি ফল হয়? [8০৩৮ ০% 0270585176 
"৪9০-৮060%. 

রক্কবাহীনাড়ী প্রসারিত হইয়া রক্ষের উপর চাপন শক্তির হ্রাস. করিয়া 
খাকে। 

ড88০০20০:79:৮৩ কাটিয়। দিলে উহার শাসনাধীন রক্তবাহী নাড়ীগুলিয় 
€ 9৮270 %৪8৪৫]৪ ) কি দশা ঘটে ? 

ভেসোমোটর দ্বার বিভাজনে উহার তাবেদার রক্তবাহীনাড়ীগুলির গান্স- 
স্থিন্তীপেশীহত্রের অধপাঁদন' অথবা শিথিলতা উপস্থিত হ্য়। এয়প' হইলেই 
ছোট ছোট রক্তবাহী নাড়ীতে স্থানিক এবং বড় বড় ইরানী নাড়িতে 
ার্কাঙ্গিকভাবে রজের চাপ হাঁস হইয়া থাকে ।: 
॥. "৪০০০০৮০০০৪৪ বা শাযুকে উত্তেঞ্জিত কক্জিলে উহার শাঁসদাধীদ 
সকবাহী না়ীগুরির 'ফিক্প অব! হয়? 
:  ঈকবাহীনাড়ীর লেশীগত্ের ছুক্কন হই উন্মেষ চাপ: পঞং বৃি 


২০ 


২৮, প্াহজণ, 





হইয়া থাকে ।  79188506 5 % 8০০৫ 95:872016. ০% : 388071০01 
815007927,09106 0৮ ৩৪ 83690 ০2017 90৩ ৪৪৩০]৪ 
87809], 
189০৪00 097দগ“অর্থবৎ সংজ্ঞাবাহী জাদুর উপর তাড়িত (25150101578) 
প্রয়োগ করিলে কি ফল হয়? 
সার্ববাঙ্গিক রক্ষের চাপশত্তির আধিক্য হইয়া থাকে । কিস্ত যে স্থার্ের 
লেন্সরী নাঁছু 8০1%5150 হয়'সে স্থানের রক্তবাঁহী নাড়ী প্রসারিত হয় এবং 
সে গ্থানের রক্তবাহী নাড়ীর রক্তের চাপশক্ির হাস হইয়া থাকে । 
স্বাসরোধ হইলে রক্জেব চাপশক্তির অবস্থা কিন্ধপ ্ ? 07০৮ ০ 
48811721808 01০০0079880, 
মেড়লাস্থিত. ভেসোমোটর শ্বাযুআকর-বিন্দু উত্ডেজিত রন রঞ্তমধ্যে 
কার্ম্ঘমিক এলিভ সঞ্চয় বশতঃ রক্তের উপর চাপশক্তি বৃদ্ধি করিয়া থাকে । 
স্পাইন্াল কর্ড ব৷ পৃষ্ঠামজ্জ। বিভক্ত করিলে রক্তের চাপশক্কির কিরূপ 
অথ হয়? 9৩৩৮ 0? 890৮0 01 079 30179] ০০10 ০2 ৮1০00 
[0953016, 
' রূক্ষের চাপশক্তির পতন হয়, কারণ, সর্বাজের রক্তধাহীনাড়ী মেড়ুলাস্থিত 
ভেসোমোটর ম্বাযুআকর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! থাকে ।. 
ভেসোমোটর উত্তেজন। ব্যতীত অন্ত কিরূপে রক্ষের চাঁপশক্তির বৃদ্ধি হয় ? 
বযা১০৮ ০০1): 080398 11)019838 86909] 01589019 ? 
স্াথপিত্ের ক্রিয়াধিক্য হইলে, নির্দি্ সময় মধ্যে শ্বাভাবিক নিয়মাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণ শোণিত রক্তবাহীনাড়ী মধ্যে উপস্থিত হয় সুতরাং রক্তৈর চাপ" 
কির 'আধিক্য হইয়। থাঁফে,। 
রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার. উপর ভৌতিক (55891 ) শক্তি কি? 
-১১৭3০81-0058 005 25৪ 027001951015, 
চাপন দিলে তরল পদার্থ মাত্রেই সম্মুখ দিকে. অগ্রসর হয়।, স্থিতিস্থাপর 
[ললের-ভিষ্টাল্‌ বা অগ্রভাগের'অংশ যদি ক্ষুদ্র হয় ও মুক থাকে, তবে এ ;মলের 
প্রকিম্যাল্‌ বা গোড়ার অংশের ভিতর চাপন প্রযুক্ত তরল পদার্থ দমকে প্রি 
.ইলেঞ উহার অগ্রড়াগে একভাগ শ্রাত বহে, কিন্তু রঠিল নলেমু বিডুর তরল 








লই ১ 





পক্ষার্থা গোড়া হইতে" আগা পধ্যন্ত দমকে' দমকে সঞ্চালিত 'হইয়া "থাকে । 
রক্তবাহীনাভীর" স্থিতিস্থাপর্ক হুত্রবশতঃ এক শ্লোতে 'বক্ত “সঞ্চালন, হইয়া 
থাকে 
* ভে্টিফেল্‌ হটতে দক্ষ ধমনীতে প্রক্ষিথ হইলে নেই বক্ষে" কিরণ বসা 

হয় 75৮৮ ০০০০১৪৪৩019 ৮1০০৭ 80৩৮ 91৮5081870৩ 
৮5৫0007 ? 

বড় ধড় ধমনীগুলি কৈশিকা বা কাঁপিলারী নলে পরিবর্তিত হইবার পূর্বেই 
অক্িহুঙ্ম আকার প্রাপ্ত হয়'উহীদিগকে- আটিরিযৌলঈ্‌ বা স্তর ক্ষুত্র ধমনী 
কহে। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধমনীগুপিতে অধিক পরিমাণে পেশী সুত্র পৃষ্ট হয় সুতির ং 
ইহাদের উপরই অধিক পরিমাণে ভেসোমৌটর ্গাযুকাধ্য, করিয়া খাকে। 
ইহাদের সর্বদা কৃঞ্চিত অবস্থা বশত: উহাদের মুখগুলি সরু হইয়া থাফে স্থর্তীং 
বড় বড় ধনী হইতে ইহাদের ভিতর দিয়! শীঘ্র শীপ্ত ঝ্বক সঞ্জাপনের বিশ্ল ঘটে। 
ওদিকে বড় বড় রক্তবাহীনাড়ীর ভিতর হৃৎপিণ্ড রক গুক্ষেপ করিয়! দিতে 
থাকে, তক্জন্ত বড় বড় ধমনীগুলি বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। উহাদের স্থিত্ি- 
স্বাপকতা বশতঃ এঁবপ বিস্তারণ হয়। হৃৎপিণ্ডের কুঞ্চনের বিরাম ফাতল 
ধমনীগুলি রক্তেরউপর চাপন দিয়া কুঞ্চিত হয় এবং ধমনী হইতে ক্যাঁপিলামী 
নূলীতে রজ উপস্থিত হইয়া. থাকে, এওট্ার মুখে ভাল্ভ বা করাট থাকা প্রযুক্ত 
ধমনীর ভিতর রক পশ্চাদ্ধাবিত হইতে পারে না স্বত্রাং কাপ্রিলারী. ভিতর- 
স্থিত রক্তআোত সহজেই, প্রবাহিত হইয়া থাকে ।- | 
, “ক্ষ কুড আর্টিরিয়োলস্গুলির ক্রিয়া ক্িকূপ ? ঢা৪06100, 06 8763710168., 

ইস্থাদের ঘর কৈশিকা! নানী মধ্যে শীন্ত শীঙ্জ রঙ্ক প্রবাহিত হইতে পাঁরে 
ন]*যদি পারিত তবে ধমনী. ও শিরামগ্ুলীর ভিতর রক্তের পরিরঁণ কমিক 
যাইত, কারণ, কৈশিক! মগুলীর মোট আরতন অতন্ত বৃহৎ 1. 

. কৈশিকা. নলী মধ্যে রক্ত গতির কিকূপ সাহায্য হয? ৮7১5৮ 93৫5 
৮1০০৫ 9০৬ 2 0০ ০০/11515 ? 

৮৬০ আকরবণ, অঙ্গ রত্যঙ্গের পেশা, সমূহের কুন জনিত. চাপন,. এবং 


হতপিও ও ধমনীর ক্রিয়া! হেড় কৈশিকা মধ্যে রক্তশ্রোত গতির পলাহাঘা হই 
থাকি |" 


০০ শর ৬ হত 


শী 


শিরার ভিতঃ রঝ্স্তরোত গতির কিরপ সাহাষা হয়? চড1)০6-62৫৩ 0০1০০ 
8০ 27 089 91081 
খচ্ছিক পেশীগুলির কুঞ্চন জনিত পার্াদিক হইতে চাপন, শিরান্থিত 

ভাল্ভগুলির পরোক্ষ বা গৌণ ক্রিয়া, হংপিত্ডের যত্সামান্ঠ ক্রিয়া, এবং শ্বাস 
প্রশ্বান হেতু চোসন (৪০০৮1০০) প্রভৃতির সাহায্যে শিরার ভিতর রক্তশ্োত 
চালিত হইয়া থাকে । ৮. 883 

ধমনীর ভিতর রক্তক্োত অবতরণ করার অপেক্ষা শিরা মধ্যে রক্তমোতে 
উদ্ধগামী হইবার জন্ব কি কোন কষ্ট বাবাধা উপস্থিত হয়? &্ ৫178- 
9৮18) 1০: 0১৩7960৮০01 91০9০. 8০20 029-ড9109 7? ৃ 

না; কারণ, .ধমনীর রক্তআোতের উপর চাপ বা ভার ০ শিরায় 
রক্তশ্রোত বহিতে থাকে । রি 

ধমনী, কৈশিকা ও শিরার ভিতর রক্তশ্রোত গতির প্রভেদ কি? 701- 
57005 10 0) 80 ৬1718 619 70100. 9889). 

ধমনীর ভিতর দ্রুত ও দমকে দমকে রক্তত্রোত বহে, কৈশিকার ভিতর 
অনেক সময় ধীরে ধীরে 'ও একভাবে শ্রোত বহে এবং শিরার রক্তক্মোতগতি 
সাধারণতঃ ধীর ও একভাবাপন্ন হইলেও হৃৎপিণ্ডের নিকটবর্তী শিরার ভিতর 
স্রুত রন্তশ্রোত বহিতে দেখা যায় । তথাপি ধমনীর ভিতর ষেরূপ কত রক্- 
শ্রোত বহে, শিরার কোন অংশে সেরূপ বহে না 

নাড়ী (5159) কাহাকে বলে ? 71796 হৈ 059 00159 7 

' হৃৎপিণ্ডের একবার কুঞ্চন বশত£ ধমনীর ভিতর যে এক প্রকার তরজ 
শক্তি চালিত হয় উহাকে নাড়ী কহে। ধমনীর ভিতর রক্ত প্রক্ষিপ্ত হওনকে 
নাড়ী বলা যায় না । খম্নীর ভিতর রক্ত সঞ্চালন করিবার জন্ত স্ংপিণ্ডের 
কুগ্চন হয়ঃ সেই কুঞ্চন বশত: যে রক্ত কেৰল সম্মুখদিকে অগ্রসর হয় তাহা নয, 
'কিন্ত ধমনীগু)ি প্রস্থদিকে ঈষৎ বিস্তৃত হইয়া থাকে । কুন বত: হৎপিণ্ডের 
টানভাব ও শঞ্জি ধমনীর ভিতরও চালিত হয়,, তক্ন্ত ধমনী বিস্তৃত হই! 
থাকে । সংক্ষেপতঃ রক্তশ্রোতৈর বিস্তারণসীল তরঙ্গকে নাড়া কহা যায়। 

' ধমনীর ভিতর নাড়ীর তরঙ্গ ক্রত কি রক্ততোত গতি কতা? 

দাকজীত্ব বেগ বা তরঙ্গ রক্কাশ্রো্ত গতি অপেক্ষা ২০ বা ৩, ৩৭ অধিক । 





ইহা ৬0, ৩১ 


অর্থাৎ রক্তআোড অপেক্ষণ,নাড়ীর বেগ ঘা তরল ২০৩ গুণ ভ্রুত, বহিয়া থাকে । 
বক্তশ্রোত এক বন্ধ নিয়মে চালিত হয় ক্ষিন্ত হংপিণ্ের কুঞ্চন হইলেই রঙের 
তরজ ক্রুত গতিতে বকশ্োতের উপর দিয়া কেবল সম্মুধ দিকেই অগ্রসর হইয়। 
খাংক। . 
রূক্তবাহীনাড়ী পার্ে বিস্তৃত হইলেই কি উহাকে নাড়ীর বেগ বলা যায়? 
না। রক্জবাহীনাড়ী যেরূপ পার্খে বিস্তৃত হয় সেইরূপ সম্মুখ দিকেও উহা 
দীর্ঘ হইয়া থাকে। রক্তবাহীনাড়ী দীর্ঘ হইবার পূর্বে ঈষং বক্রডাব ধারণ 
করিয়া থাকে। 
শরীরে সর্বাংশে কি নাড়ীর তরঙ্গ সমানভাবে বলবতী থাকে ? 

' না। " হাংপিশু হইতে রক্তবাহীনাড়ী যত হ্ইবে ততই নাড়ীর তরজের 
বেগ হ্থাস হইয়া যাইবে । রক্রবাহীনাড়ী যতই দুরে থাকুন না কেন, এক 
সেকেণ্ডের & হইতে ৯ অংশ পরিমাণ সময় পরে নাড়ীর বেগ উহাত্তে পাও! 
যাইবেই যাইবে । 

কিরূপ গতিতে রক্ত সঞ্চালিত হয়? 
এক সেকেপ্ডেক্স ১* মিটার বা ৩৫ ফিট, ভ্রমণ করে। 


শ্বাস গ্রশ্বাস ক্রিয়া 19800156102, 


[ওযাচ। 090)09০৮ 0:00010181 6008১ 70:9200110168 অর্থাৎ অতি 
"চুর ক্ষুদ্র শ্বাসনালী, এবং ₹9৪1০198 ০ ][,01 অর্থাৎ ফুসফুসের গোট ছোট 
স্থান এই কয়েকটার সমষ্টিকে 198015500 800875৮08 কছে। ফুগফুসের 
গ্রুরা নামক এক আবরণ থাকে ? উহার ছুই পর্দা । যে পর্দা স্ুসফুসকে বেষ্টন 
করে উহাকে 518০9:9] 1859: এবং যে পর্দা বক্ষ প্রাচীরে সংলয থাকে, 
উহাকে 097909] 180৬ কছে। 
শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার উদ্দেশ্ট কি? 03০০৮ ০৫ 89801220107. 
রক্ষের হিমোগবিনের সহিত অক্সিজেনের মিশ্রপ এরং -শরীর হইতে প্রধা- 
মণ্ঃ কার্বনিক এসিড ও আগ্তান্ত দুষিত পদার্থ বহি্গমন করাই স্বাস প্রশ্বাস 
ক্রিয়ার উদ্দেন্ত। নিশ্বাসে বক্ষ বিস্তৃত ও প্রশ্থাসে বক্ষ ফুঞচিত হুইয়! খাকে.। . 


খই 8৮188 10, 


ফ্সফুসে কল্প গ্রকার রক্ত সঞ্চালন দুষ্ট হয় ও তাহাদের কিয়! ডি ৰা 
85655 ০£ 01০90: ৪010015 0. 0159 100 
পাল্সোনারী ধমনী ও ব্রংকিয়েল ধমনী দ্বারা রক্ত সঞ্চালিত. হইয়া. থাকে । 
প্রথমটার দ্বারা পরিষ্কার রক্ত ফুস্ফুদ্‌ মধ্যে বাহিত হইয়! শ্বাস প্রশ্বাস কি 
দ্বারা সেই রক্ত পরিষ্কৃত হুয়। ব্রংকিয়'ল ধমনীর- রক্তশোত ঘারা ফুদফুসের 
পুষ্টি হইয়। থাকে। 
কি প্রকারে ফুসফুসের বায়ু কোষে রক্ত আনীত ও ভূবাযুর সহিত মিতিত 
হয়? ]) 71১০৮ 10810097296) 01০০৭ 01998006০07. 9:0198 
81)0 9300980. 6০ 00০ ৪? পু 
পান্সোনীরী ধমনীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখ। গ্রশাখা বিভক্ত হইয়া কৈশিকার আকার 
প্রাপ্ত হয়, এই পাক্ষোনারী কৈশিকাগুলি পরপ্পরৈ সংযুক্ত হয় না, কিন্ত উহারা 
বাযু কোষগুলির ব্যবধানে প্রবেশ করে । ফৈশিকা ও বায কোষের গাত্র অত্যন্ত 
পাতলা বশতঃ পরস্পরের অভ্যন্তরস্থিত গ্যাসের বিনিময় হইয়া থাকে । পাল্সোনারী 
এবং ব্রংকিয়েল্‌ শিরাগুলি পরম্পরে সংস্োগ ..&783602096) রাখিয়া থাকে । 
অন্তত্র অপেক্ষা ফুন্ফুস্‌ ক্যাপিলারীর রক্তকআ্বোত-গতি কিরূপ? 0291৯" 
61০7 75181010707 1006 ৮797 6139৮1)6৩, 
অগ্যত্র অপেক্ষা এখানে রক্তশস্রোত অধিক ভ্রুত বহিরা থাকে; কারণ অন্তন্র 
অপেক্ষা ফুসফুসের আয়তন কম । 
পালোনীরী ধমনী অপেক্ষা পালোনারী শিরার আয়তন কিছু ক্ষত 
কেন? 
গবাসপ্রশ্থীন ক্রিয়ায় পান্সোনারী শিরায় রক্ষের রস (7801869:6) কতক 
পরিমাণে বাহির হুইয়া যায় ব'লয়া উহাদের আয়তন ক্ষুদ্র দেখায়। 
নিশ্বাস ও প্রশ্বাপি এই ছুই ক্রিয়ার মধ্যে কোনটি অধিষক্ষণ স্থায়ী? 
নিশ্বাস যদি ৫ কয় তবে প্রশ্বাস ৬ হইয়! থাকে । অর্থাৎ নিশ্বাস, অপেক্ষা- 
গ্রশ্বাল কাল কিছু অধিক হয়। 
-সুস্থাবস্থায় বক্ষে উপর কাণ পাতিলে আমরা কিব্প শব্দ শুনিয়1 থাকি ? 
স্ইসপথেক্ ভিতয় দিয়! ভূবাযু যাতায়াতের দরুণ যে-শষ হয়, উহা'দিপকে 
২8৮০7 2০0১0 কছে।- 


557৮0, ৩৩ 


শা021 91 ক্লাহাকে বুলে ্ি 

সাধারণ ভাৰে প্রতিবারে যে ৩* কিউবিক ইঞ্ পরিদাণ গ্রশ্বাল' ঘাঁষু 
ঘাহিয় হর উহাকে পু1৫2) 217 কছে। 

86551%9 81 কাহাকে বলে? 

_ লহজ প্রশ্থাদের পর যে ১** কিউবিক ইঞ্চি পরিধাণ বাধ ইচ্ছা কথিয়া 

ঘাছির করা যায় উহাকে 1656/$9 91 কহে। 

€00770161707081 গা কাহাকে বলে? 

সহজ নিশ্বাস লইপ়াও ষে পরিমাণ ভূবাঘু আরও টান! ধায়, উছাকে 
৩0৯01007601 2 কহে, 

*2২5৪10071 811 কাহাকে বলে। 

সঞ্জোরে প্রশ্বাস ফেলিয়াও যে প্রায় ১২* কিউবিক ইঞ্চি বাধু ফুসফুসের 
ভিতর বহি যায়, উহ্বাকে [6814091 ৪1" করছে। 

৬1691 ০৪08০1 এই কথার অর্থকি? 

জোরে নিশ্বাস টানিবার পর যতদুর পারা যায় তত পরিমাণে প্রশ্বাস ছারা 


বাঁু বাহির হইলে উহাকে ফুসফুসের বাঁযু ধরিবাঁর আয়তন কহে) অর্থাৎ 6৫91, 


০010161161)071 ও 16৪৫:৮৩ বাযুর সমহ্ির পরিমাণই শ্বাস যন্ত্রের ৮1691 ০815. 
911. উহা! বয়স, লিঙ্গ, আকার, এবং কার্ধ্য গ্রভৃতির ঘাবা হস ঝ| বৃদ্ধি পায় । 
একজন যুব বাক্তির ২৪ ঘণ্টায় ৬৭৬,০০০ কিউবিক ইঞ্চি পরিমাণ শ্বাস ও গ্রশ্।স 
বায়ুব চলাচল হইয়া থাকে। অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তির ১,৫৬৮,৩৯* কিউবিক 
ইঞ্চি বাযু চলাচল হয়| ৫ ফুট ১ ইঞ্চির উপর যত মানুষ বাড়িবে তাহার প্রত্যেক 
বেশী ইঞ্চির কন্ঠ ৮ কিউবিক ইঞ্চি করিয়া ৬101 ০829৩5 বাড়িম। থাকে । 

স্ত্রী ও পুরুষের ৬151 ০৪1১50115 বা আয়তনের গ্রতেদ কিরূপ? 

উ্য়ের বক্ষের পরিধি (01011716101005 ) এক হইলেও স্ত্রীর 1৭1 
9809010 কম হইয়া থাকে। 

. ফুসফুসের গতি প্যামিভ, না এক্টাভ, 1 2১16 076 100561762006 01 0৩ 
19025 095816 01 8011%9 7 

প্যাসিত,। কারণ বক্ষপ্রাণীরের সঞ্চালন বণিত উঃ গতিবিধি হুয়। 
উদার নিজের সতেজ কা্যকারী গতি নাঁই। 


৩৪. ই:২১]1110 8, 
৮ বহ্গীপল 


শহজ নিন ক্রয়ার গতি বর্ন. কর 2 ৬18 ৪79 61৩ 10701751305 
01111509178001) ? 

বক্ষপ্রাচীরের নন্দুথ ও পার্শ গাজর উর্ঘ ও বাহাদকে বিশ্বৃত হইলে বঙ্গে 
ফাক স্থান (৬৪০/৪17) দৃষ্ট হয় এবং সেই মৃহর্তেই বাহির হইতে তূবাযু শ্বাস 
পথ দিয়! সেই ফাক্‌ বক্ষ পূর্ণ কবে, এমতে বক্ষের ভিতর ও বাহির দিকের 
ভূবাস্ুব চাপ সমানভাবে ঃক্ষা হইয়া থাকে। পঞ্জরগুলির সন্পুখাংশ উত্তোলিত 
হয় কিন্ত পশ্চাৎ অংশগুলি মেরুদণ্ডে দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন থাকে) বক্ষের সন্দুখ ও 
পশ্চাৎ ব্যাসরেখা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । গঞ্জবগুলি বাহদিকে বিস্তৃত হইলে 
পার্শ্ব ব্যাসয়েখ! বিশ্ৃত হয় এনং ডায়াস্রামপেশী অবতরণ করে ধলিয়। বক্ষের 
লন্ব ব্যাসরেখা দীর্ঘ হইয়া থাকে । ভায়াফ্রামপেশী দ্বার! প্রধানতঃ নিশ্বাস কার্ধা 
নির্বাহ হইয়। থাকে। পঞ্রর মধ্যস্থিত বাহপেশী গুলিও নিশ্বা কারধ্যের সহায়তা 
করিয়া পাকে। 

সহজ প্রশ্থাম ক্রিয়ার গতি বর্ন কর? 1100 010 073 00610106০01 
6১010117007 7 পু 

 ধক্ষের তার, ফুসফুসের স্থিতিস্থাপকতা, ভায়াস্রামের শিথিলতা, অন্যাস্তর 

দ্বিকের পঞ্জর মধাবর্তী পেশীগুলির কুঞ্চন, স্থিতিস্থাপক পঞ্জরোপাহিদিগের 
কুঞ্চন এনং উদর গানের গেশীগুলির গ্িতিস্থাপক শক্তি প্রভৃতির দ্বারা প্রশ্বাস 
গতি হইয়া থাকে । 

পুরুষ ও নারীর শ্বাস প্রশ্বাস প্রিয়ার প্রতেদ কি? 19: ৫7৫০6 1193 
5৫৯00. 16511901017 7 ৃ 

প্রধানত: পুরষদিগের তারিক এবং নারীগণের পঞ্জীব ব! ধক্ষ সন্বন্ধীর শ্বাস 
প্রশ্থাস ক্রিয়া হইয়। থাকে । শৈশবে ডাঁসাফ্রাম্‌ ছারা প্রধানতঃ এ কার্য 
সম্পাদিত হয়। গর্ভাবস্থায় ভায়াফ]াম্‌ ক্রিয়। প্রকাশ করিতে পারে না ম্থতরাং 
স্ব প্রশ্থাস কালে গর্ভিনীদিগের বক্ষে উর্ধাংশ অধিক উঠিগ্কা ও মামিয়া 

; থাকে। 

শ্বাস ও প্রশ্থীস শবের ম্বভাব ও কারণ নিধ। 04953 8130 ৩9118066৫ 
91010 5081)0, 

গ্রন্থের ১১৮। ২২৯ পৃষ্ঠা ঘেখ। 


5২712, 


টাইভ।ল্‌ রিজার্ভ, কমিমে্টল্‌ ও বেলিডুঝ।ল্‌ বাব ব্যাখ্য। কর) 

মূল গ্রস্থেরও ২১৭। ২১৮ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য। 

ফুনফুসের বাযুর আপনতন পরিমাপ কত? ( ৬1৭1 ০৪1১8০10)), 

মূল গ্রন্থেরও ২১৭ পৃষ্ঠা দেখ । 

প্রত্যেক মিনিটে কতবার শ্বাস প্রশ্থ।স হয়? 1105/10018177 18৭011811018 
7) 21711706068 

১৪ হইতে ২০ বার। লিঙ্গ, বয়স, স্থাপনা 'ও পরিশ্রমে উহার ব্যতিজ্র্ 
ঘটে। মুষিক ঘন ঘন নিশ্বাস লয়, কিন্তু হম্তী এক মিনিটে কেবল ৮ বার 
নিশ্ব।স গ্রহণ করিয়া থাকে । 

*[২০50486101 ক্রিয়াতে 1৭,০11085608 01 28583 কিনপে সম্পাদি 
হয়? ও 
ফুসফুসের পান্মেনারী কেপিখারী গুলিতে বিস্তব কার্ধনিক এসিড. সঞ্চি্ 
থকে এবং যে ভূপাযু আমর! নিশ্বাসে গ্রহণ করি উদ্বাতে অনেক অকাজেন 
থাকে | * 

এই নিরমেব জন্য অক্সিজেন ফুসফুসের ভিতব প্রবেশ করিবার চে! 
করে এনং কার্ধনিক্‌ এসিড, বাহির হইবার চেষ্টা করিগ়। থাকে । এই নিয় 
ছ।র| 7953158 ও 19512] ভূবাবুত্তে কার্বনিক এসিড. ও সঞ্চিত হইতে পাবে 
ন|। বাছিবের ও ভিতরেব তাপের তারতমো এরূপ অক্সিজেন শোষণ এবং 
কার্বনিক্‌ এগিভ. বহির্গমমেরও সহায়তা হইগ্লা থাকে । 
| [২5501121019 000050165 কি পরিমাণে কার্ধ্য করে? 

[07 ন701000 বলিয়।ছেন যে উঠার ২৪ ঘণ্টায় 21 0০০ 1908 
পরিমাণ কার্ধা করিয়া থাকে। 

শ্বাসত্যক্ত বাষুব পরিবর্তন ধর্ণন কর 1 (51720766317) না 1007 78902117- 
001, ৪ ণ 
ইহাতে তাপ।ধিক্য, কার্ব(ন্ক-ডাই-ম।কস/ইডের তাধিকা, এ৭ং অর্গানিক 
পদার্থ ও এমোনিয়ার আধিক্য হই থাকে। কিছু অক্িগেন হস পাই! 
থাকে। ইহাতে জলীয় বাস্প সপ্ষিত হয়। বিশদ বন! মুল গ্রন্থের ২১৯ হইতে 
২২১ পৃষ্ঠা জষ্টব্য। 


৩৬ ই9218511088, 


২৪ ঘণ্টায় কি নিয়মিতভাবে এবং এক প্রকারে কার্কানিক্‌ এসিড... প্রশ্থাসে 
বাহির হয়? [3 (95 20200060০০2, €1)2160 8০8569108 1 
না। সকল লময়ে এক সমানভাবে ধাহির হয় নাঁ। সহজ মানুষের এক 
ঘণ্টার ১৩৪৬ কিউবিক ইঞ্চি অথবা ৬৩৬ গ্রেণ কার্বনিক্‌ এসিজ, বাহির হইয়? 
থাকে। এ হিসাবে, প্রতি ঘণ্টায় ১৭৩ গ্রে কার্বন নি হয় অর্থাৎ ২৪ 
ঘণ্ট।য় ৮ আউন্প কার্ধান বাহির 'হইয় থাকে । 
দিনের কোন না €কোন সময়, আহারের পরিবর্তন এৰং পরির্রমৈর গতিকে 
কার্ধনিক্‌ এসিড, বহির্গমনের হাস বা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। 
বয়সে কি কার্ধন-ডাই-অক্সাইডের পরিমীণের তারতম্য হয়? [0০০3 ৪৪৩ 
৪৫০৮ 101) 8100০990691 ০8109219 ৪০10 $ 
৮ হইতে ৩২ বৎসর বয়স পর্য্যস্ত বৃদ্ধি পনয়, ৩৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স 
পর্যান্ত সমান ভাবে থাকে অথবা অল্প কমে কিন্তু ৫* বংসর বয়সের পর বিলক্ষণ 
কমিয়া থাকে । ৮৭ বৎসরের সময় ১০ বৎসরের বালকের সমান কার্বনিক্‌ 
এমিড.গ্যাস বাহির হইয়। থাকে। 
এগ্রত্যেক ৬০19099 ০6517 হইতে কত পরিমাণ অক্সিজেন শোষিত হচ্?' 
শতকরা প্রায় ৪ ভাগ । 
শ্বীস ক্রিয়া দ্রুত হইলে কি পরিমাপ কার্ধনিক্‌ এসিড. বাছির হয়? 
শ্বাস প্রশ্বাস দ্রুত বহিলে প্রত্যেক শ্বাসি গ্রশ্বাসে কম কার্বানিক্‌ এসিভ. বাহির 
হইয়া থাফে। কিন্ত মোটের উপর অনেক কার্বনিক্‌ এসিড. বাহির হয়। 
প্রশ্বাসের কোন অংশে অধিক পরিমাণে কার্কবনিকু এসিড. বাহির হয়? 
প্রশ্থামের শেষ অর্ধেক ভাগে বেশী পরিমাণ কার্বনিক্‌ এসিড. বাহির হয়। 
তৃবাখুর কিরূপ অবস্থায় উহার বহির্গমনের তারতম্য হয়? 
বাহিরের তৃবাঁযু সরস থাকিলে বেশী কার্বনিক্‌ এসিড, বাহির হয়। তৃষা 
শুষ্ক থাকিলে কম কার্ধনিক্‌ এসিড. বাহির হইয়া থাকে । 
কার্বনিক্‌ এসিড. এবং অক্সিজেনের উপর দিব ও রাত্রির কর্তৃত্ব কিরূপ ঃ 
দিবাভাগে অধিক কার্বনিক্‌ এসিড. বাহির হনব এবং কম অক্সিজেন গৃহীত 
হয়। রাত্রিতে এই নিয়মের বিপরীত ঘটে। রাত্রিতে বেশী অক্সিজেন শোধিত 
ইয়। সঞ্চিত থাকে । দিবান্বাগে প্রয়োজন হইলে উদ্ধার খরচ হয়। 


ই55৮া হাতত, ৩৭ 





ফুসফুস হইতে কি অনেক পরিমাণে জলীয় বাস্প ৯৪01৮ ৮৪০7 বাহির 

হয়? ] 
হা, ২৪ ঘণ্টায় ৬ হইতে ২৭ আউদ্ম বাহির হয়। সাধারণতঃ ৯ হইতে 
১০ আউন্গ বাহির ইইয়! থাকে । 

শ্বাস ত্যক্তবাধুতে কি £১)10718 থাকবেই ? 

না। মুখগহ্বরের 0০০87909111 ব1 পচা অবস্থ! ঘটলে এমোনিয়ার 
উৎপত্তি হইয়া থাকে। 
. শ্বাস গ্রশ্থাস কি সম্পূর্ণরূপে 17০181127 অর্থৎ ইচ্ছার বহিভূর্ভ 
ক্রিয়া ? 

না! । যেহেতু ইচ্ছা করিলে আমর! শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া বন্ধ করিতে পারি 
অথবা শীত্ব শীঘ্র বা বিলম্বে বিলম্থে উহ! লইতে ও ফেলিতে পারি কিনা ভাস! 
ভালা বা গভীরভাবেও শ্বাস প্রশ্বাস লইতে ও ফেপিতে সক্ষম হইয়া থাকি। 
মানুষের ইচ্ছা শ্বাস ও গশ্থাস ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিলেও এ ক্রিয়াকে 
10501001815 বা ইচ্ছার বহিভূতি ক্রিয়া বলিহতই হইবে যেহেতু নিদ্রা বা 
কোনরূপ অজ্ঞানাবস্থায় মানুষের শ্বাস ও গশ্বাস বন্ধ থাকে না। 

শ্বাল ও প্রশ্বাস ক্রিয়ার আকর স্থান কোথায়? 

01600119 ০0101£919 নামক অধঃমস্তিফে উহার আকর স্থান থাকে। 
মেডুলাতে ছইদিকে অর্থাৎ প্রত্যেক পার্থ শ্বাস ও প্রশ্থামের আকর দুষ্ট হয়। 
প্রত্যেকটি আবার ছইভাগে বিভক্ত হয়। বড় অংশটির দ্বারা নিশ্বান বহে এবং 
.ছোট অংশটির দ্বারা প্রশ্বাস কার্য; হইয়া থাকে । 

[২5311900915 ০61)179 কাধ্যক্ষম (8৮6) খাকে কিরূপ 7 

রঞ্জের অবস্থার উপর উহার কাঁধ্য নির্ভর করে, যদি রক্শ্রোতে 0%/85 
গ্যাস্‌ কম পড়ে তাহা হইলে শ্বাস প্রশ্থাসের আকরস্থান উত্তেজিত হইয়া শ্বাস 

্রস্থাস ক্রিয়া দ্রুত করিয়া! থাকে। 

কথন প্রশ্বাস কার্ধের আধিক্য দেখা হায়? 91767 178110) 
2০09৩? 

বাস পরশ্থীস আটক ইলেই প্রশ্বাস কাধের বৃদ্ধি দেখা যায়।, 

815৫৪]5 01908565 নামক গা পদার্থের উর্ধদিকে ম্তিকের ভিতরে 


চর 5৮19০, 


স্ব প্রশ্বাস গ্যার অন্ত আকর আছে কিনা? £77 1১990:0০৮5 
00171101)151)617 010 006 2600]]7? 

না। তবে মেডুলা হইতে ০7/0019৫41 30100170600 বা উ-বঞ্জন! 
হেঠ 30) ৮6701016 অর্থাৎ মন্তিদস্থিত ৪র্থ কোটর 1০501746019 0৩17(%5 
ব| কেন্দ্রকে উত্তেজত করিতে পারে । 

€61৮10ন1 1১91৮ 01 115 51))1)71 0010 অর্থাৎ শ্বীবার মের মজ্জর 
কেন অংশে ক আর 75401769175 ০610০ থাকে ? 

না। 1718665 অর্থাৎ মেক্মজ্জ/র শুতগুপি উপর হইতে শ্বাল প্রঙ্থাস 
ক্রিয়াব গতি কেবল বহন করে মাত্র। 

ফুসফুসে বক্তের পরিবর্তন লিখ ? 0175766 01 01099 177 009 15105, 

মুল গ্রস্থেথ ২২১ হইতে ২২২ পৃষ্ঠা দেখ। 

ফুমফুসের কৈশিক। মধ্যে রঙের পরিবর্তন লিখ? 01721)80 ০6 01০০ 
11 000 07101157195 010 10109100108 

মূল গ্রন্থের ২২২ পৃষ্ঠা দেখ। 

কয় প্রকার (টাইপের ) স্বাভাবিক শ্বাস গ্রশ্থ(স ক্রি! আছে ? 7035 
01 165001128107, 

মূল গ্রন্থের ২১৫ হতে ২১৬ পৃষ্ঠ! দেখ । 

ইউপ নিয়া, এপ নিয়া, ভিম্পনিয়া, ও এক্ষিজিয়! গভৃতি অস্বাভাবিক শ্বাস 
পরঙ্বাস ক্রিয়ার ব্যাথা! কর? 

মুল গ্রন্থের ২২৫ হইতে ২২৬ পৃষ্টা ষ্টব্য। 

শ্বাস ক্রিয়ার যু কৌশল বর্ণনা কর ঠ 51৮95 িন্রদ্র ০৫ 
[২৪731788101), পু 

সুল গ্রন্থের ২৩৭ হইতে ২৩৯ পৃষ্ঠা দষ্টব্য। 

শ্বাস ক্রিয়ার উপর ডেগাস্‌ মসুর কর্তৃত্ব কিরূপ? 11)0.91০ ০4. ৮৪$ 
010 681১188101), 

ছুই তেগাস্‌ ছেদন করিলে স্থান প্রশ্বাস গভীর ও পূর্ণ. হয় কিন্ত উদ্ভাদিগৃকে 
উত্তেজিত করিলে, শ্বাস ও প্রশ্থীস ক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুত ও প্রবল হইয়া থাকেন 
বিশেষ বর্ণন! মূল রথের ২৪০, ২৪১ পৃষ্ঠা জঙ্টখা। 


₹)1088210য, তন 


৯:০০ পিউ নন 
2৯ ৪১225 22ন 


শীর্ঘনিশ্বাস, কাশি, হাইঠোল|, হাচি, নাস! জন, হেঁচকি, বাক্]চচাবণ 
*€ হান্ত প্রভৃতি ক্রিয়ার €কৌণল বণনা কর? 
মুর গ্রন্থের ২৪২1 ২৪৩ পৃষ্ঠা রষ্টব্য 1 


পরিপাক প্রক্রিয়া 11৫০0৩%, 


কি কি তিন গ্রকার পরিপাক প্রক্রিয়! আছে? 3 6০7778 0£ 4186১০%, 
আলা সম্বন্ধীয়, পাক1শরিক ও অস্ত্র নবস্বীর, এই তিন প্রকার প্রধান পরি" 
গাক ক্রিয়া দৃষ্ট হয়। 
, লালা সববধীস্ন পরিপাঞ্ধ প্রক্রিয়ার ফলকি 17010009701 82118, 
শেতসার শর্কঃয় পরিণত হয়। 
» কোন পদার্থের উপর পাকাশয় রস ক্রিয়া প্রকাশ কবে? 0 171১2 ৫০৫3 
1406 0530170008৩ 70? 
প্রোটিভ্‌ জাতীয় পদার্থকে পেপ টোলে পরিবর্তম করে! 
ক্ষু্ অস্ত্রে পরিপাক ত্রি্ার ফল কি হয়? 10166300010 ৩7211 
মু7ড501৩, " ্ 
পোষণ ও পোষণেঘ জন্য চর্ধ্বিজাতীঘ পদার্থ বিগলিত হয় বং প্রোটিও, 
পদার্থ পেপটে।নে পরিবষ্টিত হইয়। থকে 1 
কোন্‌ কোন্‌ শটা প্রধান গ্র্থি হইতে লালা নিঃসৃত হইয়া থাকে ? 1100) 
156 (17750 13131035090 5৪117 15 5৫0766৫ ? 
স্তাবমাগ বিলারী, স্তাবহিঙুয়াল্‌ ও প্যায়োটিড,। মুখ গহ্ববের শ্নেশ্িক 
এরি দ্বার। উহ্ধ কেবল রসাল থকে মাত্র । 
লালার শ্বভাব বর্ণনা কর? 0)650/156 (5৪ ০1815006715 ০1 
১৪11৭, 
ইছ1 উপরি উদ্ত ৩টি গ্রন্থির দিশ্রিত নিঃসগণ। ইহা অল্প ঘোলাটে, ফেণাঁযুক্ত 


বাদ রহিত ও ক্ষারযুক্ত তল পদার্থ । ইহার আপেক্ষিক ভার ১,০*৪ হুইতে . 


১০০৮) ইহাতে ১ ভাগের মধ্যে ৫ ভাগ মিউসিন নামক সলিভ,ন| ঘন বা 
কঠিন মিউসিন নামক চটচট অর্গানিক পদার্থ খাকে। এতথ্যহীত উহাতে 
কল্প পরিমাণে এল্বুমিন. ও মবিটছিন্‌ দুষ্ট হয় এবং উহাতে টিরালীন নামক 


70710887008, 


এক প্রকার বিশেষ ফােন্ট বা উৎসেচিত পদার্থ দৃষ্ট হইন্বা থারে। লালাতে 
লবণ জাতীয় ইন্অর্গ্যানিক পদার্থ দৃষ্ট হয় তনধ্যে সাল্‌ফো- -সায়েনেট পটাস্‌ 
প্রধান। এতগ্থতীত, লীলার মধ্যে লালা সম্ীয়্ কণা, এপিথিলিয়াম্‌ কোষ 
এঘং বিবিধ প্রকার মাইক্রো-অর্গ্যালিজম্‌ দৃষ্ট হইয়া থাকে । উক লালা সম্ব্ীয 
কণাগুলি গোলাকার প্রটোগ্রাঞ্জাম্‌ নতব্ধীয় চাপ সদৃশ বোধ হয় এবং উহাতে 
নিউক্লিয়াই ও কর্কশ দানার মত ক্ুত্র ক্ুপ্র গতি বিশিষ্ট টি অবস্থিতি 
করিয়া থাকে। 

২৪ ঘণ্টায় কত পরিমাণ লাল! আৰ হয়? ০ 2030) 991: 
৪9০:66৪0 ঠ) 24 80979 ? 

৭ হইতে ৭* আউন্দ । 

প্যারোটিভ, লালার সহিত্ত অন্যান্ট গ্স্থির লালাঁর প্রীভেদ কি? 10189:৩9৩9 
0০৮6০0) 00:০610 ৪915৪, 810 078৮ ০7 0109 90891 8511521 2191005, 

ইহাতে অধিক পরিমাণ টিয়ালিন্‌ এবং কম পরিমাণে ইউরিয়া ও কার্বনিক 
এসিড থাকে । ইহাতে সোড। ও পটাস্‌: ঘটত লবণও কিঞ্চিৎ পরিমাণে 


দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা অন্যান্ত লালা অপেক্ষা পাতল! ৷ ২৯৪ পৃষ্ঠা ুষটব্য। 
স্তাবম্যাগজিলারী লালা কিরূপ? 7993011১৩ ৪৪১73৪11810 £1%79 1 


ইহা। অধিক ক্ষারযুক্ত ও আটার মত । ইহাতে অধিক মিউসিন্‌ কিন্ত কম 
টিয়ালিন থাকে । ২৯৪ হইতে ২৯৫ পৃষ্ঠ| দ্রষ্টব্য 
স্যাবলিনুয়াল লাল। কিরূপ? 1)8850:299 ৪171£09] £1০7 1 মূল 
গ্রন্থের ২৯৫ পৃষ্ঠা রষ্টব্য | 
লালা গ্রশ্থিগুলির দ্বামু যোগান প্রণালী কিরূপ 1 ৩75৪ ৪৪07) ০? 
১980752:5 পচা ? 
স্ব ম্যাগজিলারী গ্রন্থিগুলি কর্ডাটম্পানাই টা আযুস্ত্র লাভ করে। 
ফেনিয়াল্‌ নাষু হইতে কর্ডাটিম্পানাই আাযু উত্থিত হয়। সিম্পেখিটিক শ্রায়ু 
হইতে সুপিরিয়র সার্ভাইক্যাল ও স্ঠাব ম্যাগজিলারী গ্যাংগ্লিয়ান্‌ হইতেও স্মাব- 
ম্যাগন্িলারী লাল! গ্রন্থির স্বান্তু সুত্র লা হুইয্বা থাকে । কর্ডাটাম্পানাই 
্ামুতে ছুই শ্রেণীর স্বাযুসত্র আছে যথা :--১। প্রকৃত লালা নিঃসরপকাৰী, 
হার এবং ২। ভেমোডাইলেটর সুত্র । সিশ্পেখিটিক্‌ জানতে ছুই প্রকার্‌ সুজ 


01০8510. ৪১ 


এ লালা গ্রস্থিতে দৃষ্ট হয় যথা £--১। প্রকৃত লাল! নিঃসরণকারী সুত্র এবং 
২। ভেসো-কন্টিউ।র শাযু হন। স্তাবলিশুয়াল গ্রন্থিগুলর স্তাবমাগজি- 
লারী গ্রস্থিদিগের মত স্সাযু যোগান হইয়া থাকে । ফেব্িয়াগ ময়ূর যে সমস্ত 
শাখা ৫মক্জাযুব অরিকিউলো৷ টেম্পোরাল্‌ শাখাগণেব সহিত মিলিত হয় 
উহাদের দ্বারাই প্যারোটিড, গ্রন্থির স্গা়ুযোগান হইয়া াকে । 

বর্ডাটম্পানাই ছেদনেব ফল কি?120906 0 5800100.01 01701119 
1)1000721, 

লাল নিঃসবণ অন্যন্থ হাস পাইয়া থাকে । 

কর্ড।টিম্পানাই উত্তেজনার ফল কি? 1006০116596) 0125607. 

অধিক পবিমাণে লালা নিঃসবণ এবং গ্রন্থি মধ্যে রন্তাধিকা হইয়া থাকে । 

 গর্থ ভে্টিকেলেব তলদেশে ফেসিয়ল্‌ স্নযুর উৎপত্তি স্তানে উত্তেজন! 

ফবিলে কিকল হয়? [77:01 01 911:0170197) 01 চি0%1 0010 07005 
40) ৮০101071016, 

স্যাবআাগ জিলাবা গ্রন্থি ৩ইতে-অধিক পরিমাণে লাল| নিঃস্যত হইয়া থাকে। 

লালা সম্বন্ধে সিম্পেণিটিক স্বাযু উত্তেনের ফল কি ?126506 ০6 $01070- 
19010101010 55770701)8610, 

কম লালা বাহির হয়, তৎসঙ্গে রক্কুবাহীনাড়ী কুধিত তয় সুতদ্গাং লাল! 
গ্রষ্থিতে কম রক্ত সধায় হইয়া থাকে। 

লালা গ্রস্থিতে রকাধিক্য হইলেই কি লালা নিঃসবণ বৃদ্ধি পায়? 00০৮৭ 
*8)015856ণ ৮৭৪০৪171165 177006850 ১৪11? 

না। কারণ লাহ। গ্রাস্থর যাবতীয় রন্তবাহীনাড়ী বাধিয়া রাখিছেন 
কর্ডাটিম্পানাই স্বাযুব উত্তেজ্পনে অগ্রবা সিম্পেথটিক স্বাযুব অবসাদনে লালা আব 
তইয়। থাকে । এরূপ স্থলে লিম্ষ-নাড়ী এবং লিম্ক গহ্বর হইতে লালার জলীয় 
তরল পদার্থ যোগান হইয়। থাকে । এট্টাপাইন ও ডাটুরাইন্‌ কর্ডাটিম্পানাই 
আয়ু অবসর করিয়! লাল! স্রাব বন্ধ করিয়। থাকে। 

মনে রাখিও যে লালাগ্রস্থিতে রক্তাধিক্ হইলে সেই গ্রন্থি হইতে লালা 
ধিঃসরণ তত হয় ন! যত লালাগ্রন্থি হইতে ঠেয়াইয়া লাল! বাহির হইয়! থাকে । 

লাল নিঃসরণ কালে উঠাদের বহির্গমনকান্ধী নলীগুলির উপর কি বেশী 


ঙহ রর 101665110, 


স্পাাপাপস্পিস্পীশিপীশশীী শিস টিটি টিটি শাশিশি 


(015558016 বা চাপ গড়ে? 18 00617555015 1) 01015 ৩০1৫$01% 086 





01 5911%910 5181105 ৬০19 618৪৮? 

ই, কাঁকোটিভ, ধমনীর ডবল চাপ পড়ে। (1)21601755 00০ নামক লাল! 
মলীর উপর ২০০ মিলিমিটার মাকুরীর চাপ পড়ার মত চাপ পড়িয়া খাকে। 

লাল! সম্বন্ধীয় নলীগুলির উপব অত্যন্ত চাপ পড়ার কাবণ কি? 0858 
01 05 0189018 11) 0159 5211581) 06005, 

লাল! গ্রন্থিমধ্যে ০৩115 গুলি অধিক পরিমাণে কার্ধ্য আরম্ত করিলেই গ্রন্থি 
উপর চাপ পড়িয়। থাকে । 

প্র সময়ে লালা গ্রন্থির তাপকিরূপহয়? ড/1780175 01১৩ * 66176186016 
5617 ? ৃ পু 

লাল! নিঃসরণ কালে উহার গ্রন্থতে তাপ্সাধিক্য হয়, & সমরে ধননীর রক্তের 
জপেক্ষা লালীর তাপ বেশী থাকে । 

41০0৫ গ্রন্থি হইতে কিনূপে অধিক পরিমাণে লাল। বহির্গত করা যায়? 
0 ৫০ ০৮ 01009০৩ 11701685660] 3911987970৬ 00) , 076 
(81০60 ? 

720161101৮6 যথায় 50) 767৮6 বা ল্সাধুর ৭0110010-61119018) 
শাখার সহিত সংযুক্ত হইয়াছে সেইখানে উত্তেজন! করিলে অথবা 161০ 
অর্থাৎ প্রত্যাবর্তকভানে 01580-1১1)91558] 06:/9কে উত্তেজিত করিলে 
লাল! শব করা যায়। 

মুখগহবরের ভিতর ভক্ষ্যপ্রবা পড়িলে কিন্নুপে লাল! নিংসরণ হয়? 170 
58175 0010805 7617) 1903 15 11) 00৩ 170170) ? 

0105৭0-0778108681 আরব 1108181 পাখা এবং ৫ম ন্নায়র [7010৮ 
118১111575 শাখ! উত্তেঙ্গনা (10০১0156) নহ্‌ন কবিয়া মেডুলাতে লই বায়, 
তথা হইতে যে আদেশ হয় উহ থার! লালা স্রাব হইয়া থাকে। এইরূপ লাল! 
শ্রাব ক্রিয়াকে 7676» বা গ্রত্যাবর্তক ক্রিয়া কহে। 

00০78 00011 আর, কাটিয়া দিলে এরূপ 167০৯ ক্রিমার অর্থাৎ 
জাল] আবের কিরূপ তারতম্য ঘটে? ৬796 £০% ০6 5৫০09 ঞ% 
161)0708 19107810103) 01)15 167৩ 80100, ! 


0107850108, ৪ 


মুখগহ্ৰরের ভিতর তক্ষাগ্রবা প্রবি্ করিবার পূর্বে যদি 07074 ()10/08101 
যু বিভক্ত কর! যায় তা! হইলে যে লালা গ্রস্থিতে উহ! গমন করে সেই গ্রন্থি 
হইতে লাল! নিঃস্যত হয় না। কিন্তু তাহার 50718009010 সাযু কাটিয়। দিলে 
ঘদ্দিও ভালব্ধপে লাল নিঃস্যত না হয় তবু লালানিঃসরণ একবারে বন্ধ হয় না। 

সর্ব সময়ে কি একভাবে লালা নিঃসরণ হয়? 15 (009৪1781০০1 $৫০/9- 
6101) ৪1595 0100 58006 ? 

না। মুখগহ্বরের অবন্থ! এবং ভক্ষদ্রব্যের অবস্থানূসারে লালা নিঃন্ভ 
হইয়া থাকে । 

চর্বনে লাল! নি:ল্বণেব কিরূপ তাবতম্য হয়? 9178 ০০৮ ০1 
10199119110 0) 54119? 

চর্কান দ্বাবা লালা নিঃসরণ ক্রিয়ার বুদ্ধ হয়? 

কোন অবস্থায় লাল! নিঃসরণ বাড়ে 1 17 ৮11১5 001701607, 10৬ 01 
58112 15 17)0152560 ? 

যখন বমনেচ্ছ! হয় তখন ৬৪0৪ সযুর সাহায্যে 15068 বা প্রত্যাবর্তক 
ভাবে লালা নিঃসরণ ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে । 

লালার নৈধানিক (20551০01051 04000199) ) ক্রিয়া কি? 

ডাদ্েষ্টেটক্‌ বা এমিলোলিটিক্‌ ক্রিয়া । অর্থাৎ যে ক্রিয়াদ্বার! টাচ ব। শর্কর। 
জাতীয় পদার্থ ডেক্‌ ্রন্‌ এবং ডেকৃষ্রন্‌ শর্করায় পরিণত হইয়! থাকে । টিয়ালিন্‌ 
নামক লালার বীর্ধ্য দ্বার পীন্বপ ডায়েষ্টেটিক্‌ কার্ধ্য হইয়া থাকে । 

৮৭117 ক্রিয়! প্রকাশ করিবার সময় কি উহ্ভার ধ্বংস হয়? [3 [১7801 
0656:0/0 1১1) 1 8065? 

কদাচ খন্ূপ হয়, কারণ উহ! 08191)5।3 দ্বার অথবা! উহার অন্তিবেট 
ক্রিয়। প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

অল্প ব অধিক তাপে উহার ক্রিয়া কিরূপ হয়? 1786০ ০1 66711618- 
016 017 60৩ ৪০001) ০1 0)751107, 

অতাল্প বা অধিক তাপে 26911) নামক লালার বীষের ক্রিয়া কাধণকারী 
হয় না এমন কি 0০111776 ৪0০ 07682178£ অবস্থার উহার ক্রিয়ার এককালীন 
লোপ হুইর়। থাকে । 


৪8৪8 10106571018, 


১৪114 বা লাল! দ্বার! কিরূপে 54০ বা শর্করা প্রন্থত হয়? ৮৮:21 
10100 ০9650087115 (01016 00 5851157? 

510) অর্থ(ৎ শ্বেতনার জাতীয় পদার্থে উপর ২8157 ক্রিয়া গ্াকাশ 
কবি? 1091০3৩ নামক শর্কর| উৎপন্ন করে, উহ! আবার ক্ষুদ্র অস্ত্র মধ্যে 
4০১%0০59 হইয়া থাকে, এই 06317955700 1,0৮0103 নামক 
শর্করার অবস্থায় 08100150776 জাতীয় পদার্থ শরীরে শোধিত হইয়া 

থাকে। | 
51570511056 মিথ করিবার উদ্দেশ্য কি? 0110৮ ০6 ০1116 
2191019190৭, 

5৭7010 £1518165 গুলির 06117]0,.১ ন|মক আবরণ ভাঙলিরার জঙ্য 
উহ|[দিগকে সিদ্ধ করার প্রয়োজন হয় এবং গিদ্ধ হইলে তবে শ্বেতসার পদার্থের 
উপর উহার 01৭ 916170 1010)01) ক্রিয়। গুক।শ করিয়া থাকে । 9৮101 
পাঁবপাক পাইলেই উহা গণিয়। যায়। 

-১৪11৬% বা লালার ক্রিয়া কি? 4001010881৮, 

উহা মুখগহ্ববকে সবস রাখে, চর্ধবন ক্রিয়ার সহারতা করে, কথ! কহার 
সুবিধা! কবে, এবং জিহ্ব। সঞ্চালনের গাচাধ্য কিনা থাকে। উহা অনেক 
পদকে গলাইয়। ফেলে, উহা দ্বারা অনেক বস্তব ভাব পাওয়া যায় এবং 
ভরক্ষত দ্রন্যকে তাল পাকাইঘা গগাধঃকরণ ক্রিরাব সুবিধা করিয়া! দিদা 
থাকে । 

লালার মিকানিকাল বাঁ যাস্ত্রিকু ক্রিয়া কিরূপ? ৬1176 ৪79 009 
£760178101081 9১৪৪ 01 ১৭1৮৭? 

মুল গ্রন্থের ২৯৬ পৃষ্ঠা হইতে ২৯৭ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টবা। 

চর্বণ ক্রিয়া বর্ণন। কর? ৬1510 0১0 12)050709063 01 07886108- 
01০17) 1 

মূল গ্রন্থের ২৮৯ হইতে ২৯১ পৃষ্ট। দ্রষ্টব্য 

গলাধঃকরণ প্রণাপী ও উহার স্নায়ু কৌশল বর্ণনা কর? 10৩30189 
7৩200010101 217 15500691085 1060107218 02, 


মূল গ্রন্থে ৩০০ হইতে ৩০৪ পৃষ্ঠ! প্রষ্টব্য। 


হ70815017 কট বিচি হজ 8৫ 


পাক?শয় ও অন্ধ 56077501) 8170 110055017৩8, 


পার্কাশয়-গঠন 9৮8০৮01৪ বর্ণনা কর ? ৩০৫ হইতে ৩ ৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টবা। 

পাকাশয়ের সঞ্চ(লন 170৮০155165 কিরপ ? ৩১৮ ইইতে ৩১৯ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । 

পাকাশয় যখন শৃণ্ত থাকে, তখন উহার ছোট কটি উপবে এবং বড় বাকাট 
নিম্নদিকে থাকে কিন্তু উহা পূর্ণ হইলে উহার বড় ঝাকি সপুখে অর্থাৎ উদব 
গাত্রের দিকে আইসে এবং ছে]ট বাকটী পশ্চাতে অর্থাৎ মেরুদণ্ডের দিকে 
ঘুরয়া গিয়া থাকে । এতদ্বাতীত, ইহার ঘূর্ণত বা বোটেটবী এবং ক্রিমি সদৃশ 
বা পেবিইলটিক্‌ গতি দুষ্ট হইয়া থাকে ।  পাকাশয় গজ মণ্যে মধো এবং 
গত্যকবারে কছেক নিনিটেব জন্য '*ক্ষাজ্ুপোব উপধ গড়াইয়া পড়িয়া খাকে ) 
এইরূপ ঘুর্নিত গা ঠকে বোটেটকা গতি কহে এনং এইরূপ গত ছ্থাবা ভক্ষিত জবা 
পাকাশয় রসের সহিত মিশুত হইয়া ক্রমে ভাঙিয়া যায়। পেরিষটল্টিক ঝ 
ক্রিমিগতি হাবা ভক্ষিত দ্বণা পাইলোবাসেব মুখ দিয় ডিয়োডিলাদে উপস্থিত 
হইয়া, থাকে । 

পাকাশয়েব সঘু (০7৮৫৯) যোগান কিরূপ ৯ 

ঠহাব আশ্যন্থবে সৌলাব গ্লেকপাস্‌ বাবা ইহ[র সঞ্চালন হয়। উহার উপর 
গান্জে বামদিকেব ভেগাস এবং গিষ্ন প্রদেশে দক্ষিণ দিকেব ভেগাস্‌ অবস্থিতি 
করিয়া থাকে । এতঙ্গাতীত ৩১৯ হইতে ৩২১ পৃষ্ঠ! ভ্রঈব্য । 

পাকাশয় রস বর্ণনা কর ? 39৩5১০11106 0076 038১0110 ]88)0৩. 

ইহা! অনেক পরিমাণে পরিষ্কার ও বর্ণ রভিত অথব| ঈষৎ পীত বর্ণের তরল 
পদার্থ । ইহ অগ্নযুক্ত ও বিশেষ এক প্রকার গন্ধ বিশিষ্ট হইয়ী থাকে । ই 
প্ু্টত জলে ধোল।টে হয় না এবং শীঘ্র পচিয়! যায় না। ইহার আপেক্ষিক ভার 
১০১০২৫। ২৪ -প্টাব মধ্যে ৮ হইতে ১৪ পাইণ্ট এ রন নিহত হইয়। থাকে । 

পাকাশর রসে কিকি পদার্থ থাকে? ৮1৭. ৫০৩৩ 0951710 191০6 
০0101017172 & 

১ম। ইহাতে পেপ.সিন নামে এক প্রকার নাইটে জেন্‌ ঘটিত হাইডেদোলিটিক্‌ 
উংসেচিত পদার্থ ব! ফার্তন্ট থাকে দ্বারা প্রোর্টিভ পদার্থ হজম হয়| ২য়। 
হাইডেক্লোরিক্‌ এসিভ, থাকে । শ্তঙ্থাতীত, পাকাশয়ক্ছিত' কার্কো-হ ইডে টস 


৪৩ 70850 ৬2 লা চা 2৩, 


জাতীয় পদার্থের অপক্ৃষ্ঠতায় অল্প পরিমাণে ল্যাকৃটিক এসিড. দৃষ্ট হইয়| 
থাকে। 
১০** ভাগ গাাস্্ীক রসের বিবিধ পদার্থের নাম ও পরিমাণ লিখ ?. 








লাল - শি ৭৫১১৩ 
হাড়্ক্লোরিক এসিড-৪ ৭৮ 
পেণসিন্‌, -১৫,৪০ 


ইন্‌ অর্গ্যানিক লবন---৫ ২২ 
১৬৩৩৬,০৩ 

পাকাশর়ের কোন্‌ স্থানে অধিক 01১50) বাহির হয়? 

0419150 অংশের স্থানে অধিক 0651 বাহির তর? 

পাক।শয়ের গ্রন্থিতে কি [৬০৬10 প্রস্তুত থাকে? 

পাকাশঘের গ্রন্থির রসে 0০11)9891 থাকে উহ! 1771০11971০ ৪০1৫ 
সংযুক্ত হইলেই 0০7১1) প্রান্ত হয়। 

_ পাকাশয়ে কি সর্বদাই রস নিঃসরণ হয়? 

না। তক্ষ দ্রব্য পাড়লেই পাকাশয়ে রস বাহির হয়। 

পাকাশয়ে ভক্ষদ্রন্য পড়িগে উহার কিরূপ অবস্থা হয়? 

পাকাশয় গাত্র লাল হয় এবং এ স্থানের রক্ত সঞ্চাপন ক্রিয়ার আধিকা 
হইয়া! থাকে। 

ভক্ষিত দ্ররোর সাহত পকাশর রসের কি দশা হয় বখম উহ! ক্ষুদ্র অস্ত্রের 
ভিতরে যায়? 

উহা 0৫01781120 হয় অর্থাৎ উহ্থার অল্প যায়) এবং পেপমিনের কতকংশ 
শোবিত হুইক্»| থাকে। 

ল্যাক্টিক এদিডের ক্রিয়া কি? 17/000০0 ০6150176 ৪০0. 

হাইডেোক্লোরিক এসিডের মত ইহা দ্বারাও পপ্রাটিড, পদার্থ হজম হৃইয়। 
ধাকে। 

পাকাশন রমের ক্রিয়া বর্ণনা কর ? চা ১০:7৩) 9£ (85৮16 7155, 

. ছুল গ্রন্থের ০৯ লুষ্ঠ। কইতে ৩১৯ পৃষ্ঠা ভরষ্টব্া । 


£0001৯02 এট বিা2থাা তে 5. চি 


কাইম্‌ কাহাকে বলে? ৮/1)৪$ 15 011)176 ? 

ভক্ত পদার্থ গাকাশর রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া যে এক প্রকার ছল 
শ্বেত বাঁধুসরবর্ণ বিশিষ্ট, ঘোলা লালাময় অন্নযুক্ত ও জমাট রস্তবৎ তরল অবস্থা 
প্রাপ্ত হয় উহাকে কাইম কহে। ৩২২ হইতে ৩২৬ পৃষ্টা জ্টব্য। 

প্রোটিড, পদ্ার্থেব উপর পাকাশয়িক রসের ক্রিয়া কিন্ূপ? চ96০ ০1 
£8556616 10105 90০0. 07006105, 

পাকাশয় রস প্রোটিড পদার্ধেব উপব ক্রিয়। গ্রাকাশ করিয়া প্রাথমতঃ 
উহাদিগকে সিণ্টনিন্‌ অথবা এসিড. এল্বুমন নামক পদার্থে পারধন্তিত করে । 
এই পদার্থ আবাঁব প্রোপেপটোন্, হেমি এল্বুমিনোস্‌ অথবা পাারাপেপ টোন্‌ 
নামক পদার্থে পরিপর্তিত ভয়। প্যাক! পেপটোন্‌ ক্রমে পেপংটান নামক 
পদার্থে পাঁরবন্তিত হইয়! ক্ষুদ্র অর্ত্র হইতে রক্ত মণদো শোষিত হয়। পরিশেষে 
উহ! শীঘ্র শীঘ্র পুনর্র্ধার প্রে।টিড, পদার্থে পবিবষ্ঠিত হইয়া! তহ্থমধো স্থাপিত হইয়! 
থাকে । মূল গ্রন্থের ৩১৬ হইতে ৩১৭ পৃষ্ঠ [ও পন্য । | 

পাকাশয় হইতে এল্যুমিন্‌ জাতীয় পদার্থ পারণত্তিত না হইয়। শোধিত হইতে 
পারে কিনা? 15217 ৪1091017 8150119৩0 01110108060 ? * 

ডাক্তার ইয়ো লাছেবের মতে এবূপ হইয়া থাকে । 

পাকাশয়ের পেপ.সিন্‌ ব্যতাত আব কি কিফামেন্ট আছেঃ 

দধিবৎ উংসে চত পদার্থ অর্থাৎ কাডলিং ফার্মেট, এবং রেনেট, ফান্টেপ্ট 
থাকে। ৩১৭ পৃষ্ঠা দ্র্টবা । 

কারন্মো-হাইডে.টস্‌ জাতীয় পনার্ের উপর পকাশগ্প রসেন ক্রিয়! কিরূপ 2 

পাকাশয় রস টাচ? ইনুলিন্‌ অপব| গ।ম্স্‌ পদার্থগুলির উপর কোন ক্রিয়! 
প্রকাশ কবে না। কেন্ স্থগার ধীরে ধুবে প্লকোশে পরিবঞ্ঠিত হুর এবং চর্বি 
জাভীর পদার্থ গুলি তাঙ্গিয়া গ্িসিরিন্‌ এবং চর্বিঙগতীয় পদার্থে পরিণত হয়। 

পাকাশর রস দ্বার জীব্দশায় পাকাশয় গাত্র ক্ষয় হয় না কেন? ৮৮1 
0965 1901 076 ১(9)4০1) 01855111516? 

কেহ কেহ বজ্ছেন যে পাকাশয়ের ভিতর সর্কদ! ৪1781.1৩ ৮:০০ সঞ্চ'লত 
হর বায়! এরূপ হয় না। আবার কেহ বলেন যে সন্দীৰ গঠনের ধর্ধে এন্ধপ 
হইতে পারে না। | 


৪৮ $র0845017 খা বিচি বাত, 


পাকাশয়ে কি কি গাস (৭১) থাকিতে পারে ? 

ভূবাযু ব্যতীত, জীর্ণ হেতু উৎসেচন এবং পচন “অন্ত বিধিধ প্রকার গ্যাস 
পাকাশযে উৎপন্ন হইতে পাবে। ৩২১ হইতে ৩২২ পৃষ্ঠাও ভষ্টব্য । 

বমন ক্রি প্রণালী বর্ণনা কর ? 11501১871১0) ০1 ৮০715, 

পাক্কাশর গাত্রের কুঞ্চন বশতঃ, উহ!র পাইলোরিক্ক মুখ বন্ধ থাকে কিন্তু 
ফাডিগক্‌ মুখ খুলি! গিগা বমন হইয়া থাকে । শিশুপিগর বমনে উদর 
গারেব পেশীগু“ল সাচাযা কবে না কিন্তু যুবাগণের তাহ! হইগা থাফে। বিশদ 
বর্ণনা ৩২৭ হইছে ৩১৯ পৃষ্ঠা উষ্টধা | 

বমন ক্রিয়াব আকার কোথায়? [1 056 উ৪0 ভি ৮0001072 
10100117000 1 

পাকাশয় যুব সমপ্থি স্থলে (ঘটক 0745) এবই দেডুলাস্থিত 
ধদন ক্রিগার কেন্দ্র বাঁ 'গাকব স্থান উত্তেঞ্িহ হঈলে বমন হইয়া থাকে। 

বমনেব সচিত কি পিস্ু বাহির হইতে পাবে? [0০9 ৬০ ৭৩০ 0116 17 ৮০711? 

ই, পরল বসন হইলে 0007007107 হউতে পিশ্ত উঠি পাকাশয়ে আলে 
এবং তথা হইছে বাহিরে বহির্ন 5 হইয়া থাকে | 

ছেগাস্‌মাযুব সন্ত ধমন ফিয়াব সম্বপ্ধ কি? 

উহ! অণগান্দত হইলে অথনা উহাকে বিভক্ত কবিলে বমন নিবাবিত হয়। 

ক্ষুদ্ধ অন্ত্রের পেশী স্থরের ক্রিয়া কি2101)661095 01 [70068610081 
চা108019, 

পেখিষ্রাল্লিস্‌ না এক গ্রকাব ক্রিমিগতি। অর্থাৎ এই গতি দ্বাবা ক্ুদ্রান্ত 
উপব চইতে নিষ্ন পর্যান্ত ক্রমাগত কুঞ্চত হইরা থকে । বিশদ বর্ণনা ৩৪২৩৪ ৩ 
পৃঠ। ভষ্টব্য। 

নিদ্রাবস্থায় কি পাকশয়েব এবং আন্কুব ক্িমিগতি চলিতে থাকে £ 

কেহ কেন্ব বলেন, চলে । অপব কেহ বলেন, না। সাধারবের মত এই 
যে, নিদ্রাবস্থয়ও উহাদের £ভিবিধি হইয়! থাকে ।-. 

[২6৪59:৮৩৫ 1167141515 কাগাকে বলে? 

অস্ত্রে কোন স্বানের পেশীহৃর় কুঞ্চিত না কইগ্েই ক্রিমিগতি উলছিকে 
ঙঠে, উহাফেই [২৩৮৩7৪৩ও 95115151313 কছে। 


৩0950০75025 হত, ৪উ 


অস্ত্রের পেশীর আবরণের ক্রিয়া কি? 

715181915 অর্থাৎ শীক্রমিগতির মত ক্রমাগত সঞ্চালম। 

আন্ত সঞ্চালক গতিয়, উপর শ্াযু শকির করৃত্ব কিরূপ 1২21৮৩ 10- 
1610৩ 0৮৫1 10668010251 17005210061)14, 

18057090715 91৩০5 5 ৮0৩50691780 0000 667015, ও ছা 
কেন্ত্র অস্ত্রের পেশীর ভিতরে ধাকে। এতত্বাতীত 17619577015 বি 
প্রতি লামান্ত সামান্ত 01001 ০606৩ জাছে। | 

2805618015১ কাহাকে বলে? 

চ57541660009৩01600 0 ক্রিথিগতির এককালীন অভাবকেই 
806781716 কচে। স্বাভাবিক ক্রিমিগতিফে 09০৩7565159 কহে 
ক্রিমিগতি প্রবল হলে উচ্থাকে ৫9গচশাগগোঙ স্কছে। 

৮০119171515 ক্রিক়্ার উপর বুক্তসধ্ালন জ্রিয়ার কর্তৃত্ব কিরূপ? 

অগ্রেব গ্রাচীরে রক্তশ্রোত বন্ধ করিলে ক্রিমিগতির আধিক্য হটয়! খ|কে। 
রক্তাধিক্য অথবা রক্তহীনত। প্রবৃত্ত এরূপ হইর। থাকে। এজন্ত মৃদ্থার পূর্বে 
[05115181815 বেশী হয়| 

জস্ত্েয় [11:1)1001 অর্থাৎ দমনকারী ন্ঘুকে? 

51810110 স্বাঘুঞুলি অস্ত্রের গতিবাধির শানসক। উহাদের ভিতর, 
710101 ?1209066 থাকে । ৰ 

518150177)10 স্বাযুর উত্তেজনে 08719081508 ব। ক্রিমিগতির উপর কিরূপ 
ক্র! হয়? 

ফর কষে স্াাবিক ভাবে রক্ত যোগান হয়, তবে ক্রিমিগতি বন্ধ থাকে 
আথব| অতাল গতিবিধি হইর|, থাকে। আ্ন্বাতারিক ভাবে রক্তের যোগান 
কইলে ক্রিমগতিয় বৃদ্ধি ভইরা থাকে । শিরার রক্তত্রোত বৃদ্ধি পালে 
50181000710 হবাফুগুলির 1710০ »| ছমনকারী স্ুত্রধিগের অবসাদন 
হর। কিন্তু উচাদের 1০০67" সুত্রগুণির কিছু হয় না। 

. ক্ষুত্র অস্ত্রে গঠন (8:0৫090) বর্ণনা কর 1 ৩৩১-হইজে ৩৩৯ পৃষ্ঠা ডর্টবা 
বৃকৎ স্তরের গঠন (500০6016) বর্ণন| কর? ৩৩৬ তইভে ৩০৯ পর জষ্টব্য। 
স্কু ৪. বৃহৎ অন্্ব রসের ৭৭ 9 কার) কিন? ৬০৯ ইত ৩৭১ পৃঠ আটব্য। 


সণ রঃ থগাটিই, 








দু অস্ত্রে কাইমের পরিবর্তন আহপূর্বিক লিখ? ৩৪৪ হুইতে ৩৪৮ পৃষ্ঠা 
ষ্টব্য। 
বহনের পরিপাক ক্রি! ও কাইযের পরিবর্তন কিছুপ 1 
৩৪৮ ও ৩৫০ পৃষ্টা জন্য । 
মলত্যাগ প্রণালী ও মলঙ্বারের কৌশল বর্ণন। কর। 
. ৩৫২ হইতে ৩৫৪ পৃষ্ঠ জষ্টব্য। 
কত পরিমাণে বিনাস্তে মলত্যাগ হয়? 
, আহারাছুসায়ে মলত্যাগ হয়। ইংরেজদের ৬ হইতে ২* আউক্ষা মল ত্যাগ 
হ্য়। বাঙ্গালির মণ ইংরাজ অপেক্ষা অনেক অধিক। 


যরুৎ.1/%92 1 


যঙ্কতের গঠন (4/100)0৯) বর্ণনা কর? ৩৫৩ হইতে ৩৬৯ পুষ্ট! শ্রষ্টব্য 
যন্ধতৈর পোল রক্ষ সঞ্চালন প্রণালী বর্ধনা ফর? 
. ৩৬১ হৃইর্তে ৩৬১ পৃষ্ঠা দরষ্টুবা | 
যকত ফোষ মধ্যে রাসায়নিক পদার্থ 01090708] ০০110051090 কি কি? 
১ম প্রোটিড, অর্থাৎ এলবৃমিন জাতীয় পদার্থ। হয়। গ্লাইকোজেন্‌ 
অর্থাৎ জান্তব শ্বেতসার ' পদার্থ। এই পদার্থ ভায়েঞ্টেটিক কার্েন্ট দ্বারা 
শর্করায় পরিবর্তিত হয়। 
গ্লাইকোজেনের স্থাসবৃদ্ধি কিরূপ হয়? 9118 ০০701610705 10500৩ 
07৩ 0021010 01 01500691, 
অধিক পরিমাণে শ্বেতসার, ছুথ, ফল অথবা কেন্হুগার বা উনার! 
আহার করিলে উঠা বৃদ্ধি হয়, কবল এল্বুমিন জাতীয় অথব! চর্িাতীর 
পার্থ আহার করিলে উহা বিলক্ষণ কমিয়! বায়। 
* শ্লাইকোঙেনেষ উৎপত্তি কোথায়? 
05170০96617) ? 
সন্তধতঃ শর্কবা অর্থাৎ কার্কো-হাউডেট স্‌ জাতীর পদার্থ হইতে উঠার 
উৎপাত হই! থাকে । 
র্কতেয় করিনা কি? 91896 ৪610৩ [017061908০8 076 11661 


৬195৮ 81078 50907669০01 


চাহ, €% 


পপীপিপাশিশিসীশী -০শিশাাশাশীপীসপপাশিসপী শা িীশাশি পিপি তপস্টি ৩৩০ 


১। পিত্তনিঃসরপ। ২। প্লাইকোজেন্‌ নির্াগ, 

৩। খঅবর্ঘণ্য রক্ত কোষগুপির সংহার। 

জ্রণ বক্ৃতের কয়া কি 1 17005010708 01 [১6181 [496 

৩৬৪ হইতে ৩৬৫ পৃষ্ঠা জুষ্টবা। | 

পিত্তের স্বভাব বর্ণনা কর? 10৩5০11 67৩ 011৩. ৃ 

ই:। ঈষৎ তবিজ| বর্ণেব অথবা কটা, অথবা কালার্টে সবুজ বর্ণের শ্বচ্ 
তরল পদার্ঘ। ইহা অয় ক্ষার রহিত ও তিক স্বাদ বিশিউ শদার্থ। ইহার 
আপেক্ষিক ভার ১,০২৬ হইতে ১,০৩২। 

পিত্বেকি কি থাকে? 8৮ 068 0115 ০01)1817) 7 

১ম। মিউকাস্‌ বশত: ইহ! চটচটে হয়। পিত্তধালীর গাজর হইতে 
মিউকাস্‌ উতৎপন হয়। ৃ 

২য়। পিত্ত নম্বঘীর অন্তর গ্রাইকো ফোলিধ ও উরো.কোলিক্‌ এসিড, । 
শেষোক্ত অন্ন দুইটা সোডার সহিত মিশ্রিত হইয়া কোলেটস্‌ প্রস্তুত হুইয়! 
থাকে । ৰ 

'পিত্বের রঙ্গিল নি কিকি ? 1) 275 076 0115 01607907681 

ঈষৎ গীত ও কটা বর্ণের বিপিরুবিন্‌, সধূজ বর্ণেব বিলিভার্ডিন্‌) বিলি- 
ফিউসিন্‌, বিলিপ্রেনিন্‌ এবং হাইড! বিলিক্সবিন্‌ নামক রঙ্গিল পদার্থ দু 
হর়। শেযোক্তটী মলে দৃষ্ট হয় থাকে। 

পিত্তের পরীক্ষা কি ? 7065 ০6 13116, 

উহাতে নাইটিক্‌. এসিড, প্রয়োগ করিলে, বিবিধ বণ বাঠির হইয়া থাকে 
(70705 6501 পিত্তে জোর সাল্ফুরিক এসিউ.ফেঁট। ফোটা ফেলিয়া শেষে 
উহাতে £67) 6৩7 ০57৫ 3০196190)০6 &৭7 50৮৭1 প্রয়োগ করিলে 10851). 
79115 অর্থাৎ ঈষৎ লাল গ বেগুনি বর্ণ ফলিত হয় (260:5006125 €300)॥ 

কলে ন্‌ কাহাকে বলে? ড/0৪6 13 01001981110? 

ইহা এক প্রকার সুরাজাতীর পদদার্থ। ইহ! ডিছ্বের কৃনু্গে (71,015 া . 
9৫৪৪5) দৃষ্ট হয়। পিত্তে ইঞছ প্রবাবস্থায় অবস্থিতি কযে। 

দ্িনান্তে কত পরিমাণ পি নিঃল্ত ( 5৩০7৩6৩4 ) তন? 

প্রায় ১৭ আউন্স । | 





২ নিডাহহ, 





১৯০ * তাগ পিতের বিবিধ পথের নাম ও  পরিমাণ' লিখ, 
৩৬৬ পৃষ্ঠা দুষ্টবা। 
'কি প্রকার পিত্তের বর্ণ ০0101175 বারতা লাভ হয়? 
রক্তকণার নংহারে এক্সপ হইয়া থাকে । 
হিপাটক্‌ শির ও পোর্টাল শিরাষ্থিত পদা৭থগুপিব প্রতেদ কিরূপ? 
. হিপাটিকৃশিরায় অধিক পরিমাণে শর্করা (8) কলেটিন্‌ এবং রক্ষকণা দৃষ্টি 
হয় কিন্ত উহার ভিতর এল্বুমিন্‌ ফাইত্রিন্‌, স্বাধীন হিমোগ্নে(বিম্‌, চর্বি, জল ও 


জব্ণ কন পরিমাণে দৃষ্ট হইয়। থাকে । . 
পিত্ের ক্রিয়া কি? ছ০1)0009 01079 16. 


১। চর্বিজাতীয় তক্ষিত দ্রব্যকে তৈলবং পাতল! করিয়া শোবণোপযোগী 
করে। ২। অস্ত্রের গাত্রকে তৈলাক্ত করিয়া! রাখিয়া শোষণ ক্রিয়ার সুবিধা! 
করে। ৩। পচন নিবারণ করে। ৪1 অন্তগ্রস্থিগুলিকে উত্তেজিত কিয়া 
উঠার নিঃসরণ করে। ৫। ক্রিমি গৃতির বৃদ্ধি করিয়া থাকে । বিশদ বর্ণনা 
০৯৯ হইতে ৩৭৩ পৃষ্টা জ্টব্য। 

অস্ত্র মধো পিত্তের পরিণাম কি2 চাও ০6118 127 8৩ 1)৮5ট075৭, 

কতক পরিমাণ মলের সণ্ঠত বহির্গত হয়, কহকণংশ শোফিত হইয়া ইউরো 
বিলিন্‌ অর্থাৎ মুতের বর্ণ প্রস্তত হয়, মলেব সহিত্ত কোলেষ্টিন্‌ বাহির হর, এবং 
পিত সম্বন্ধীয় লবণ গুলি অস্ত্রের হবার পুনঃশোধিত হইয়া থাকে । 

প্যানক্রিয়াটিক পরিপাক ক্রিয়া (2810হ68619,1)1655600)। 
প্যান্ক্রিয়াস্‌ বর্ণন। কর ? 1935০1)6 ঠা চ5107685, 
.. ইহার গঠন লাল! গ্রস্থদিগের স্তায়। ইহার মধ্যে ছুই শ্রেণীর মত কোহ 
দুই হয়? ১ম। বহির্দিকে স্বচ্ছ কোষ শ্রেনমী। ২য়! অভ্যত্তর দিকে 
দানাদার কোষ শ্রেণী । কিন্তু কৌতুকের বিষয় এই যে. প্রত্যেক কোষের 
বহি্িকে শচ্ছ কেন্ত অভ্যত্তর দিক দানাদার হইয়া থাকে। বিশ্দু বর্ণন! 
মুল গ্রন্থের ৩৭৫|হইতে ৩৭৬ এবং ৩৮* হইতে ৩৮২ পৃষ্টা দরইবা। 
ঘকান্‌ সময় গ্যান্কুয়েটাক বল, নিংস্ত হয়? 


.. পাকাশ ইইঠে তক্ষিত জুব্য কু অস্ছে উপস্থিত হইলেই ,পযাস্বয়াস্‌ রস 
1৯5 হয? 


6 $ও 


সমস্ত দিবসে কি পরিমাণ প্যান্ক্য়াস্‌ বস নিঃক্ত হয়? 

৩৭৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

পান্ক্রিয়াস্‌ বস বর্ণনা কর 1 106507106 017৫ 041010800 [016৩ 

ইহা] ঘন, স্বচ্ছ, গঞ্ধবঠিত এবং লবণাক্ | ইহাতে কার্ধনেট-দোজ! 
থাকাতে লবণাক্ত হর। ইহীত্বারা পবিপাক ক্রিয়াব বিশেষ সাহাধ্য হইর! 
থাকে। এই রসেব বিশেষ বিবরণ মূল গ্রস্থেব ৩৭৩1৩৭৭ পৃষ্ঠ| দ্রব্য । 

বিশ্রামাবস্থা় এবং কার্ধাকাণে প্যান্ক্রিয়াসের অবস্থা কিনূপ? 

পরিপাক কালে ইহাকে লাল ও ঘোলাটে দেখান কিন্তু বিশ্রীমাবস্থায় 
ফেকাসে ও বজ্জহীনাবন্থায় পাকে। 

প্যানুক্রয়াস রসেব ক্রিয়া কি? [1006101)010070178010 0111০৩, 

ইহাতে প্রধানতঃ ৪টী ফামেন্ট থাকাতে ইহা ছ্বাথা পরিপাক ক্রিয়ার দ্িশেষ 
সাহায্য হইয়। থকে 1] যথা £--১। শ্বে্সারকে শর্কবার পরিবর্তন করে। 
২) চর্বিজাতীয় পদার্থগুলিকে তৈলবৎ তরল কবে, পরে কিঞিং জল' শোষণ 
করিরা গ্লিদি'রন্‌ ও চর্কিজাতীয় আম বিভক্ত করে। ৩. ইহা এল্বুমিনয়েড্‌ 
পদার্থ গুলিকে পেপটোন নামক পদার্থে পরবর্তি করিয়! ধাকে। 

প্যান্ক্রিয়াসের ৪টী ফাষেন্টের নাম ও ক্রিগ কিঃ 81776 500 10)70- 
60128 ০0৫ [7611761765, | 

৩৭৮ পৃষ্ঠা প্রষ্টবা। 

লিউসিন্‌ ও টাইরোসিন্‌ কাহাকে বলে? 1৮0০7) 801 101০বাগ, 

উহ্বারা ক্ষুদ্র অস্ত্রের ভিতর সহজাবস্থায় দৃইট হয় কিন্তু পেপটোন নামক 
পদার্থের উপর টি.পর্সন নামক ফার্সেন্টের দীর্ঘকাল ক্রিযাবশতঃ এরপ 
নাইট্রোজেন ঘটত লিউসন ও টাক্টরোসিন উংপন্ন হই থাকে। 

স্কেটাল এৰং ইত্ডোল কাহাকে বলে? 54507] ৪0৫17001, 

পেপটোনের উপর টি.প.সিন ক্রিয়ার কণ স্বরূপ দুই প্রকার হুর্গহৃজনক 
পদার্থ উংপন্ন হইয়া থাকে | 

21557070004 পঙগার্থের উপর 88৪:০7০ রস এবং ঢ570458600০ রসের 
ক্রিয়ার পার্থক্য 010515006 কিরপ?ঃ 

পাঁকাশর সে হখন মাংস পরিপাক হয় তখন ভহার শুতরগাল ফেবল 


চা ৬, 


স্কুলয়া উঠে কিন্ত পান্ক্রিয়াস্‌ বা ক্লোম স্তরের রসে উহার! ক্ষয় প্রাপ্ত হয় বা 
হজম হইতে থাকে। 

চ৭1০76960 ৪.১0107 ব! ক্রিয়ার জন্য কিসের প্রয়োজন হয ? 

পানুক্রিয়াস্‌ হজমের জন্ত 5০100) ০81009796৩ নানক 91142170৩ বা 
ক্ষার তীয় পদার্থের প্রয়োন্ধন হয়, ধেমন 0৫0০ ৪০0০০ জন্ত [331০- 
91১10719 এসিডের প্রয়োজন হইয়া থাকে । ৃ 

ঘ্ব রকম 17):908 কি কি? 

1. 50110691006 ৯: 176101060601 1 চর্বি জাতীয় পদার্ধের উপর 
চ9770187610 1001০6 বা রসের প্রিয়া কিরূপ 2 

প্রথমতঃ শপ ৩0১1517) মত হয় (কোন পদার্থের দ্বারা তেলে জলে মিশে 
দুগ্ধবৎ অবস্থা! ঘটিলে উহাকে 61015107 কছে )। তৎপরে আরও কিছ 
জল সংযোগে 0101৫ এবং চা ৪০143 নামক পদার্থে ভাঙ্গিয়া গিয়! 
থাকে । এইরূপ ক্রিয়ার জন্য একটি ৩য় ফামেণ্টের প্রয়োজন হয়। উহার 
নাম 91690518)1 [010100 ও [২০19610 বলেন থে আর একটা ফারেন্ট 
আছে যাহাকে 79110 ০0101106 1617)5001 কহে। 

এক্ষণে আমর! দেখিতেছি যে__পান্ক্রিয়াসের পরিপাক প্রক্রিয়ার জন্য 
৪টী ফামেন্টের প্রয়োজন হইয়! থাকে যথ| :--1. £১00109510১ 2, 0100- 
510) 3, 56877108709 45 81110 00101175 চি107616, 

স্তালিভারা, গ্যাটি.ক্‌ এবং প্যান্ক্রিগাটাক্‌ ফার্মেন্টগুলিব পরিণাম কি? 

গাকাশয় মধ্যে এপিড, পেপপিন্‌ দ্বার টিয়ালিন্‌ ধ্বংস গ্রাণ্ত হয়, প্যান্‌- 
ক্রিয়াটক্‌ ও:অন্স্থিত রসের ক্ষারযুক্ত লবগগুলি তার এবং টি,পসিন্‌ কর্তৃক 
জঈধিবং উংসেটিত পদার্থ € 0] ০101108, £5107600) ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়! 
থারে। 

এক শত ভাগ প্যান্কুদাস রসের বিবিধ রাসায়নিক পদার্থের নাষ ও পরিষা 
লিখ? 581০500686৩ ০9211595100) ৩৭৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

পাকাশয় ও প্যান্ক্াস্‌ রসের পরিপাক ক্কিয়ার পার্থক্য বর্ণনা ৫176161)06 
কয়? ৩৮৫ হইতে ৩৮৭ পৃষ্ঠা দেখ। 

প্যান্করাসের গায় কৌশল 1767৩ 0060381150) বর্ণন! কর ? ৩৮৮ ৮ পৃ দেখে! 


8506 ৮7008, ৫ 


মুখগহ্বর, পাকাশয় ও অস্ত্র মধ্যে তক্ষিত দ্রবোয় পরিপাক ব1 পরিবগ্তন 
অতি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। +10৩5০8৮৩ 0১৩ ০708100৩8০৫ 07৩ (9০৫ 118 
00৩ 79081 -5100)801) ৪00-8065501068, 

৩৮৯ ৩১০ পৃষ্ঠা দেখ । 

পরিপাক সবন্ধীপ্ন যাবতীয় ধন ও ফার্মেন্টেব নাম ও ক্রিঘ্া অতি সংক্ষেপে 
তালিকাকারে লিখ 7? 1068907196 1) ও 6808180৮111 177105 0% 
679 066561/৩ 11063, (1১৩17 06773752170 8011010, ৩৯১ পৃষ্ঠা দেখ। 

ছেমিপেপটোন ব1 সহঙ্ক পরিপাকের ফল স্বরূপ কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ উৎপন্ন 
হয়? এবং এট্টিপেপ্টোন বা পরিপাকান্তে পচনের ফল স্থরূপ কোন্‌ কোন্‌ 
পদার্থ উৎপনু হইয়া থাকে? 

৩৮* পৃ দেখ । 


শোষণ প্র।এস। 2১০৪০:06০০ | 


অস্ত্রের শ্লৈশ্মিক বিলির বর্ণনা কর? 


ইহাতে ছই শ্রেণীব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি দেখিতে পাওয়া যান্ন। ১ম শ্রেণীর 
নাম ক্রনার্প গ্রছ্থি। ইহার! ডিয়োডিনাসে অবস্থিতি করে। অপর গুলিকে 
লিবারথান্‌ গ্রন্থি কছে। ইহার! বহু সংখ্যায় সমস্ত অস্ত্রের প্লৈশ্মিক ঝিদ্বির মধ্যে 
অবস্থিতি করিয়া থাকে । (৩৩৩ হইতে ৩০৫ পৃষ্ঠা দেখ )। 

ভিলাই বর্ণনা কর? [05071৩ (১৩ ৬111, ৩৩৫।৩৩৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

কিরূপে শোধপ কার্য সমাধা হয়? [1)68016 /১1930109110%, 

কৈশিকা। এবং ল্যাক্টিয়ালনলী গুলির সাহায্যে শোধণ কার) হয়। 
কৈশিক! গুলি শর্কর! এবং প্রোটিও জাতীয় পদার্থ শোষণ করিয়া থাকে। 

অগ্লবাহী নলীর কোন অংশে অধিক শোষণ হয়? 

ক্ষুদ্র অস্ত্রের উপরের অর্ধেক অংশে। 

* জ্যাকৃটিয়ান্‌ নলীর স্থাপনা, গতি ও ক্রিরা বর্ণনা কর? 0550215 

18505%15 ভ৭,07৩£ 10909০01003, 

প্রত্যেক ভিলাইয়ের যধ্যে এক একট্টু ল্যাকৃটিয়াস্‌ নদী দৃষ্ট হয়? উঠারা 
প্রত্যেকে এক একটী রজবাহীনাড়ী এবং শিরা দ্বায় বেটিত থাকে! অত্র 


৬ ৯05০9৮৮7108 


মাবএডিনরেড, অর্থাৎ চর্বিজাতীয়, তত্ত মধ্যে ল্যাকৃটয়েগ নপীগুণি পরম্পরে 
শিলিত ছইয়] অবশেষে লিক্ষ।টিক দন্বন্ধীর রালবৎ গঠন নির্মাণ করিয়া থাকে । 
এই জালণৎ গঠনগুলি থোরা'সক্‌ ভাই ব| নলীগ্র .মূলদেশে রিসেপ্টি কউলাষ্‌ 
কাইপী নামক থািব সঠত যোগ রাখিপ্রাথাকে। এ থোরাসিক ডট উপরে 
উঠ্ঠি' ধা্দদিকের সবক ভয়ান ও যুগুলার শিবার সদ্ধিস্থলে যোগ বাখিয়া 
খাতক। ১৮৫ পৃঠ দেখ। ভিলাইগুলতে অনৈচ্ছিক পেশী হু দৃই হয় 
বন্ধার] লাকৃটথাল স্থিত পদ্গার্থের চলাচঙ্গ হইয়। থাকে । 

পরিপাক প্রাপ্ত ডক্ষি ড্রব্যের শোষণের অন্ত চফোকঙভি-টা ক্রিয়া বিশেষ 
কষার্ধকাখী হইপ্রা পাকে 1 [217903170913 [01060910198 ]র11018 010, 

এগ্ডস্মোদিস্‌, ভিফিউক্ষন ও ফিল্টুশন্। ছুই প্রকার তরল, পদার্থের 
বাবধানে কোনরূপ জান্তব ঝিললী অবস্থিতি কবিলেও যদ্দি উক্ত ছুই প্রকার 
তরপ পদার্থের সম্পূর্নন্প মিশ্রণ হয় এবং এ্ন্ধপ মিশ্রণ বশতঃ যদি উাদিগকে 
আর চেনা না যায়, বে সেই প্রণালীকে এপ্ুস্মোসিস্‌ কছে। কোনরূপ 
ধ্যবধ'ন বাতীত বদি ঢুটী তরল পদার্থ পরস্পরে মম্পূর্ণকূপে মিশ্রিত হই! যায় 
তেবে তত'কে ভিফিটজন, কঠে। অস্ত্রের গানের কুঞ্চন বশতঃ তরল পার্থর 
উপব ভাপ পণ্তিত তর, সেষ্ট চালে অথনঃ ঠিলাই গুপির আচুশন প্রজ্রিন। বার 
থে সমস্ত ঘস চৌরাউগ চে যাইয়া পড়ে, উগাকে ফিল্টে শন্‌ প্রণালী কহে 

ল্যাক্টিবাল্‌ ও শিল্ টীক্‌ নশী এবং রক্রধাহীনাড়ী ছারা 'শোবণ প্রক্রিয়া। 
৩৯৭ হইতে ৩৯৯ পৃষ্ট: দ্রইবা। 


লিক্ষ-টিক নলী ও গ্রস্থ্র বিবরণ । 

লিচ্ষ:টিক নলী ও গ্রন্থি দগের বিস্তৃতি, উৎপন্থি ও গঠন বর্ণন। কর ? 

১৮২ হইতে ১৮৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

শিস্কাটক মলীদিগের ক্রিয়া] (90701107$) কি? ১৮৬1১৪৫ পৃঠা দেখ! 

লিশ্ষের স্বস্তাব ও বাসার়নিক উপাদান 0172015) 29070058300 কিরপ? 

১৮৭1১৮৮ পৃষ্টা জষ্টবা 

ফাইলের স্বভাব (০১714011) ও রা উপাদান ০০810051007 
রূপ. | 


5ম মাত চি 


সৃল গ্রন্থের ১৮৮।১৮৭ পৃষ্ঠা দেখ । 
কিরূপে লিম্ফক সঞ্চালিত 100৮6008705 ০ 17000 হয়? ১৯৯ । ১৯১ 
পৃঠা দেখ। 


লিম্ফ গ্রস্থিগুলির গঠন বর্ণনা কর? ১৯১। ১৯৫ পৃষ্ঠা জরষ্টবা। 


শারীরিক উত্তাপ 40108] 18৪ ] 


£1710)81 106৭0 অর্থাৎ শারীরিক উত্তাপের অর্থকি? 
বন্বার| উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট জন্তগপের রক্ষ1 হইয়া থাকে। ঃ 
|] মন্ুয্যের স্বাগাবিক উত্তাপ 7071)8] 65100615101 কত? ৯৮৪ ডিএ 

ফারণ হিটূ। 

পক্ষীগণের শারীরিক তাপ ৯১৭ ভিগ্রী এবং কুক্াক্ষের ১০৩ ডিগ্রী হছইয়! 
থাকে। 

কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় (5০2016075) তাপের পরিবর্থন দুই হইয়! থাকে ? 

বয়স, লিঙ্গ, দিবাতাগের সময়, পরিশ্রম, দেশ ও কাল, আহার এবং: 
পানী পদ্দার্থ স্বাভাবিক তাপের তারতম্য ঘটাইয়। থাকে । 

বয়ছে তাপের কিরূপ তারতম্য হয়? ৮151 ও 87৩ ৩75০6 ০1 হিতিত ? 

সদ্য প্রস্থত শিশুর যুবাপেক্ষা ১ ডিযী তাপ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৃদ্ধাবনথাকস 

আবার তাপের বৃদ্ধি দেখা যায়। ধা বয়সে তাপ কিছু কমহয়। 

ভাপের উপর দিবাতাগের ফগ কি? ৮৮175067৩০৮ 083 06 061100 
91055 01 (৩0706180676 2 

শেষ জাতিতে অথবা প্রত্যুষে কষ এবং অপরান্ে তাপের বৃদ্ধি হর। 

রোগেব কালে তাপের হ্থাস ও বুদ্ধি (৮8718008%) কিরূপ দেখা হার? 

অবাদি রেগে ১০৬ হইতে ১১৫ ডিগ্রি তাপ উঠিতে পারে কিন্তু ওলাউঠ 
রোগে ৭৭ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপের হাস হইতে পারে । 

* শরীরে কোন্‌ কোন্‌ ংশে ভাপের তাকত্য দৃষ্ট হয়? 1)1751৩70৩ ৪ 

6০১৮৮ ০৮776) 09৫01790605 001 


থয ৯৯:85] 26 


হস্ত ও পদ স্বভাবতঃ ঠাণ্ডা থাকে | যকত স্থানে ১*৫ ডিগ্রি তাপ হয়। 
পিস্তধিকো হস্ত ও পদের তাপ বৃক্ধি হইয়া থাকে *. | 
শ্াবীরিক উত্তাপ উৎপত্তির কারণ কি? 5০1০৩ ০1 8101059] 1968, 
৪১২ হইতে ৪১৭ পৃষ্ঠা দেখ। 
শারীরিক তাপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অর্থাৎ শীঘ্র শীঘ্ব কিরূপে উৎপন্ন হয়? 
71076 51507041750 508106501 17576? 
পরিপাক কালে তত্তব. (153118) 10 বা সঙ্কার উপযোগী অপেক্ষা 
অধিক পরিন'ণে ০৭7০০1৯ 1১54709261 এবং 9855 গাস রঞ্জে সঞ্চিত 
হয় এবং উঠার! রক্তের ৪০107069গুলির সহিত রাঁসায়নিকভাবে মিশ্রিত হইয়1 
শ্ব শীঘ্ব তাপোৎপত্তি করিয়। থাকে । এতহাতীত, মস্তিষ্ক, মাংসপেশী ও-প্রস্থি 
সমূহ হতে উত্তাপ উৎপর্ন হয়। একারণ রর স্থান হইতে যে যে শিরা 
বাহির হয় উহাদের রক্ত ধমনীর রক্রাপেক্সা গরম বোধ হইয়। থাকে। 
শারীরিক উত্তাপ হাসের কারণকি ? ৬৮17৪610675 800707081] 17৩86 ? 
৪১৫ হইতে ৪১৬ পৃষ্ঠ। দেখ । পু 
কিরুপে শাবারক উত্তাপ রক্ষা কর| যায়? ৬18 00917091705 8111091 
10821, 
৪১৬ হইতৈ ৪১৯ পৃষ্ট। দেখ । 
শারীরিক উত্তাপের সায় কৌশল কি? বৈও:৮005 015০1181058 06 


চা 


81100811900, রর 

মস্তিফে তাপেব কেন্ত্রু অবস্থিতি কয়ে। যন্দার| শীঘ্র শীষ্ত উত্তাপ উৎপর 
তইতে না পারে তাহ!'কে তাপ বোধকা রী 17171080015 কেন্দ্র কছে। এবং যন্্ারা 
শীস্র শীত্ত তাপ বৃদ্ধি পায় তাঁচাকে তাপ বুদ্ধিকারী ০০612101 সয়ু কেন্দ্র কঠে। 

শাবীবিক তাপের উপর কোন্‌ ঘই ক্রিয়া কর্তৃ করে? ড7)৮ £৪০ 
190007073 ০৮৩11 0118 (6110018010৩ ০1 01 1099 ? 

১। তাপের উৎপত্তি। ২। তাপের বিকীরণ। (17৫৭ 010900০:0 
&170 10671 015511250107)। শরীরের মধ্যে পির্দিই সময়ের জন্ত যে কতক 
খা 1১৩৭৮ 01165 অর্থাৎ তাপ উৎপর হয় উহাকে 17580 91008000 
কহে। গেইন্ধপ যে পরিমাপ তাপ 178৮ ৪০ শরীর কইতে তৃরাস 


৬1৬, নাতে ৫৯ 


বা শুস্ত কোন পদার্থে বিকীরণ হয়া যায় উহাকে 1068 01551181108) 

কছে। | ্ 
তাপাধিক্য হইলে অথ কম পরিমাণে তাপ বিকীর্ণ হইণে শরীরের উপয় 

কিফলহয়১ আ।ন01৪ 015 €76০০ ০01 17)0165369 ১৩৪? 0:০৭ ০01০% 


00 46০:৩৯$৩৩ 01৯511861৩1) ? 
তাপাধিক্য হয় অর্থাৎ জব হইয়া থাকে। 
তাপের উৎপত্তি কম হইলে অথবা! তাপ বিশ্পাধণ বেশী হইলে কি হয়? 
12:05 07519750091 » 0৩০৮৪৯১৩ |7 1)856 71000000110 01) 
11017975301) 11681. 01১১1080101) ? | 
[917067ব এ অর্থাৎ পাধীবিক তাপের পতন হয়। স্মরণ রাঁখিবে থে 
এ ছুট ক্রিয়া নিঞ্চির ওজনের ন্যায় 'তাপেব উংপত্তি ও বিকীবণ করিয়া থাকে 
ম্ুচরাং একের আধিক্যে তাপ বৃদ্ধি এবং অপখের আধিকা হইলে তাপেক্ন হাস 
হইব থ|কে। ৃ্‌ 
তাপ বিকীবণ কোন অবস্তায় বেশী হয়? [0706৫ ৯46 01700107- 
১৪705815079 01991901018 011৮7 নিন ? | 
১। ঠাণ্ডায়, ২। যেযে অবন্থ]য় শরীরের ঠৈতব হইতে তাপ ত্বকে 
নিকট আইসে এবং যেনে পদার্থে স্পশে ভাপ টাণিয়া লইতে পারে জ্ৎ 
রা দ্বারা তাপের অধিক বিকীরণ হষ্টর! থাকে । 
_কিরূপে সর্বত্র তাপ সমান থাকে 7? ৮৮1)70 1560৭ 6১০ থা 
9105 0০90৮ 810160177 ? 
রক সঞ্চালন প্রক্রিয়া দ্বারা এরূপ কার্ধ্য হয়। 
তাপ সম্বন্ধে ভেসোমোটর ্বযুগ্চলি কিরূপ ক্রিরা প্রকাশ করে? 
উহাদের ছার! রক্তবাহীনাড়ী বিস্তৃত হইলে তাপোৎপাত্ত হয়। 
ঘর্থের (94009) দার তাপের কিরূপ সাহায্য হয়? 
ই হারা তাপেব হাঁস হইয়া খাকে । 
সেতসেতে কাল অপেক্ষা শুফ.কালে তাপ সহা হয় কেন? 
গু কালে অতিরিক্ত তাপ বিকীর্ণ হইয়া শী কমিয়া যাক! 
অত্যন্ত শুক্ককাঁলে মচুষ্য কন্ত পরিম।প ভাপ সহ করিতে পারে 


৬৯ 10457 ঘতভতা, 








২২৩ প্রা টি 








012 5 16770619107ত 285 0৩ 10021) 05105 12174 00 55) 059- 
19161) টা 20550501061 ? 

0188001 সাহেব বলিয়াছেন যে ১৯৮* হইডে : ২১১ ডিগ্রি পর্যন্ত তীব্র 
তাপ তিনি কয়েক মুহুর্ডের জন্য স্হা করিয়াছিলেন এবং একদা! তান 
৮ মিনিটের জন্য ২৬৯ ডিছ্রি পর্যান্ত অসহা তাপ সহ করক্জাছিলেন। সেরূপ 
গ্কলে তাহার গ্রছুর ঘর্দ হইয়াছিল। ইংরাজ কামারেরা ৩৫* ডিগ্রি পর্য্যন্ত 
তাপ সন্থ করিম! তাপে লালব্ণ এরূপ লোহার চাদবের উপর দীড়াটয়াছে 
ইতিহাসে পাই। *অগ্রির রা” নাম প্রাপ্ত চ্যাবাট সাহেব 4০০* $০ 
6০০" তাপে দীড়াইয়াছিল এরূপ কথা ০7558 9৮০৮ সাহেব 
বলিয়াছেন 

জ্ান্তব তন্তগুপির মধ্যে কোন পদার্থ অধিক পরিমাণে তাপ রক্ষা করিয়া 
থাকে? ৬17101) নাছিল] 05560515005 0650 01006০0৩171 

চর্বিজাতীয় পার্দ। সবার। শরীর মধ্যে তাপ অধিক পরিমাণে বক্ষা হয় 1 স্থত্রবং 
ও, অস্থি, সীহা, বক্কত, উপাস্থি, টেগুন, পেশী, স্থিতিস্থাপক তন্ত এবং নখ 
পয়ে পরে তাঁপের বাহক হইয়! থাকে । ত্বক দ্বারা অতি অল্প পরিমাণে তাপ 
বাহিত হইয়। থাকে | 51075 8 0001 ০০070101082 01 1768৮, 

১৪75৪০০৪ অর্থাৎ উপবাসে তাপ কিরূপ হয়? 

অতান্ত কমিয়া গিয়া খাকে। 

নিদ্রা (31891) এবং রস্কআ্রাবহ্েতু (15207071796) শারীরিক তাপের 
কিন্বপ তারতম্য হয়? ৃ 

যা্ার! দিবাভাগে ঘুমায় এবং রাত্রিতে কাধ্য করে, তাহাদের স্বাভাবিক 
তাঁপেবগ উদ্টোভাব দুষ্ট হয়। রক্ষআাব হইলে প্রথমতঃ তাপের কিকিৎ হাস 
হয়, কিন্তু তৎপরে শবীর শীতে কিঞ্চিং শক্ত ইইয় তাপেব কিকিৎ আধিক্য 
হইয়া থাকে । কয়েক দিবস পরে আবার তাপ কমিয়া বার: 

বক্তশ্রাবছেতু তাপের পতনের কারণ কি 0803০ 01 ৩ 1১৫৪1-0]1 
৯1067 188700117906, 


051৫9097 অর্থাৎ ঘাহন ক্রিয়ার গ্রুতিবন্ধকত1 হয় বলিয়া রি 
হ্য়। 


01085, ৬৯ 


কৃত্রমভাবে অতিরিক্ত ঠ1গা লাগাইলে কি ফল হয়? ড৮17০: ৫6০ 
155 0100 751100151 ০9%17)5 01 ৭7)1171915 079 1068 ? 

শরাব অনস্গ হয়, কিন্তু শচ্ছিক ও গ্রত্যাবর্তক 1১৩৯ ক্রিয়ার বিশ্ব ঘটে 
ন।। নাড়ী এক হিনিটে ২* বার কমিয়া যায়, রক্কেবু চাপ শির পতন হুর, 
এবং আক্ষেপ হইয়! শ্বাসরোধে মৃত্যু ঘটিরা থাকে । 

25017) ও অর্থাৎ শ্বাসরোধ কিরূপে হয়? 

শ্বাসপ্রস্বস কমিয়া গিরা এরূপ কর) এসময়ে কথিম শ্বাস ও প্রশ্বাস 
করিলে ১৫ তইতে ২০ ডিগ্রিতাপ উঠিয়াথাকে। এ সময়ে করিম শ্বাস ও 
প্রশ্বীসের সহিত কৃত্রিম তাপ লাগাইলে যে জস্ত বাজীব ৪* মিনিট কালে মরাৰ 
মত দেখাইতে থাকে ভাহাকেও বেশ তাজা ও সঙ্গীব করিয়া দেয়। 

"৮1051571010 অর্থাৎ বিমান অবস্থার অর্থকি ? 

কোন কোন জীন শীতকালে তক্জীবস্থায় দিন বাত্রি কাটাইয়! থাকে । 
তরী সময়ে ভাহাগেব দৈবনিক প্রক্রিয়াগুলি একনূপ বন্ধ থাকে ললিলে, অত্যুক্তি 
হর না। শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া এবং অস্ত্রেণ গতিবিধি তয় না বপিলেই হয়, কেবল 
081010-070687177110 07012) 2065 অর্থাৎ হ২পিওড ও ফুসফুদ সম্বস্ধীর গতি 
থাকে তঙ্গারা অভ্যল্প 0৯%)67) ও কার্বনিক এসিড গ্যাসেৰ বিনিময় হইয় 


থাকে। 
একটি উ্ণ রক্তবিশি্ট জীবকে বন্দ 307 তাপে ঠাণ্ডা কর! বায় তাহ! 


হইলে উহা জমিয়া যাইবার পূর্বে একবার জাগিয়। পাকে । জীবের গাত্র 
, ভার্ণিস করিলে তাপ এত অধিক পরিমাণে বিকীর্ণ হয় যে উছাতে তাহার মৃতু 
ঘটিতে পারে । এরূপে সৃত্যুর পূর্বে বদ তাহার গাত্রে ক্রিম তাপ গুয়োগ 
কর! বাস তাহ হইলে সে বাচিয়া.বাইতে পারে। 
যুত্রগ্রস্থি ও মুত্র বিবরণ চ01071978. 

সূতপ্রস্থি কিন্ুপ পদার্থ এবং উগ্র আকার (০17) ও ওজন গ91617৮ 
কিরুপ? ও | 

জটিল ও নলীর আকার বিশিঠ গ্রন্থি বিশেষ! উহারা ৪৫ ইকি লক্ষ, 
' ২ ইক তওড়।। এবং ওজনে ৪8 আউন্স হই থাকে। 5৪* পৃষ্টা দেখ। 


২ 01555, 


মূত্র গ্রান্থখ ক্রিয়া! কি? চা0000197) 01 81001)৩95 

মূ বহির্গনন | 

মৃ্তগ্রস্থির চম্পা চর্ব্ধি (0, থাকে কেন? 

চর্ষিিধাধ! আনত থাকাতে মৃরগ্রস্থির বক্ষ! হয়। 

মন্তরগ্রান্থর বয়টী অংশ? ৬৮15৮ 0৬ 00৫ 1৬০ ০১৫0০75 06161915559 ? 

বভি'দিক্ে কটিকেল্‌ অংশ, ঠিহর দিকে মেডুপাবী বা পিরাপিডাল্‌ অংশ। 
৪৪১.৪৪২ পৃঠ] দেখ! 

মেড়ুশাবী অংশের কর অংশ? 1০ 01515100১০0 11500111% 
76)10015 

১। বাউগ্ডাবী লেয়ার নাঁ অংশ। ২। ক্যাপিলারী অংশ।. বাউগ্ারী 
অংশের বর্ণ কালাটে অথণ বেগুনী বর্ণযুক্ত, কিন্তু ক্যাপিলারী অংশ জনেকটা 
সাদাটে বর্ণের হইয়া! থাকে । 

কর্টকেল অংশ ছিড়িপে কিদ্প দেখায় 8 4081500৩০14 (007) 
0১1৮1071070), 

উচাতে মাল্পিঘিয়ান্‌ কর্পাসকেল থাঁকানে গ্রযান্থলাব বা দানা দেখায়। 

কটিকেল অংশ বর্ণন| কব ?. 1068০7106 0০101081 001101, 

£৪১1৪৪২ পৃষ্ঠ দেখ । ৃ 

মেডুঙ্গাবী অংশ বাঁ পিরামিড গুলি বর্ণনা কর? 055০7৮৩ [7৩001] 
01060, | | 

৪৪২ পৃ্ঠা দেখ । ও | 

পেল্নিস-গহবব ক দভাগে বিভক্ত ভয়? 101৮০৮৩6091, 

প্রথম ২৩৯ ভাগে দিভক্ত হয়। এ এক একটী ভাগ আবার ৮হইতে 
১২টী ছোট ছোট ভাগে বিভক্ত হই থাকে।. এই, সুরূল্‌ কু কষুত্র পেল্তিস 
গহ্বরের অংশকে কেলিসিস্‌ কহে । এ 

প্রত্যেক কেলিষ্স গহ্বরেব উদ্দেস্্র ০১15৩ কি ? 

উহারা প্রত্যেকে এক একটা পিরামিডের চুড়াকে ধারণ কুরে। কখন কখন 
'একটা কেলিস্ম গৃহ্ববে ২টা পিরাি, আসিয়া উপহিত হয় ও আপন আপন 
নিঃসজণ উহাতে ঢালিয়া থাকে | 


মস ছহ, ৬2 


টিবুলাই ইউবিনিফিরী ঘর্ণন কর। 10501) (0011 178)81016071, 
ইহারা লক্বা'অথচ পৃঙ্ষৎনল বিশেষ | ইহ'দের গা প্রার শ্বচ্ছ। ইহাদের 
ভিতরে এপিখিলিয়াম্‌ দৃট হয় ব্রা নিঃসবণ হয় থাকে । ইহাদের প্রত্যেকের 
ব্যাসবেখ! এক ইঞ্চির ৬** ভাগের একভাগ মাত্র। ইহাবা মুতরগ্রন্থিথ কটিকেল, 
ংশেব ম্যাল্পিঘিয়ান্‌ কর্পাসকেল হইডে উতৎপক্ন অথ আস্ত হইয়। এবং 
বহুসংখাক ভাজের :০)1750180107), ঠিতর দি! অথশেষে পিবা:মন্াল 
পদার্থ বা অংশে সমাণ্ত হয়া থাকে) তরী সমাপ্তি স্থলেব ছিদ্র দিয। বিন্দু খিদ্দু 
পরিমাণে কেলিক্স গহ্ববে মুত্র ঝরিয়। থাকে । 
ৃত্র গ্রন্থির কোন অংশে টিউবিলি ইউ!রনিফ্র দৃ্টহয়? 
সেড়ুগাবি ও কর্টিকেল্‌ এই উত্ভয় অংশে উহার অবস্থিতি করিয়া খাকে। 
টিউ'ৰলি ইউধিনিফিবীগুলি কয় ভাগে বিভন্ত? 
১৫ তাগে বিভক্ত হইয়। থাকে । 
প্রত্যেক ভাগের কি স্বতস্ত্র ক্রিয়া আছে 2 ৃ 
বিশেষ বিশেষ বিভাগে িশেষ বিশেধ পদার্থ নিঃসরণ হন সন্তব বোধ হয়। 
গ্লোমেরুলাস্‌ বা ম্যল্পিঘিয়াল পদার্থ কাছাকে বলে? ড/1)০৫ 15 110৫ 
1017৩101009 ০৮ 11811311757) ০০০01 
ইহা! কতকগুলি হক সুক্ষ রকবাহা নাড়ী দ্বার! নির্ধিঠ হয়। এক পাক 
কোর প্রত্যেক গ্লোমেরুল[বকে বেন কে এবং উচার চঠুন্দিকে এক বিল্লার 
আধবণ দৃষ্ট হয় যাহাকে বোমান্‌ সাঠেবেব ক্যাপন্থল কহে। এই থাণী এক 
একটা ইউবিনিফিধাস্‌ টিণিউল্‌ ঝ| মূ স্বকীয় নণীর শিস্তুত 'মংশ। এই অংশ 
হইতেই ইউরিনিকিবাস্‌ টিবিউল আখস্ত তয়। কর্টিকেল্‌ অংশে লাল লাল 
বিন্দৃঃ মত প্রত্যেক গলোনেরুলাস্‌ কগুণীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত দৃ্ হইয়া থাকে। 
উঠাদের প্রতোকেব ব্যাসরেখা! এক এঞ্ির ১২* ভাগের এক ভাগ মাত্র হইয়া! 
থাকে। - 
গ্লোমেরুলাস্‌ বা! মাল্পিঘিয়ান্‌ টাফট অথন| কর্পাসকেল গুলের ক্রিয়! 
কি? 56050060801, £1017)61611005 
অনেক শারীর বিধান তন্ধধিদ পণ্ডিত বলেন দে হাদের হার! 'নুত্রের 
জনীয়াংশ এবং বিিধ লবণ জাতীয় পদার্থ বিরত হর 


চি 0555 


ইউরিনিফিরাস্‌ টিবিউল্‌ গুলির থ্িয়া কি? [/100)01) ০6 0100 
000৩৭. র্‌ 

উহাদের এপিপিলিয়াল্‌ পর্দ। বারা ইউরিয়! ও ইউরিক এলিড, বহির্গত হয়; 
অথপ! শবীবের মধো কোন রূপ পদার্থ সঞ্চিত হইলে তাহ! মৃত্র সম্বস্বীয় নলী 
দ্বারা বিগত ৬ইয়। থাকে। 

ম্যাল্পিথিয়ান্‌ টাফট মধ্যে বন্ত সঞ্চালন কিরূপ? 175৮ ঢ০০911৪1 
811587708177610 01 07 01700171101) 117 6110 0051015101710 6৪ ? 

বিনাল্‌ ধনগ্ঠীব একটী আফেরেণ্ট শাখা উহার তিতর একটা ছিত্র দ্বারা 
প্রবিষ্ট হইয়াই কৈশিকা জালবৎ গঠন গ্রস্ত কবে। সেই ছিদ্র দ্বারা অপর 
একটা এফাব্েপ্ট রক্তবাহী নাড়ী বাহিস্থ হা থাক্ষে। কিনব মযালপিখিয়ান্‌ 
কর্পাসকেলেব যে দিক দিয়া উক্ত হই গ্রকাব বক্তবাহী নাঁড়ী বাতায়াত করে 
উচ্গার ঠিক বিপবীঠ (দিকে ইউবিনিফিরাস্‌ টিবুউল্‌ বাহির হইয়া থাকে । মূল 
গ্রন্থের ৪৪৩ পৃষ্ঠায় চিত্র গ্রাভৃতি দেখ। বোদান্‌ সাহেবের ক্যাপসুল মধ্যে 
মাালপিধিয়।ন্‌ টাফট দ্বার! মূয়েব জলীয়াংশ সঞ্চয় হইয়া! থাকে । 

ৃ ম্যাল্পিবিয়ান্‌ ক্যপন্থলের এফারেণ্ট রক্তবাহীনাড়ীকে কোন্‌ সমর শিরা 

বল! যায়? [5 ০061006 ৮৪৪৪০] ০81160 ৭ ৮৫11)? ূ 

মাল্পিথিয়ান্‌ কর্পাসকেল কইতে এফারেন্ট ধমনী শাখা বহিগ্গত হই! 
ইউবিনিফিরাস্‌ টিনিউল্‌ গুলির চতুর্দিকে আবার কৈশিকা জাল নির্ঘাণ করে, 
পরে উক্ত কৈশিকা গুলি একত্র হইলে পব উহ! শির! নাম প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 

৪৪২ ও ৪৪৩ পৃষ্ঠা “্খ। 

আকঞ্ষারেন্ট ও এফারেন্ট রক্তবাহী নাভী ব্যতীত মূত্র গ্রস্থিতে আর কি নাড়ী 
ভৃষ্ট হ় 7? ৬৩১৯ 1০1 
,. ভ্যাসা-রেক্টা নামক রক্তবাহী নাড়ী দৃই হইয়। পাকে। ইহাদের সহিত্ত 
মালাপিঘিরান্‌টাফটগুলির কোন সমন্ধ নাই। ইহার! মূত্র গ্রন্থির সেতুলাগী 
ঝংশ দিয়া সমান বাহির হইয়া যার। 

এফার়েন্ট নাড়ী আফারেণ্ট অপেক্ষ। ছোট হয় কেন? 

ম্যাল্পিখিযান্‌ পদার্থ মধ্যে কিকিৎ জল বাহির হয় বলিয়! উহ! একটু ছোট 
হট্য়। থাকে। 


ইটস হত, 


ভ্যাসারেউ্টাপুণির ভ্িয। কি? 17000610001 ৮93 18019. ? 

মূ গ্রস্থিতে রক্তাধিকা হইপে ইহাদের ছার! একপেশে রক্তত্তরোত (4, 8৫৩ 
হতনা 00৮ 015 01০9৫) বহিয়া থাকে হৃতরাৎ সমস্ত মূত্র য্ত্রের প্যারেন্- 
কাইমার ছিতব রক্তআোত বহে না। 

অন্ত কোন্‌ নাড়ীর ভিতর এ রূপ একপেশে রক্তশ্রোত বহে? উড 
০0161 ৬০৩5৪৪০1 ০71170 01) 28138 5176810? 

ইপ্ট|রলবেউলাব ধমনীগুলি মৃব গ্রন্থির গান্রের উপর উপন্থিত। হইলেই 
উঠার! একট্রার্ণযাল ক্যাপশ্থলস্থিভ কেপিগারীগুপির সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। 
উহাদের ভিতবও একপেসে রজত বহিয়। থাকে। 

 কিনধপে মুর গ্রন্থির পোবণ হয়? [7 ৮98৮ %59 15. 076 13765 

110117151793 ? 

ক্যাপস্থলের রক্তবাহী-নাড়ী ও ত্যাসারেক্উ। হইতে উহার পোবণ হইয়া 
খাকে। 
মৃরগ্রঙ্থিব দায়ুকিদ্ধপ? ড/172৮ ৭1৩1) 1061555০165 00৭05 2 

পরিনাল্‌ প্লেকমান্‌ ও ছোট এসপ্লাংকিক্‌ হইতে মুত্র গ্রন্থির লাযুপাত হইয়া 
খাকে। এই আয়ু বক্তশ্রোতেব উপব কর্তৃহ করে বটে, কিন্তু উহাদের সাহ্থা্যে 
নিঃসবণ ক্রিয়া কত দূর সম্ভব হয় তাহ! বলা যার না। 

মুরনিঃসবণ ক্রিগার উপর রক্তেব্র চাপন শক্তির ফলকিরূপ? উড 
*০8:০6 075 170158554 01000 01658016 010 (0৩ 00010770 50076001 2 

সর্দসাধাবণের মত এই যে, যতই রক্তের চাপন শি বৃদ্ধি পাইবে ততই 
অধিক প্রত্রাব হইবে। কিন্তু নূতন পরীক্ষ! দ্বারা ইহা স্টিরীক্কত হুইরাছে যে 
চাপন শক্তিব মূত্রনিঃসরণ করিবার ক্ষমতা অতি জল্ল। রক্তের চাপন শঞ্চির 
আধিক্য বশতঃ বে প্রশ্ার হর উহাতে, উত্তেকন! হেতু প্রশ্রা অপেক্ষ!, কম 
পরিমাপ ঘন পদার্থ দৃ্ট হয়। রক্জের চাপন পত্তি, প্রযুক যে প্রত্াৰ হয় 
উঠ! অনেকটা সুক্নলী হইতে চৌরাইয়া বাহিয় হয়? প্ররুত নিঃসরণ 
মন্ধে। | 
: -ইউরিটার নণীগুলির ক্রিয়া কিরণ । 901১8875095: 1990990০0১০ 


06009 1 


০ ই ড৭, 








বা শিসিপীপ কী 


উহার! প্রত্যেক মৃত্রগ্রস্থির পেল্ভিক গহ্বর হইতে যূত্র বহন করিয়া! সৃজ্ 
খালীতে লইয়া বায়। 

ইউরিটার নলী ছুটার কি কোনরূপ গতি বা বেগ 2০৮৩ ০৫ ৪৫৮০৫ 
শক্তি আছে? 

হা, উহাদের অল্প পরিমাণ পেরিষ্টলটিক্‌ বা ক্রিমিগতি আহন্ে। উহাদের 
মধ্যে সঞ্চালক ও চৈতন্যোৎপাদক সাধু সুত্র দৃষ্ট হয়। পাথুবী বাহির 
হইবার কালে ইউরিটার নলীতে বে অসহা ষাতন! হয় তাহাতে উহার ভিঙব 
চৈতগ্ভোৎপাদক নাফ সুত্রের অবস্থিতি বুঝ। যায়, এক সেকেন্ডের ১০ ভাগের 
এক ভাগ সময় মধ্যে মুত্রগ্রস্থি হইতে মূত্র থালী পধ্যন্ত ইউবিট|ব নলীর ভিতর 
বেগ চালিত হইয়া থাকে। - 

কিরূপে মুত্রথালীর ভিতর ইউবিটার প্রবেশ করে? |) ভাটা আঠা 
0০ (1) 07160515 8)0617 0) 9170061 ? 

তির্ধাক ভাবে । প্রথমতঃ ইহা মুত্রথালীর বাহ্াগাপ্রের ভিতয় কিযদ্দর গমন 
করে, পরে মুত্রথালীব গারে মুক্ত হইয়া থাকে! 

মুরথালীর অভ্যান্তর গাত্রে ইউ:বটার নলীর মুখটা কিরূপ সাজান থাকে ? 
1) ৩1১৪0 85 15 0015 0191)1116 81170250 ? 

উঠ্চার মুপের কাছে একটি প্যাপিলা বা উচ্চস্থান দৃই হর, উহ! ভাল্হ ব1 
ফবাটের মত ক্রিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ ইউরিটার হইচ্ে মুত্র মুত্রথালীতে 
পতিত হইবে ; কিন্তু মৃতরাশয় মুত্রে পূর্ণ হইলেও সেই মূন্ধেযর় এক বিশ্টুও ইউরিঢার 
নলীতে পশ্চান্ধাবিত হইতে পারিবে ন1। 

মৃত্রথালী হইতে মুত্র বাহিব হয় না কেন? ৬৮1৪. 87806৩07680 
00 0০ 016৬৫518786 0000 07৫101504৩1 ? 

মু্রধাশীর গ্রীবার পেশীগুলি গোলাকাবে সজ্জিত থাকে, উহাদিগকে 
স্দীংটার ডেসিকি কছে। উহার সর্বদা কুঞ্চিত হইয়া থাকে । ইউরিখু! 
নণীতেও এ বপ স্বীংটার ইউরিথি, নামক পেশী দৃষ্ট হয়। মূত্র ত্যাগ কালে 
স্কীংটার ভেসিকি ও শ্বীংটার ইউবিধি, উভয়েই শিখিল হইয়া থাকে । 

মৃত্থালীর ক্রিয়াকি? 19000100০01 11)৩ 19000. 

ঘওক্ষম না কিরং পা্রমাণ মুত্র সঞ্চয় হয় ততক্ষণ মু্জধালী শ্রীবা বন্ধ 


0৩, ৬ 


শপশিপিশী পি তিশি পপ শশা শীট শী ৮০2৬ এপস ৮ ৯ 


খাকে। মৃথালী হইতে বিন্দু বিন মু ত্যাগ হইতে পারে না। আনেকট। 
গ্ল্াব জমিলে তবে গ্রশাবহয়। 

মৃত্ররালীর আয়তন কিরূপ? 19015 15 08080119 ? 

প্রায় এক পাইন্ট প্রশ্রাব মুত্রথালীতে ধরিতে পারে । মৃত্রথালীর শৃন্যাবস্থায় 
উহা গ্লৈন্মিক বিশ্লি কুঞ্চিত অবস্থায় অবস্থিতি (10) (০010১) করে। 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে মু চালিত হয়? ৬৪175015076 09089 ০1 (105 





20595829001 079 01011)5 ? 
মুত্র গ্রন্থিতে প্রথমতঃ বক্কের অতান্ত চাঁপন শক্তিবশতঃ প্রত্রাব নামে, পরে 
শরীবের ভাবে গ্রশ্বাব নীচেব দিকেই অনতবণ কবে, তৃতীয়ত: ইউবিটার পেশী 
নিয়ম পূর্বক কুঝচিত ও বিশ্ৃত হয় তজ্জন্ত গ্রশাব সম্মুখ দিকেই অগ্রসর হয়। 

চট মৃষ্ঠ গ্রন্থি 1745)5 কি সর্বদা ০০5৭2) ক্রিয়া প্রকাশ করে? 

না। উহার পর্যযায় ক্রমে 8116777151৮ ক্রিয়া প্রকাশ করি থাকে। 

জলপান লবন্ধে প্রশ্বাবের সধ্ন্ধ কিরূপ? [117110510506 01010 018 
075 00111787010 ? পু 

পিপাপার সময প্রত্যেক মিনিটে ২৩ বিন্দু পরিমাণ মূত্র ঝবিষ্নাট থাকে কিন্ত 
পান করিবার কালে ভ্রোহেব মত মূত্র ঝরির! থাকৈ। 

মুত্রথালী হইতে মূত্র ত্যাগ কালে মুত্রথালীর কিরূপ অবস্থা তল? 0০701 
6.0 01010150061 00017175 871770101), 

মুত্রথালী সমভাবে কুঞ্চিত হইয়া থাকে। 

প্রশ্রাবকালে কোন্‌ ২ পেশী সাহাষা করে? 1[5০8181 810 101 0117080100, 

শ্বাস প্রস্থান উপযোগী পেশীগুলি এবং ওদরিক পেশীগুলি একাধ্যের 
সহারতা করিযা থাকে । ডারাফ্রাম স্ির খাকে এবং একেেলেটার-ইউরিনি 
পেশীর সাহায্যে মুত্র ত্যাগ হইয়া থাকে। 73919০-০8/507985 পেশীর কুপ্চনে 
শেষ গ্রশ্রাব বিশ্ুুগুলি বাহির হইয়! খাকে। 

পৃষ্ঠজ্জার কোন্‌ অংশে মূরথ।লীর গ্গাযু আকর বিন্দু 09৫৩ ০5০ থাকে ? 

কটি প্রদেশে (10581552100 01 

পৃষ্ঠমজ্জার কোন্‌ অংশে মু কার্ধ্ের পাতুর আকর বিশু থাকে? ৩75 
15 008 60181 ০5005 (91 91109801019 910996৫ ? 


৬৮ ফ্যটখহত, 


বথায় ওয়, ওর্থ, ও পঞ্চম সেক্রাল লগাযু উঠিয়া থাকে। 

এক্সেলেটার ইউরিনি ব্যতীত অপর কাহার লাহাধ্যে শেষ মুরবিন্দু পর্যন্ত 
বাঞির হয়? 00567 000300191 210 17) 096 ৪১:0815190 91155 01008 
০ (011106. | 

বুল্‌বো-ক্যাভার্ণোসাস্‌। 

- মু ক্রিয়ার কনা কৌশল কিরূপ? 67৮90317602 তিতা) 01 01176 1 

শ্কীংটার ভেলিকি সর্বদাই কুপ্চত হইয়। থাকে । মজ্জান্বত কোন মোটর 
নার্ড দেন্টার উহার উপর কর্তৃত্ব করিয়া থাকে। মৃত্রখাণীতে সৃর সঞ্চয় হইলে 
মুত্রের চেতন! মজ্জা ও মন্তিফের ভিতর সঞ্চিত হয় এবং তথ। হতে মুক্স- 
থালীর পেশী কুঞ্চনের জন্য আদেশ অবতরণ করিয়া থাকে। ক্রমে এ আদেশে 
স্বীংটারগুলিও শিথিল হইয়! থাকে । 


প্রআব বিবরণ 07109- 


২৪ ঘণ্টার মধো কত গ্রশ্রাব হয় ? 176৬ 171101) 01170 17 24 70015? 

যুব! ব্যক্তির দিনাস্তে গার ৩ পাইন্ট বা দুই সের প্রতআব হইয়া থাকে । 

কোন্‌ সময়ে অতি কম প্রআযব 07170110800) 560166197) বহির্গত হয় 2 

রাত্রি ২টা হইতে রাত্রি ৪ট। পর্যন্ত । 

€কোন্‌ সময়ে অধিক প্রস্রাব নিঃচ্যত 109 1001) 580761107) হইতে খ!কে ? 

বেল! ২ট| হইতে ৪ট। পঠ্যন্ত। 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে গ্রশ্রাব কম হয় ৪ ০৭036 01111116 1০ ০1 07105. 

অতি ঘর্্ম, উদরাময়, পিপাসা, নন্.নাইটেশজিন!স্‌ পদার্থ আহাব, রকের 
চাপন শক্তির হাস, এবং কোন কোন রোগ বশতঃ প্রজ্বাৰ কম হইয়া থাকে । 

কোন্‌ কোন্‌ কারণে গ্রশ্রাবের বৃদ্ধি হয়? 0৪05৪ ০11001685৫0 10৮. 

রক্কের চ!পন শক্তির আধিকা, প্রচুর পরিমাণে জল পান, শৈত্য লাগান, 
নাইটে জিনাস্‌ পদার্থ আহার, এবং বহুবিধ স্ারবিক অবস্থায় প্রল্রাব বৃদ্ধি 
হইত! থাকে । 

ষুত্রের আপোক্ষিক ভার ফত1 595০880 518 ০1 ৪168৩ ? 


আহহ, ৬৯ 


১.০২০। প্রচুর গরিমাগে জল পান করিলে মৃত্রের আপেক্ষিক ভার 
অত্যন্ত কমিয়া,গিয়! ১,০০২ হয়? কিন্তু অত্যন্ত ঘর্দ্ হইলে পর উতায় আপেক্ষিক 
গার ১.০৪০ হইয়] থাকে) ৪৪৫ পৃষ্ঠ! দেখ। 

নির্দ্ট পরিমাণ সূত্রের খন পদীর্থ ঠিক করিবার উপায় কি? 11০৮ ৪০ 
066570010৩ 6176 51705)00 01 801108 10 ও 9চ০০)0৩1৯ 01680719৩ 8 

৪$৫18৪৬ পৃষ্ঠা দেখ। 

001555,)) সাঞ্ছেবের মতে মৃত্রের আপেক্ষিক ভার বত নম্বর হবে, পেষ্ট 
নন্বয়ের শেষ ছুইটি নন্বয়ের সহিত ২.৩০ দিয়! গুপ কালে ১১০০ কিটাবক সেম্টি- 
মিটার প্রস্রাবে পরিমাণের 5০1745 ব1 ঘন পদার্থের মাপ পায় গিয়া থাকে । 

মুত্রের কিরূপে বর্ণলাভ হয় 2 1)70175 0৩ ০] ১1100017175 

হিমেটিন্‌ হইতে উৎপন্ন ইউরোক্রোম্‌ ও ইউরোবিকিন হইতে গ্রশ্রাবেয় বর্ণ 
লাভ হযর়। 

মুর ধরিয়] রাখিলে তলায় সাদা ০1০0৫) দেখায় ফেন ৯ 

মৃহথালী হইতে মিউকাস মৃত্রের সহিত বাহির হয় সেই মিউকাস তলাম 
অমিয়! থাকে স্থতরাং সাদ| দেখা যাঁয়। 

মুতের আন্বাদন ও গন্ধ (৪5৮ ৪170 ০901 কিরূপ। 

ইহ! অল্প ক্লারযূক্ ও তিক ) ইচ। এক প্রকার বিশেষ উ্র গন্ধ বিশিষ্ট হয়। 
বিবিধ প্রকার ওষধ লেবন করিলে সৃরে সেই সেই ওঁবধের গন্ধ পাওয়া যায়। 

হৃতরর প্রতিক্রিয়। কিরূপ ? [২৩৪০1107) 06 01176 

ইহা! অন্নধুক্ত | এলিভ-ফল্ফেট অব সোডা খাকাতে মৃত অযু হই? 
থাকে । মৃহ ধরিরা রািলে মূ্ন্তিত মিউকাস ও অন্তান্ত পদার্থের উ'সেঃন 
(19111565601 ) জনিত সেই সুত্রে অল্লাধিক্য হয়) এতন্যভীত, উহাতে 
ইউরেটস্‌ ও ইউরিক এসিড, অধংপতিত হইয়া থাকে । 

কোন্‌ অবস্থায় মুের প্রতিক্রিয়া ক্ষারযুক্ত ৫191106 হয় ১ 

মুত ধরির] রাখিলে ক্রমে উধান্ন ইউরিয়ার পরিবর্তন তেতু এগোনরিয়াম্‌ 
কার্বানেট, পরন্তত্ত হর; এই এমোনিয়াম-কার্বনেট প্রবুক ক্রমুক প্রত্রাৰ 
ক্ষারযুক্ত হইয়! পড়ে ॥ এই সময়ে মুছে উঞ্ত এমোনিয়ার গন্ধ বাহির হয় এবং 
ইহাতে টপ লুকসফেট এবং ক্ষারযুরু ইউরেটস্‌ অধযন্থ হইব থাকে? 


রঙ 


8০ 700৬5, 


শত শশিীশীট শটশ্পীশীশাশাাশিীীীীশোিশী শি শী তিশা াীস্াশিিিশিশীশীশীশীটিশ 


তৃপভোজী 1১61101507055 জীবেব মৃত্রে র প্রতিক্রিয়া কিরূপ? 
তৃণভোজী জীবের প্রশ্রাব ক্ষারধুক 51191776 ও ব্]েদা হই থাকে । 
ভির্নী ভিন্ন সময়ে যে প্রজ্জাব হয় উষ্কাদের এত্যেকের নাম ও প্রতেদ 
কিরূপ 1, বৈ 91785 710 01051610৩01 01019 00100501601, 
উউবিনি-পো্টাস ইউরিলি পিবাই ? এবং ইউর্িনি সাঙ্গুনিয়াস। প্রচুর 
পরিমাণ তবল পদার্থ পান করির়াই ষে বর্ণহীন প্রসাব হত্স উহাকে ইউরিনী- 
পোট।স্‌ কহে। আহারাগ্তে ষে ঘোলাটে গ্রশ্রাব হয় উহাকে ইউরিনা-সিবাই 
কছে। প্রাতঃকালে নিদ্র/ ভঙ্গের পর (অর্থাৎ মনুষা যখন আহাব ও পান 
কিছুই করে না তখন )যে ঈষৎ বর্ণ শিশিষ্ট প্রস্রাব হয় উহাকে ইউরিনা 
সাজুয়িনিস্‌ কহে। 
মৃতন্থিত গ্রধান ঘন পদার্থকি? 017565০1145 ০ 17117৩ 
ইউরিয়া। এই ইউরিয়! দ্বার! তন্তব অপকৃষ্টতা হেতু যাবতীয় নাইটোজেদ্‌ 
ঘটিত পদার্থ বাহির হইয়। থাকে । 
শবীব হইতে ইউবিয়া বাহির না হইলে (701) 61107178000) কি ফল হয়? 
 ইউবিমিয়| 10128001 উপস্থিত হয় উঠাতে আক্ষেপ ০০:১৬২]1৪1011 ৭ 
বিড় বিড়ে প্রলাপ 1000155106 091100০) উপস্থিত হইয়। মৃত্যু ঘটে। 
মৃত্রে ইউরিয়! কি ভাবেখাকে? [1০১7 0182. 1৩078110510 10111)6? 
প্রবৃত্ত হইয়া থাকে | [1 $01801)7. 
ইনার ঘনভাব কিরূপ? 165 00177) ৩061 50110. 
কোমল, রৌপ্যৰৎ ও আসিকি উলার ক্রিষ্টালের আকাব প্রাপ্ত হইয়! থাকে । 
২৪ ঘণ্টায় কত উউরিয়া বাহির হয়? 21097010018 24 17075. 
প্রায় ৫০০ গ্রেণা 
আহারীয় সামগ্রী ছার! কি টউরিয়ার পরিমাণের হাঁবৃদ্ধি হয়? [৭1 
108061700 ৮9 815? 
গাইটেজিনাস্‌ অথব! মাংস ঘটিত সামগ্রী সেবন দ্বার! ইউরিয়া বৃদ্ধি ছয়? 
কিন্তু কেবল উদ্ভিদ সামগ্রী আহাব করিলে ইউরিয়া স্বাস হইয়া থাকে । 
' স্ত্রী ও পুরুষের ইউরিয়ার পরিমাপ কিরূপ ? 16 010৩1810৩12. 863 
. সী অপেক্ষা পুকবেব ধিক ইউরিয়া বাহির হয়। মধা বসব ব্যক্ির শি 


৯110 হত, ৭১ 


কি ডি লি লিও আপ ভি সত ৮৮ 5554 পা রর 


ও বৃদ্ধাপেক্ষ! জ্ুধিক ইউারয় বাহর্গত হয় এবং শিশুগণ মাপন আপন ওছন 
অপেক্ষা অধিক ইউরিয়া বাহির করিয়! থাকে। 

ইউরিয়ার উৎপত্তি কিরূপ? 019911911১5 01117) 06 076 ৪1৩7? 

ইহ! ছুই কারে উংপন্ন হইয়া থাকে. । ১। নাইটেজেন ঘটিত ভক্ষিত 
রবের যে ষে অংশ শোষিত হয় না উহার্দের দ্বার! হউায়া গ্রস্ত হয়, এবং 
বিধানোপাদানগুলি ভার্গিয়া গেলে অথব| উহাদের অপচয়ে বা ধ্বংসে ইউরিয়াগ 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইউরির! রক্তে গ্রস্তত থাকে কি? কিন্বা রক্ত হতে মৃত্রগ্রস্থি 
ছটা কেন্ল ইউরিয়া প্রস্তুত করিয়া থাকে 28 19965 80169. ৫৮1১০ 60 % 
৫০/0810523006110) 10 005 01০90 07 00 015 10101)65 10800100000 
16000) 01৩ 01903 2 

কতক পরিমাণ ইউরিয়া রক্তআোতে প্রস্তত থাকে ও ড্ব্য।বস্থায় রকশ্তে 
সঞ্চালিত হয়; সেরূপ স্থলে মুত্রগ্রন্থি ইউির়াগু'লকে ধরিয়া মুত্র ছাব। বাঠির 
করিয়া দিপা থাকে। ইউারয়ার বশদ বর্ণনা গ্রন্থের ৪৪৯ হঠতে ৪৫৩ পৃষ্ঠ 
অষ্টব্য 

ইউরিক এসিড কিরূপ? 17015 0110 7001 

মন্থুষোব প্রস্রাবে অল্প অল্প পাঁরমাণ ইউবেক এপিভ বাহির হয়। বিড়ালের 
প্রশ্াবে ইউরিক্‌ 'এলিড, দৃষ্ট হয় না। পক্ষী ও সর্পে মুক্সে ইউরিয়া অপেক্ষ| 
ইউরিক এসিডের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ইউরিক এপিডের বিভ্ৃত বর্ণনা ও পরীক্ষণ 
8£৩ হতে ৪৫৪ পৃ দ্রষ্টন্য। 

কিরূপে ইউরক্‌ এদিড.. বৃদ্ধি পার? 170০ 13 93910180518 70- 
57655৩৭ ? 

নাঈটটে জেন ঘটিত পদার্থ আহারে বৃদ্ধি চর কিন্তু উদ্ভিদ তি আহার 
করিলে ইউরক্‌ এসিড কম হইয়া ধাকে। গাউট. রোগে ইহ সন্ধির 10175 
ভিডর সঞ্চিত হইয়া থাকে। 
, কি কারণে ইউরিকৃ এসিভের উৎপত্তি হয়? 590706% ০6 560 8০1. 

এলবুমিনাস্‌ পদার্থের ধবংলে উহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। | 

ইউরিয়া ও ইউরিক্‌ এসিডের পরস্পর সন্বন্দ আদিও ভাল বুঝা ধায় নাই। 


খই £10 08৬৭, 


ছিপিউরিক্‌ এদিড, কাঞ্াকে বলে? 

বেঞ্জরিক্ক এণ্ড, ছিপিউরিক্‌ এদিডে পরিবর্তিত হু্রা থাকে । 

মূলের বহির্গদনশীল পদার্থ কি কি? 71770115301 87106? 

ক্রিক্টিন্‌ এবং ক্রিছেটিনিন। এই ছুই পদার্থ পেশীর অপকটটভার প্রস্থ 
ছুই মুর দিয়া বহগত ছইর] পাকে । 

মুছের লবপ্জাতীর পদার্থ ফি কি? 3211755 01 0709. 

সাল্ফুরিক্‌ এসিড২ “সোডা ও পটাসের সঞ্িত মিশ্রিত হইবা বিবিধ লবণ 
প্রস্ত চ কবে এনং ধস্ফারিক এসিড. ও ক্ষ বযোগে লবগ প্রস্তুত কবিনা থাকে । 

কোন্‌ বিধানোপাঙ্গান বা তত্র অপচয়ে মৃত্রেক্ম ফস্ফেটস্‌ ছি পাস 2 
গ্ৰায়বিক তপ্ত 1 017950117665 100) 17219008 (7550৫. 

মৃহ্ধে কিন্ধপে ক্লোবাইড স্‌ ্স্তত হয়? 

ক্লোবিম্‌ এমোনিয়া ও পটালের সহিত মিশ্রিত হষটকনা ক্লোবাইডস্‌ প্রন্তত 
করিয়া পাকে । মুরগ্িত লিধিধ পদার্থ 8৫৪ হইতে ৪৫০ পৃষ্ঠা দেখ। 

স্বাভাটিক মৃত্রে কি্ূপগ্যাস্থাকে 1 04853 10) 0100৩, 

অল্প পরিমাণে কার্ধনিক ওপিভ় গ্যাল ও নাইটেজেন বাহির হইয়া 
খাকে। 

কোন্‌ কোন্‌ বোগে মুতের অস্বাভাবিক অবস্থা! (2809০10861621 ০০০৫।- 
0109) উপস্থিত হয়? 

১। এল্ব্মিনিউবিয়া _মূঝে কিং পরিমাপ এল্বুমিন বাহিব ভইলেই 
উহাকে এল্হুমানিউবিয়া কঠ। বায়। মুত্ধে এল্বুমিন বাহির ভইলেই পূর্বে 
এরূপ অবস্থাকে ব্রাইটস্‌ রোগ বলিত, ক্জ্ধি এখন. দেপা বায়বে কিঞ্চিৎ অধিক 
পরিমাণে এল্বুমিন জাতীর পদ্গার্থ ভক্ষণ করিছেই মুতে খল্বুমিন ৰাহির হর 
অর্থচ উহাতে কোন রোগের প্রকাশ থাকে না। 

২। হিমাটুরিয়া-_-এইরূপ অবস্থার মুত্তে রক দৃইিহর। এ রক্ত মুযগ্রন্থি 
অব] মুত্র সধস্ধী কোন না কোন পথ হইতে বাহিয় হইয়া থাকে। 

৬। হিমোমোবিগুরির-এইকপ অবস্থায় মৃদ্ধে হিযোতো।? বন্‌ ব্যাহিক্ন 
হয়। এই রোগ হিমাটুরিয়। য়োগ নছে। 

৪। কোলিউন্সিয়া-_এইন্ধপ অবস্থা সু পিদ্ত বাহির হয়। পোর্টাল 


২, ও 


সপ সপস্সি--৮ ৩ 


শিরাক্ রক্তশ্রোতের বিপ্ত ঘটিলে অথবা ফসফরাস্‌ প্রভৃতি পদার্থ হার! শ্ীপ্গ 
বিষাক্ত হইলে মুরে পিত্ত বাহির হয়। 

৫) গ্লাইকো সউরিয়া--এইরপ অবস্থার মৃত্রে শর্করা দৃই হয়। উহাকে 
ভাযেবিটিস্‌ মেণিটাস্‌ কহে। 

ডাঙেবিটিস্‌ মেলিটাস্‌ রোগের কারণ কি? 058৯৫ ০0£ 1018৫665 
০1105, 

গর্থ ভেণ্টিকিলেব তলদেশের বিপর্যার ঘটলে, অখবা যরুৎ মধে। র়জ্জ- 
শ্রোতের খিদ্রবশত) বতে শর্কব! সঞ্চয় ও নির্মাণ এবং উহার অনুপযুক্ত ভাৰে 
যোগান প্রভৃতি কারণ উপস্থিত হইলে মুত্র শর্করার আধিক্য দৃষ্ট হইয়। থাকে। 

৬। কাইলিউবিরা__এই অবস্থায় মৃত্রের কাইল বাহির হইয়। থাকে। 

৭ ০ভায়েবিটিস্উন্‌ স'পডংস্‌--এই অবস্থায় বুল পরিমাণে গ্রান্রাব হয়, 
এ ক্বপ গ্রত্রাবেব আপেক্ষিক ভার কম হয় এবং উঠাতে শর্করা দৃষ্ট হয় না। 

৮1 মুত্র পথের ও যন্ত্রের ভিতর শ্কোটকাদি হইলে অথবা মেহরোগ হইলে 
প্রশ্রাবেব সহিত পু'ধ বাহির হইরা থাকে। 








শক বিবরণ--১৮1]. 


ত্বকের প্রধান প্রধান ক্রিয়া কি? 0101660017006009 06১৫1, 

উহার ৬ ক্রিয়া আছে? গ্রন্থের ৭৩1৭৪ পৃঠ| জুষ্ব্য। 

স্বকের বর্ণনা! কব? 10650110৩ 608 50000001৩06 08 5100, 

ত্বকের গ্রক্কৃত গঠনের নাম কোরিয়ান, ভারা ব| কিউটীস্ভিয়া | উহা 
একথাক্‌ রক্তবঠ| নাড়ী সম্বলিত টিন্ বা তন্ধ বিশেষ । এই ডার্ম্া-বিশ্লীর উপরি- 
ভাগে এপিডামিষ নামে ত্বকের এক থক পাতলা আবরণ থাকে । ডার্শা বা 
কোরিজাম্‌ পর্দার নিম্েও ভিতরে. কতকগুলি অত্যাবশ্যকীয় ও বিশেষ কার্থয- 
কারী যন্ত্র দৃষ্ট হয় যথা £__ | 

১। স্থভোরিফরাস্‌ বা ধর্দগ্রহথি) ২। সিবেশাস্‌ বা তৈলবৎ পদার্থ 
নিঃলরপকারী প্রি ; ৩1 হেয়ার ফপিকেল্‌ বা চুলের গোড়। এবং ৪1 ডার্খার 

১৪ 


শ৪ ১৪১৫১ 





উপর গা সেন্িটিত প্যাপিলি বা চেতন! বিশিষ্ট গুটিকা। প্রত্যেকের বিস্তৃত 
ব্যাখ্যা গ্রস্থের ৫৮ পৃষ্ঠ! হইতে ৬৬ পৃষ্ঠ ভ্রষ্টবা। ৃ 
নথ ও চুল চণ্ের কোন্‌ পর্দার হার! প্রস্ততহর ? [305 18115 50 
10815 816 00100] ? 
এপিডাদিয দ্বার! নির্মিত হইয়া! থাকে । 
এপিভাগিষের কোন পর্দার রিল পদার্থ (0121790) থাকে? 
রিটি-মিউকোসাম্‌ নামক পর্দায়। 
ত্বকের কোন্‌ অংশ কইতে প্যাপিলি উৎপন্ন হয়? 07617) ০£ 0১৪ 
65011126 
*. কোরিয়াম্‌ বা প্রকৃত ত্বক্‌ হটতে শুণ্তাকতি বিশি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র উচচস্থান ৰা 
প্যাপিলি উঠিয়া থাকে। 
ভর্যটাপিলিগুলির ক্রিয়া কি? 1777000075 ঠা 01510571115, 
উচ্ভাদিগের অগ্রভাগে স্নাযুকুতর সমাপ্ত হয় বলিয়া উহাদিগেব চেতনা ধিক্য 
হইয়া থাকে। 
. কিউটিকিল্‌ বা এপিডামিধেব ক্রিয়া কি ৯ [70070110106 ৫1910670015. 
ইহা প্যাপিলিগুলিকে রক্ষা করে এবং ত্বক হইভে অবথ! বাস্প বহির্নমন 
বন্ধ করে। 
খশ্মগ্রন্থির ক্রিয়া কি? 71700001701 ৪৪212171705, 
উহার! ত্বকেব নিষ্নদেশ হইতে এক নালীর মধাদিয়া স্বকের উপরিভাগে ধর্ম 
বাহির কাঁরয়া থাকে । উক্ত নালী নিয়দেশে বক্ররতাবে উঠে, পরে ষতই ত্বকের 
উপরিভাগে নিকটবর্তী হয় ততই উহ! সোজা হইঙ্া থাকে । 
বগল প্রভৃতি স্থানে যে ছূর্ন্বযুক্ত ঘর হয় তাহ! কোন্‌ গ্রস্থি হইতে নিংস্ত 
হয়? 0৭1011061003 0171705 ৪:০.8০001%65 (101 9৮/৩202177705. 
গন্ধযুক্ত বা ওভোরিফিরাস্‌ ঘর্শগ্রস্থি হইতে এরূপ দূর্ঘন্ধযু্ত ধর্ম বাহির 
হইয়া থাকে। উচ্কারা এ্রকৃত ঘর্গ্রস্থিগুলির মত, কেবল উহাদের নলিগুলি 
মোটা, ছোট ও সোজা হইয়। খাকে । 
সোয়েট, ও পার্পিয়েলহ্‌ পরস্পর প্রভেগ কি? 1017616066 ৫৮৯67) 
5৮6৪ 97) 7৩150180101, 





হাতাতে, ৭৫ 


শশী শীট শিট টি টান পপ পাশপাশি 


শীন্ঘ শীস্র ঘর্দ হইরা| বিশ বি নাকারে প্রকাশ পাইলে উহাকে দোরেট, 
কহে। আর সর্বদা অজ্ঞাতপারে ত্বক বেরূপ ঘর্মরসে অভিষিক্ত থাকে দেই 
অবস্থাকে পাম্পিরেযুন্‌ কছে। 
ঘক্ষাবিন্দু ১৮৪৪1) ও ধর্দবরল (০5150178000) কিন ক্রিয়া প্রকাশ কবে? 
উদ্ছারা বিকীবণ (5৪০50০%) গ্রণালী হার উত্তাপ নিদুরিত করিয়া 
শারীরিক অন্তিরিস্ত তাপ কমাইয়া থাকে । 
২৪ ঘণ্টার মধ কত পরিমাণ (104110189) জলীয় বাষ্প তক দ্বাব! বাছির হয়? 
এক, দেড় অথব| দুই পাইণ্ট। 
প্রত্যহ কত পরিমাণ কার্বনিক-এন্হিডাইড, গ্যাল, স্বক্‌ স্বারা বাচ্ছির হয়? 
ক্া০৬ 70001) 00৯ 19105) 10) ৬৪৭1 [97085 ? 
ফুস্কুস্‌ ভইতে যে পবিমাণ কার্বনিকৃহনতিডুই, গাল বাছিয় কয় উহার 
ইন হইতে হুল অংশ ত্বকৃ দ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে । গাত্রবস্্,। পরিশ্রম, 
আহার ও পানীব পদার্থ এই নিয়মের উপব কর্তৃহ্থ কিয় খাকে। 
সবক ভইতে কার্কানিক এসিড. গ্যাপ ব্যতীত অপর কি ময়ল। 1109011068 
বাহিব হয়? 
ইউরিক ও ইন্মর্গ্যানিক লবণ (5811৭) | 
ত্বকেব বহির্গমনশীল ক্রিয়া কি বড়ই আনশ্তটক 1 1৭ (196 ১০৫৩০ 
[01701500076 51 ৩6151100701 বো)1 ? 
অত্যন্ত আবহ্ঠক; নতুণ। মূত্গ্রস্থিব উপব ক্রিয়াধিকা চটয়া মৃত্যু ঘটিতে পানে। 
সৃত্রগ্রস্থের ক্রিয়াবিকাবে উঠার অনেক কার্ধা ত্বক হাব! সম্পাদিত হইল থাকে। 
পরিশ্রম ও তাপ £%6108 02 68100801৩00 1)6%1 ব্যতীত অন্ত কোন্‌ 
উপায় ঘারা ঘর বৃদ্ধি হইয়া থাকে ? 
তেসোমোটর ম্বাতুব পক্ষাঘাত হইলে কখন কখন ধশ্ম বৃদ্ধি হয় এবং প্রোৰা 
প্রদেশস্থ সিম্পেঝিটক্‌ বিভক্ত করিলে বিত্ত দিকের মর্তকে প্রচুর ঘর্ঘ্ 
ছইর1 থাকে | 
সিবেশস্‌ গ্রন্থিদিগের জয়! কি ? 1৭010010106 $6১5০6005 £191709, 
উ্ধারা এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ নিঃদরণ করে দ্বারা ত্বক কোমল ও . 
নমনীয় থাকে । বিশদ বর্ণন। ৬৬ পৃষ্ঠা ভষ্টব্য। 


৭৬ ২০৪10 0 ১0 হিহাাডিতে, 


ভার্ণিক্স কেজিয়োসা ৬ ৫1015: 05০৫০৭৭ কাহাঁকে বলে? , 

পূর্ণ গর্ভ'বন্থায় ্রণের গাত্রে যে ধন ও সাদাবর্ণেব চর্বি বাঁ তৈলবৎ পদার্থ 
দৃ্ট হয় উহাকে ভার্ণিক্স কেিয়োস! কহে । | 

লোম বা চুলের ক্রিয়া কি? [0000100 00028, 

উহ দ্বার] শৈত্যনিবাবিত তয়, এক্জিল| ও পিউবিস্‌ স্তানে ঘর্ষণ কষ্ট হয় 
না, এবং মন্তক প্রভৃতি স্কানে অত্যন্ত লোম থাকান্তে সামান্ত আঘাত হইতে 
অনেক পরিমাণে রক্ষা হইয়া পাকে। 

নথগুলির ক্রিয়া কি 1 [৭010610) 0 17119. ৃঁ 

চার! অঙ্গুলির অগ্রভাগক্ষে সামান্য আঘাত হইতে রক্ষা করে; এতগ্বাতীত, 
অন্গুপির অগ্রভাগের চেতনাবিশিষ্ট প্যাপিপিষিলি কন্শি, অসমান, ও কঠিঈ 
পদের ম্পর্শ হইতে রক্ষা! পায়। নহুন1 এব্ধপ পদার্থের সর্বদা ম্পর্শে প্যাপিলি- 
গুলির স্পর্শ শক্তির অনেকটা লোপ চইত। 

ত্বক গাব! শীষ শীস্র শোষণ সম্ভব কি না? ১৪010110110 ৭01, 

ত্বক অতাস্ শীপ্র শোষণ করিতে পাবে'। ইহার বিশেষ প্রমাণ এইট ফে, 
' সকে পাবা ঘষিলে শীঘ্ই মুখ আনয়ন কবে অর্থাৎ এাচুব লালাআব হইক্! 
থাকে। 


নিঃসরণ ৪ বহির্গমন প্রক্রিয়া 99876961077 &17 ঢ০০0700, 


নিঃসবণ প্রক্রিয়া কাহাকে বলে? উ115618 ৪৩০7৩607 ? 

সাক্ষাৎ স্তবন্ধে অথনা পরোক্ষভাবে (0160105 0717017৫009) বিশেষ 
“পান্থ অথবা বিশেষ ক্লৈন্মিক বিজীর *জবনিক ক্রিয়াহাব। যে সমন্ত রস রক্ত হতে 
উৎপর হয় অথব! পৃথক হয় উহািগকে নিংসরণ ও বহিরগমন প্রক্রিয়া কহে। 
যে পদ শবীরের অনিইকব অথবা অপচয় গরূপ হয় উহ্থাকে বঠিরমনশীল 
পদার্থ বলে এবং বহির্গমন গ্রণালী ছার] (1*015002) উহা বহির্গত হটক্থা 
যায়! কিন্তু ঘেরস রক্ত হইতে জৈবনিক প্রক্রিয়া হার! উৎপন্ন হইয়া থাকে, 
উদ্ধাকে প্রকৃত নিঃংসবণ (56018007) বলে এবং উহা ছারা শরীয়ের 
" অঠানশ্াকীক ক্রিয়াদি নির্ধদীহিষ্চ হইয়! থাকে। 


01108 এট হস্তে হা০ষ, খ৭ 


বছিগর্মনকু রী গ্রস্থির একটী ভাল উদাহরণ দাও? 
সুত্রগ্রন্থি। (701976) 908১০160010 519110), 
নিঃসরণকারী 56০1601 গ্রস্থির একটা দৃষ্টান্ত দাও। 
প্যাংক্রিয়াস্‌ ও স্তনগ্রদ্থি। 


পোষণ প্রক্রিযা গু বহির্গমন প্রক্রিয়া । 
[10711017700 125060101, 


কিরূপে শবীব পু য় এবং কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ শবীব হইতে বহিগ্ত হয়? 

সর্বপ্রকার সপ্পীব পদার্থ উঠ্াদেব বিবিধ প্রকার ভক্ষিত পদার্থ হইত সার 
গ্রগণ পুর্দক্ক* আপন আপন ম্ধতে সংগ্রহ কবে । তাহাতে জী,বব তঙ্ধ বা 
বিধানোপদানব বক্ষ! ও পোষণ (5৭১11117007) হইয়া থাকে । আবাষ, 
পোধণক্রিয়া সম'পর হইলে পব উক্ত বিধানোপাদন বা তম্যগলি ভাগিয়া যায় 
এবং উচাদের অপচম ও ধ্বংনভেতু হানশীয় অপাব পদার্থ বঠিগর্মনশীল প্রণালী 
(৪০760০1) হার। বহিগত ভয়! থাকে পোষণ গ্রাকিয়াব বিশদ নিবরণ 
মূল গ্রন্থের ৪০১ পৃা হতে ৪১০ পৃষ্টা পরীস্ ভ্টন্য। 

শরীবেব কত অংশ জল) 07810) 06 আন(০৮ [176 0০00 

শবীরে শতকব| ৫৮.৫ অংশ অল। এই জল সর্বদ| পানীয়রূশে শরীয়ে 
সর্দদ। গৃহীত হইতেছে এলং ধর্ম, প্রত্রাব ও মলগ্বাবা নিয়ত বহ্গগত হইয়াও 
বাইতেছে | ৃ ৃ 
জীবশরীবে এত জলের আনহ্টাকত' কি) 11010082 01 সা6, রর 

প্রপাকক্রিয়া ৪ শোষণপ্রক্ষিক়াব জন্ত জল বিশেষ আবশ্তক। জলের 
দ্বারা তক্ষিত প্রব্য প্রবীভৃত হয় এবং জলের সাহায্যে দুষিত পদার্থ বহি 
হইয়া থাকে। 


শি 1৩৫০০ 


সন গ্রন্থির বিবরণ--11510108:9 19003, 


গর্ভাবস্থায় শ্তনে কিরূপ পরিবর্তন ঘটে 1 [১1210101819 01787756$ 01117 
[01621041109 

উহা! অনেক বড় হয়, গুনের বোটার চতুষ্পার্খে বিস্তৃত ভেল| পড়ে, উহার 
শিরাগুলি ঝড় ঝড় দেখায়, এবং উহ্থাব লর্বউল্‌ বা ক্ষুদ ক্ষুদ্র খগুগুলি হস্তহার!| 
বিলক্ষণ অনুভব করা যায়। 

দ্ধ গ্রস্থিব কয়টা লোন বা ভাগ আছে? 1,0৮৪৪ ০6 0771017)2. 

১৫ হইতে ২০টি লো, বা ভাগ দৃই হয়| গ্রত্যেক লোব আবার ক্ষুত্ 
ক্ষুদ্র লবিউলম্‌ খণ্ডে বিভক্র হয়। লবিউল্গুলি এপিনাই বা ক্ষুদ্র পথ ও 
গুটিকায় সমাপ্ত হইয়। থাকে। চু 

দুগ্ধ সন্বন্ধীর নলের (1900166108৭ 00০5) ক্রি কি! 

ইঠাগ] স্তনের বৌটায় (1710016) দুগ্ধ লয়া গিয়া তথায় কতকগুলি ছিড্রে 
পরিণত হয়া থাকে । বৌটায় এরণেশ করিবার পূর্বেই এ নলগুলি প্রশস্ত 
হুয়া কতক্গুলি থাণী প্রস্তুত কবে) এ থালীব ভিতর ছুগ্ধ সঞ্তি হইয়া 
থাকে। 

হুগ্ধের চর্বি নিদ্দুঘলি কিরূপে গ্রস্তত হয়? [78681১১৪1৩৪ ০ 01116 

এাসনাই ও ছগ্ধষনলীর গাত্রে 'ব্িদসস্ত সেল্স্‌ বা কো থাকে উহাদের 
চব্বিজাতীয় মেদাপরুষ্টভা 040৮৮ 066৫70121601, হইলে এরূপ [8৮ ৪1০91৩৩ 
প্রসশ্বত হই! থাকে। 


শী শশী 


হুগ্ধ 311 


ছুপ্ধ ও ছুপ্ধ দিশ্মিত পদার্থের উপকার কি? [0565 01111 

ভুদ্ধে যাবতীন্ব শ্রেণীর পদার্থ দৃষ্ট হয় স্ৃত্নাং ইহা শিশুগণের বিশেষভাবে 
সম্পূর্ণ খাদ্য; অর্থাৎ কেবল ছুদ্ধ পান করাইলে উহার! বিলক্ষণ হট ও পু 
হই! থাকে। 

১*০* ভাগ হুঞ্জেব উপকরণ ও উচ্থা্দের পরিমাণ লিখ ? (90090516900 
০1 1০০০ 000 ০01 0711, 


শাহান, ৭ 


শশা শীশীতিতিশিটি 2১5 শক্ত শি ১৮১ ০শটিশীট ৪ শি ০৯ শি 


জল রা 5৯ মহ ২5১ ৯0500 
প্রোটিড স্‌ (কেছিন্‌ ও সিরাম্‌.এলবুষিন সমেত) ০০৮৫ তি 
চর্বিজাতীয় পার্থ মোখম ইতাদি। 5 ১২৫,০০0 
শর্করা এ এ (ল্যাক্ট।স্‌) তৎসঙ্গে বহির্গমনশীল পদার্থ ১১:8৮:০0 
লবণ 2 ঢা ডি 8 ২,000 


১০৫) ৫১০, 

তুদ্ধের কতকগুলি স্বভাব (01715066701 81111) বর্ণনা কব? 

দগ্ধ অস্থচ্ছ, ঈষৎ নীল ও সাদাবর্ণ যুক্ত তবল পদদাথ, ঈষৎ মই এবং পিখেষ 
এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট হয়! থাকে। 

ছগ্ধেব এরূপ গঞ্ধের কাবণ ক? 9৮175015015 0010 00800 £ 
শুন গ্রন্থির উপবিস্থিত স্বকেব নিঃসরণ হইতে যে এক প্রকার বিশেষ উডডায়নশীগ 
ও গন্ধধুক্ত পদার্থ বাহির হয় উঠ1 হইতেই ছথেব গঞ্ধ উংপর্ন হয়! থাকে । 

ছুদ্ধেব আপেক্ষিক ভাব ১1১৩০16০ পু1ন৬10 কচ? 

১,০২৬ হষ্টতে ১.০৩৫। ্ 

নাবী হুগ্ধেব গ্রতিক্কির। 1৪০৪1০7 কিন্ধপ ? 

উহ। সর্বদাই ক্ষাবযুক্ত থাকে, কিন্ত গাভা ছগ্ধ ক্ষ রসুক, অন্নযুক্ত, এবং কখন 
বা অন্ন ক্ষার রহিত হইতে পাবে। মাংসাপী জাবের ছৃগ্ধ সর্বদাই 'অমগুক্ত *ইয়। 
থাকে। 

ছধ প্রবিউল্‌ কাভাকে বলে? ড176 716 171110219010৭ ? 

নির্ঘল ভরল পদাথ যাকাকে দুগ্ধ প্লামাবা রল কতে দেই ছুষ্ধপ্লাজমাতে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও চাক্চিক্যশালী তৈলবৎ গ্রবিউল্‌ গুলি ভালিঞ্জ বেড়ার। এই 
অয়েল্-গ্লবিউলস্‌ ছ্বাব। দুগ্ধ সাদ1 দেখায়। 

ছুগ্ধের তৈলরৎ গুলিতে কিকিথাকে? 01 ৮78৮০ 6১০ £101১০]55 


0010519 ? 
চর্ব্বি অথবা মাথম, এবং উহার চতুষ্পার্থে ছুগ্ধস্থিত সার পদার্থ কেজিনের 


আববণ। 
ছুপ্ত মবিউল গুলি জোরে লাড়িলে কি কল হয়? 1505060£ 08970108, 


৯০ 862৩ 








কেজিমেব আবধণ ভাঙ্গিয়া হায়, এবং মাথমের বিস্ু ঘা গ্রাবউল গুলি 
চতুর্দিকে গড়াইতে থাকে । 

ছগ্ধ প্রাজমাতে দুগ্ধ গ্রবিউল ব্যতীত আর কি পদার্থ থাকে? 00৩ 
10515716117 171115 টিজবািলত 

উহ্থাতে শ্বাদীন কেজিন্‌, সিব'ষ্‌ এলবুদ্দিন্‌ এবং অল্প পরিমাণে এলংমিন 
সদৃশ এক পদার্থ (যাহাকে ল্া'ক্টোপ্রোটিন্‌ কহে ) পাওয়! গির] থাকে। 

ছুপ্ধ মূধা অন্ত কি পদার্থ থাকা লব? 1776 ০:১৫ 5031500৩3 
91৩1) 011? 

গালাক্টিন্‌, এল্বুমিনোস্‌ এবং গ্লোবিটলিন। অতল পেপ্টোন্‌, 
ছুন্ধ শর্কবা, ডেক্ইন সদৃশ এক গ্রকাব কার্কোহাই(ড্টু, ইউরিক এবং 
বঠিগঁমনশীল পদার্থও দুগ্ধ মধা দৃই য় থাকে, ৃ 
* এস্টলে উন প্ররণ বাখিতে হইবে থে দ্বপ্ধে এলবুমিনাস্‌ পদ্দার্থের মধো ফেজিন্‌ 
এবং হাইডে-কার্বন জানীয় পদার্থের মাধা মাখনই প্রধান। 

ছুগ্ধ দিদ্ধ করলে উঠাতে কি পরিবর্ধন দৃট হয়? 0771658 17 0০0119৫ 
4, | ও 

সিবাম্‌-এলবুদ্মন্‌ জমাট বাধে এবং শী জমাট চাপের চতুর্দিকে এক থাক্‌ 
কেজিন্ও জমাট হইয়া অবস্থিত কবে। 

কাচ ছুগ্ধ কিম্বা [সন্ধ ছুগ্ধ সতজে হঞ্রম হয়) [ও 18 0 ৮০110 77111 
10৭1 0151 ৪611)16 ? 

কাচ! দুগ্ধ শ্ষুটিত জলে মিশাইপা ঈবৎ ঠাণ্ডা করিয়া সেবন করাইলে যেরূপ 


সহক্জে পরিপাক হইয়া থাকে, দুপ্ধকে অত্যন্ত সিদ্ধ করিয়! পান করিলে সেইননপ 
সহজে পরিপাক পায় না। 


ছুগ্ধবর কোন্‌ পদার্থ জমাট বাধে? 09০7 18৮ ০0820176100 06 
201 1:067070 ? 
ছু'গ্কব কেগিন্‌ নামক পদার্থ জমাট বাধিয়! থাকে। 
হগ্ধেব কোন্‌ লবগ জাতীয় পদার্থ কেজিনকে শ্রব করিয়া রাখে? ড/৮৪ 
5৪111700118 1665 ০৪৪ 011) 30100101) ? 
. ক্কাল্লিয়াম-ফদফেট। এই লবণ জাতীর পদার্থ পাকাশয়ে পতিত হইলেই 


বাত ৬৯ 





টি শশী পি ২৩৩ 








পেপসি 


রা আর সংযেগে ধ্বংস হয়। আল্প প্রযুক্ত পাকাশয়ে ছ জমাট নখে 
1, কিন্তু পাকাশয়ের'মধ্যে দুগ্ধ জমান একপ্রকার উৎসেচিত পদার্থ (71111 
বি 56105070) দ্বার! ছুগ্ধ এরমাট বীধিয়! থাকে । 
ছগ্ধ হঠাৎ জমাট বাধে কেন? অথবা হঠাৎ টকিয়। যায় কেন? ৬৬17৭ 
05563 11৩ ০[001)8917005 0080801981101) 01501111170 00111]1 2 
, জ্যাকৃটিক এসিড প্রমুক্ত এরূপ হইয়া থাকে । ছুগ্ধের ছুগ্ধশকরাব উপর 
বার? কীটান্থব সাহায্যে লাকৃটিক এসিড উৎপন্ন হইগ। 


খক়ে।, 
নারী ছুগ্ধ ও গাজী হুঞ্জের গ্রভেদ কি ? 17010616106 ১০1/86) 011177) 


৪170 ০০৯৪ 211 

নানী দষ্কে কম এল্বুমিন থাকে এবং & এল্বুমিন গাভী হুথবের এল্ধুমিন 
হইতে সপেক্ষাকৃত ভ্রব ভাবে অবস্থিতি করে। নারী ছুগ্ধে গাভী হুদ্ধাপেক্ষা 
অধিক পরিমাণে শর্করা ও চর্বি দৃষ্ট হইয়া পাকে। | 

কোলাই্রাম কাহাকে বলে? ড778019 ০০195৫৮0072 

ক নিঃসরণের প্রথমাবস্থায উা নিঃস্থত হয়। উহাতে অধিক পির়াম্‌- 
এলবুমিন্‌.এবং অত্াস্ত কম পরিমাণে কেজিন্‌ থাকে | উহাতে চর্কিব আধষ্জ 
দুই হইয়া থাকে। 

কোলার্ট্রামেব জিয়! কি? £010056 01 ০01951001), 

ইহাতে অধিক পরিমাণে চর্বি থাকাতে ইহ বিরেচক হয়। শিপুগণেষ 
অন্নবাহী নলীর নিম্বংশ হইতে মিকোনিয়ম্‌ প্রভৃতি মল ও অন্ভান্ট দূবিচ পদার্থ 
এই! কোলাষ্ট্রাম সারা যেন ঝেটিয়ে বাহির হইয়া থাকে । 

তদ্ধে কি কোনরূপ গ্যাদ্‌ খাক্ষে? (85৩৭ 10 1071115 

আত যৎসামান্ত পরিমাণে থাক । , 

ছগ্ছে,কি.কি লবপ দৃষট হল? 32105 10 100100 

অধিক পরিমাণে পটাস্‌ ঘটিত লবণ, কম পরিমাণ সোভাতটি লবণ, এবং 
কথক পরিমাণ কযালনিরাম্‌ ফলফেট্‌ দৃষ্ট হইয়া খাকে। 

কালপিঙাহ্ফসকে ছার কি উদ্দে্ ০৮)০০$ সাধিত চ্য়? 

'উ€ ছারা গা শিক্াণে ছাড়ের গঠন হউসা থাকে । 

১3. 


রহ 91116, 








'তিন্ন ভিন্ন সময়ে গপ্ধের উপকার গুলির কিন্ধপ তারতমা & হয? 1)17তা- 
€ 10৩ 10. 006 ০017215051610) ০1 0100 56 ৬810085 তর, 
যে ছুগ্ধ শেষ বাহির হক্ষ উহাতে অধিক মাখম দৃষ্ট হয়, কিন্তু ুগ্তনালী 
গুলিকে দুধশুন্ত করিয়া ফেলিলে মাখম কমিয়! যায় রা কফেজিন বৃদ্ধি 9৬ 
থাকে । 
ডিম্বা কি সম্পূর্ণ খাদা? 45 €€৪্র ও 1000০7]18 ০০7008৮ 0০০৫ ? 
ছগ্ধের মত নহে। ছুষ্চেব অভাঁবে ইহাকে সম্পূর্ণ খাদ্য বলা যাইতে পারে । 
মাংস রাধিয়া খাই লেকি উপকার হয়? 0৮)৫০ ০01 ০০০0117£ 1৩9. 
সিদ্ধ করিলে মাংসের স্থিতিস্থাপক আবরণ তালি বায়, সংযোগ তত্ত 
কোদগ হন, এই সমস্ত মাংস কোমল হইয়! সহজে পরিপাক পাইয়। থাকে। 
উদ্ভিদ জাতীয় আহারে কোন্‌ নাইট্রোজেন ঘটিত পদার্থ ৃষ্ হ্যা 
্লটেন (19050)। ইহা খোদার নিষ়েই অবস্থিতি করে। 
কয় শ্রেণীর খাদ্য জীব শরীরের পোষণ জ্ত 'আবস্তুক হয়? [70 77991) 
£10009 01 (00903 519 0৫068821 র্‌ 095101510105 1068111) 10 10201 
পাচ শ্রেণীর খাদা। ৃ 
পাঁচ শ্রেণীর প্রধান খাদ্যের মাম ও ক্রিয়া বর্ণনা কর? 19650119 
€০৩ ঠি৩ £:০9৩ ০ 1009০90 111) 01010 0563, 
১। স্থেতসার জাতীয় পদার্থ শরীরেস্ধ উত্তাপ উৎপক্গ করে। চর্বিজাতীয় 
পদার্থের রাও ভাপ উৎপর হইগা খাকে । 
২। চর্বিজাতীয় পদার্থ দ্বারা প্রধানতঃ শারীরিক উত্তাপ রক্ষা হই! 
থাকে । 
৩। এল্বুমিম্‌ জাতীর আহারে শরীরে শক্তি হর। 
& | অল ছারা! যাবতীয় জৈবনিক (5191) ক্রিয়া নির্কাহ হর! থাকে । 
€। লবণ জাতীর পদার্থ ঘারা শরীরের স্বাস্থ্য বিশেষ ভাবে রক্ষা হইয়া 
থাকে । 
একজন যুব ব্যক্তির ২৪ ঘণ্টার আহার কিন্ুপ হওয়া উচিত ? .01108815 
- 07 805010065 ৪8/৩০৪ ০? 0) 01061৩760০৫ ৮০৪5 007 এ ৪081 


|) 24 09915 1 


8০001] ধিঠাএ ০05, ৩ 


লাধারণতঃ ১৩০ গ্র্যা্‌ প্রোটিভ, পদার্থ) ৮৪ গ্র্যাম্‌ চর্ধবি এবং ৪০৪ গ্র্যা্ 
কার্কোহাইডেট্স্‌ এইরূপ হওয়! কর্তৃব্য। ইহ! প্মরণ রাখিতে হইবে ষে প্রত্যেক 
ধার আছারীয় সামগ্ীতে নাইটেজেন্‌ ঘটত পদার্থ অপেক্ষা শ্বেতসার জাতীয় 
পদার্থ অধিক থাকা কর্তব্য । মৃত গ্রশ্থষ্টবা। - 

২ একজাতীয় আহারের কুফল কি? টিহ0 ০569 0679 1070 01 €০০৭, 

জীব শুফ হইয়া যায় এবং উপধাসে উহা মৃত্যু ঘট! থাকে:। 

“উপধাম কালে শরীরের অবস্থ। কিনুপ হয়? . ৬৮1১8 00৫6৪3 £০৩3 ০01 
001106 56517551100 ? 

« প্রথমতঃ অনানশ্কীয় তন্ত হটতে রস আকর্ষণ করে; পরে শরীর শীর্ণ হত 
এবং শরীরের ভার কামিয়! ষায়; তৎপরে অত্যাবশ্তকীয় তস্কর ধ্বংসে হর্বলতা। 
আরও বৃদ্ধি পায় এনং শেসে মৃত্যু ঘটিয়! থাকে । 

আছার ব্ীত জীব কত দিন বাচে? 11910787111 015 5/5136৩ 
80016 517৬1565 ৮100০86 9০এ ? 

২১ হুঈতে ২৪ দিন। ৪১ দিন পর্যন্তও ধাঁচিতে পারে। 

মৃত্যুর পূর্বে শরীরের ভার "কত কমিযা খাক্ষে? [70 17001) ০৫১- 
98161) 15 19561061001 154,007 2 

১* জাগের ৪ ভাগ কমিয়া থাকে? 

প্রোটিভ, পদার্থ হইতে কি চর্বি উপল ছইতে পারে? /াতি ছি 8৬৪ 
(0৩ 002 010661085 

চি) কারণ্ত ইহা দেখা যায় যে, গাভী যে পরিমাণে মাম প্রান করে, 
সেই পরিমাণে গাভী চর্বি জাতীয় পদার্থ কাহার করে ন।. , 


জীবনযুদ্ত পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তন । 
8০৫71 11512901155, 
9০815 01৩9০০115% কাহাকে বলে? 
৫ প্রণালী দ্বার! ভীবস্তদেছে গঠণোথুযোঠী পথধার্থগুলি তক্ষিত পরব্য হইঙ্জে 


৮৪. এ) ৯10501255- 7 


সার গ্রহণ করে এবং পরে-ন্নাপ্রন কার্য-নমাথা করি! ধ্বংস প্রাপ্ত :হয় অর্থাৎ 
উহ্থাদের মধা হইতে .অলার, পদার্থ বাহির করে .সেই প্রণালীকে ' শারীরিক, 
[0০০15 কছে। এ 01614501190 প্রক্রিয়ার প্রথম অংশকে উজান 
17197 .এবং দ্বিতীয় অংশকে €১০/৫0০1। কছে। 

শরীর হইতে যাহ। ক্ষয় হয় তাহাই পূর্ণ করিবার জন্ত কেৰদ কি..বঙ্দো বস্ত 
আছে ন! তাহার উপর সঞ্চয় করিরা রাখিবার কিছু বন্দোবস্ত আছে ? 

হা, শরীর ভাণ্ডার ঘরও বটে, দরকার হইলে ভাহা ছইতে ৫5৫72 কা 
শক্তি উৎপন্ন হইয়া! থাকে । ; 

শরীর মধ্যে 0969708]578089 সঞ্চিত হইয়া থাকে! উহা! হইতে 
গ্রয়োঙ্ধন হইলে আবার 150)৩60 52616) উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

1০111712098 কাহাকে বলে? | 

যে শক্তি গলার! গ্রায়োজনানুসারে গতিবিধ হয় অথচ অন্তু সময়ে স্থির 
থাকে উহাকে 9০9$61708] ৫07৮9 কহে। 

7511)6010 156155 কাহাকে বলে ? 

৮০৫৩7.) ৪0785 যথন কার্যে পরিণত হক অর্থাৎ যখন কোন প্রকার 
গতিবিধি হয় অথথ! অন্ত কোন গতিকে নিবারণ করে তখন সেই কার্ধাকারী 
শক্তিকে [17500 87688 কহে । 9০657080616 15 1590 ৮০৮ 
109)800 6061£5 18 ৪০05, ধেমন হড়ীর জড়ান 501170 বতক্ষণ জোর 
ক'রে ধরে রাঁথা যার ততক্ষণ উহার শক্কিকে [০9651509) 6179185 বাহে কিন্ত 
উহাকে ছেড়ে দিলে অর্থাৎ 30:100টিনন চাপ ছাড়িয়। দিলে ধখল উহ! সঙ্গোরে 
খুলিয়া যায় তখন সেই শক্তিকে 101760৫ 876189 কছে। . 





পেশী বিবরণ--1103০198. 


পেখদিগে। জিয়া ফি ? চএ০)০০ ০ ম5135, | 

পেশীদ্িগের দ্বার! নড়ন টড়ন ধা গতি 'বিধি হয়। উহাদিগের কুঞ্চন 
ক্রিধার ক্রুতভাব ও শকি অনুসারে এ রূপ গতিবিধির তারতমা হইয়া খাফে। 
এতাতীত, পিশীদিগের পরসীরণীরতা ও-স্থিতিস্থাপকতা দু ইসা খাঁ: 28 


05015, ৮৫ 


* 'পেশী কর প্রকার 1 এণং উদ্ধীদের ক্রিয়া, কিরূপ? ” ৮৪/1৩168 1817৫ 
(07060 01 07850108, ৪ ৪ 
- পেশী হই প্রকার বখা-:--১। ট্রারেটেড, ঝা ডোর! ডোর! অথবা টচ্ছিক 
পেশী।  ইহাদিগকে ইচ্ছা করিলে মড়ান ঘাঁয়। 

হ।; সন্ট্রাপ্সেটেভ, বাঁ চোঁস অথবা অনৈচ্ছিক পেশী । ইহাদের ক্রিক, 


ইচ্ছাধীন নহে । 
কোন্‌ ব্ুহৎ্থ মাংস পেশী ১ম শ্রেপীর অন্তর্গত হইয়াও ২ক্ধ শ্রেণীর মত" 


ক্রিয়া প্রকাশ করে ? ড/17201ন71ত গেবওহ 906 501090 120500018750108-- 
155 হা) 40০০0619200 0115 115? 
হৃপিড। ইহাতে ডোর| ডে'রা দাগ কিছু কম, এবং রী ব্যতীত স্বয়ং 
স্পন্দিত হয়, ৃ 
কোন্‌ শ্রেণীর পেশী -শীগ্ত শীত কু্িত হয়? 7 ৭2৮5 ০৫ 
11050163 ৫0110180659 1005 18])115, 
ডোর! ডোর! পেশীগুলি শীগ্ত শীঘ্র কু্চিত হই থাকে । 
পেশীর কুঞ্চনশীল পদার্থ কিরপ? 005৮ 15 019 99731565707 01 
৩ ০০7050616 ৪৮৪172০৩০06 05 2105018 ? 
- উহা গরন্প কোমল যেন তরল পদার্থের স্যার, অথবা যেন জেলীর ব! মর 
আটার মত। 
পেশীর ঝ্ীসায়নিক উপকয়ণ কি? 01:871581  ০0110051690 : ০৫ 
100561৩, 
 উহ্বাতে পেশরী-পিয়াষ ও পেশী-ক্লট অর্থাৎ মায়োসিম্‌ দৃষ্ঠ হইয়া থাকে। 
' পৈশীস্থিত মায়োপিন্‌ জমাট ধাধিলে কি ফল হয়? 00০৮ ০1 2010910- 
৫০৪8থ15000, | 
পেশী কারি বা ' পোষট-মর্টেযৎ রিঞিডিট ৮ইয়া থাকে 
পেশীর রসফে কখন কখন কি বলাযার? 1956 18 6515 17005016. 
10126 507158107৩8 ০8160 ?. 
হাঈল্-পঁজমা। জীবিত অবস্থীক় গেঁদীতে এ পদার্থই কু্চন করিতে পারে 
.. য়! বৌধ হয়| 


৮৬ 0৩0৮2, 


কিরূপে মায়োপিন্‌ ্মাটবাধা বারণ কলা যায়? 17) %003 আঃ) ০৪7 
&)15 ০০৭হ৪1৪)০ ১৫ [90500016 ? 

১ ৫555728 0910€ অর্থাৎ: জমে; যাওয়ার কিছু উপবের৭ জ্বাপে: ৷পেশীকে 
রাখিলে এরূপ কার্য হয়। তৎপরে সেই-পেখীঃক টাপিপ্না পীত,"মুকর আতা 
বিশিষ্ট ও ক্ষারযুক এক একার. রস বাহির করা দায়। ' এইববুসুকে আরও । ঠাণ্ডা 
করিলে "জেলির” মত হুইয়া থাকে । 

, এীন্ধপ 151 বা আঠার মতংপ্দার্থকে: গয়ম করিতে কি হয়? 2 
75০6 4025. /8707406 000011৭ 16119? 

জমাট বাধে। পেই জমাট চাপ হইতে গরল সিরা এবং 'মায়োলিন? 
( 77851৩-6101-) বাহির হয়ণ »ফৃত্যুর পর পেশীতে যেরূপ দেখা :যাঁয়' ঠিক 
সেইরূপ ঘটিয়! থাকে । 

. সত, পেশী ও সঙ্গীব পেশ্সীর রাসায়নিক উপকরণ-ও প্রতিক্রিয়। প্রভৃতি 
বর্ণনা কর? . 

মৃূলগ্রস্থেব ৪৪ পৃষ্ঠ! ভ্রষ্টব্য। 

পেশীর প্লাজমা জমাট বাধা কাহার সহিত তুলমা হয়? 

রক্কের প্রাজম! বাধার সহিত । 108$015 0100 জেলীয় ( 0615079৩5 ) 
মত হয় কিন্তু রক্ত চপ. 01০০৫.-০1৩৫ )- মধো -80719৩05 অর্থাৎ সুক্রবৎ 
গঠন দৃষ্ট হর। পেশীর আঠার মত জমাটের অনেক অংশকে 01০৮110” 
বল| যায়| . উহা ,শত.করা, ২ ছাঁগ- লবণ জলে দ্রবীভূত হন্কী উ্ছাই' থেশীর 
এল্বুমিন ঘটত পদার্থ । 

হার পুর্ব পরী, কিরিঠানসাুলিক-আয়হক থাকে ৯০ 


মৃত্ার পুর্বে পেশী ৪1550158 অর্টা। ক্ষারযুক থাক কিন্ত যৃত্যুব্গরে-উহ! 
আন্নযুক্ত। (৪০10) হুইয়। যায়। 


এল্বুমিন ঘটিত পদার্থ ব্হীত পেশীর সিরায়ে খরৎকি কি রর থাকে ? 
১ 69275 151501050 ৪00. হঅআহাুন। ই) 7875981০85, ৩) 
01551 ৪৪, 0005015 5৮5৪৮ 07 1005816 8৪৫ 8))081186,8 ) 5%1- 
০018০01 ৪০1৫ 00509. [0 7০516 20090-078 ৫0) 68100019 
হত, চর ৮০৪50) ৪৭16৩, ৭1 76 ০81 ০60৫ 9৪৩1 | 


৮0501,7ধ, ৮৭ 


[218511010 01108818 এই কথার অর্থকি? 

উন প্রযুক্ত যে পরিমাঁণে' পেশী বিস্বৃত হউক না কেন ছেতে দিলে যদি 
স্বাঙাবিক অবস্থা প্রাপ্ত তবে সেই প্রক্রিয়াকে পেশীর 5151017 বা স্থিতি 
শ্থাপক শক্তি কছে। ও 

অবস্থানুনারে পেশীর ্িতস্থাপকতার কি তাবতমা ৮দা8(191 হয়? 

প্রথম প্রথম কোন*পনী যত বিদ্ভৃত হয়, তাহার পর ত্য লময়ে আর তত 
হয় মা। বরধ শেষে টান্তে২ স্থিতিস্থাপকতা আদৌ 'আর চৃষ্ট হয় না। শ্রাতধুগ্ত 
দি6£৪৪এগেশী বত টান্লে ঘাড়ে অগ্ঠ পেশী সেরূপ বাড়ে ন!। 

মৃত ও সজীব পেশীর 'স্কিতিস্থাপকতার পার্থক্য কি? 1017618009 
1১6০6 017৩ €1558101) ০1190 ন23111%1)৫ 10050. 

মৃত পেশীর স্থিতিস্কাপকতা কম,অনেক' জোর দিলে তবে'উঠ। বিস্তৃত হয় । 
সবগীব পেশী অপেক্ষা! উহাকে বাড়াইলেও পূর্বের আয়তন আর পায় না। 

. হনে খাধাই কিপেশীর শ্বতাক?' উপ আবস্থীয় কি উপকাক্স হয়» 1 
₹6 08050165 81/858 -ত7৮ 06818৮16101) 8901 5০, ৬718 25 0)8 
0)৩০% £5801160 07 0715 ০0170101018 

স্থা; -পেশীশুলি সর্ধর্ধাই_টেনে থাকিতে চায় । ' উহার 118817ভ7 বা 
বঙধনীদের মভ সর্ধশরীরকে টেনে দেধে রাখে। পেশী গুলি প্রায়ই বিপরীত 
শুপবিশিষ্ট থাকে অর্থাৎ একটি এক দিকে 'টানিলে আর একটি অপর দিকে 
টানিয়া থাকে। কোন পেশী হঠাৎ কৃঞ্চিত হৃষ্টলে অপর পেশী তাহার স্থিতি 
স্বাপকত। বশত: অঙ্গের শক্তি (07101 ) রঞ্গণ করে, নতুবা ইঠাথ কুঞ্চনে 
অঙ্গ লাফাইয়৷ উঠিত। 

পেশীতে 61০%710 01161707678 কিরূপ থাকে? 

স্বাভাবিক সজীধ পেশীতে 72৮৮5110030]5 8017501 এই ভাঁবৈর এক 
প্রকার তাড়িত শক্তি খাকেই থাকে 

কোন অবস্থার উঠ প্রবল হয় বা কাধীকারী হয়? 717৮ 07001086817065 
98008০61718 901650৮1 
' * শ্রা্তি ও হর্বলতীর উহী' কিয়া হাঁয মরন পেশীর কুধচন' হইলেই উন 
কাঁধাধীরী শি হইয়া থাকে 1 


৮৮ 05015, 


পেশীর 35৪৪6৮৩ ৬ 711860) কাহাকে বলে? 

কোন পেশীর 8৪61171 ০005156 কত 'মাপিবার জন্ত ঘি. উহাকে 
(71921077665 যন্ত্রে সংযোগ করা ধাক, এবং তারপর সেই পেশীর আমার 
মূলে (051৮5 0001) যদি উত্তেঙ্গনা লাগাইয়। উহাকে কুর্চিত করা যান 
তাত হইল সেই পেশীতে কম তাড়িত গতি (0501955৩ 17) 0৩ 
9817700) প্রকাশ হইতে দেখ! গিক্স। থাকে। 081/8107165৩ 1060016 
5৪৮০ 90100 বা চিহ্কেব দিকে কেবল ছুলিয়! যায়, ইহাতেই বুঝা যব ঘে খ্রেশীর 
৩0678 বা ভাঁড়িত গতির অত্যন্ত হাস হইয়া! গিরাছে। পেশীর তীন্ধপ 
অবস্থাকে 7৮4+61৩ ০8119607 কহে । পেশীর ৪০0%৪ ০0171010107 অর্থাৎ 
সতেজ অনস্থা হইবার পূর্ব এরূপ নিন্কেজ ভাব. হইয়া থাকে। ৃ 

পেশীর" ইর্িটেবিপিটী বা উগ্রভাবের অর্থ কি? 177158১750০ 
8710 5016, ৃ 

পেশীর কৃষ্চন করিবার পারগতা বাঁ শক্তিকে পেশীর ইবিটেবিলিটী কনে 

. ডএমাঞোঠ বা এচ্ছিক পেশী গুলির কুঞ্চনের স্বড়াঝিক কারণ কি? 

(051 57২0€ ড০11776ল1৮ 0100৭001না 09100800107, ০, 

মন্তিচ অথন| পৃষট মজ্জ| হইতে 11)0015৩ বা আদেশ বা উত্তেজম! . 131569 
বা ্বাযুগুলর মধ্য দিয়া পেশীতে উৎপর হইলে পেশীব কুঞ্চন হুয়। 510812181 
অর্থাৎ সমস্ত হাড়ে পেশীগুপ্র কুঞ্চন কার্য) %71. 09০৬০: অর্থাৎ মানুষের 
ইচ্ছ। শ'ক্তুর উপর নির্ভব করিয়া! াকে | 

খন্য:কি প্রকারে পেশীর কুঞ্চন হয়? (0৮767 ০০৪৩111073 ০09৮০0018 
০0017701101), 

সাক্ষাৎ সন্বন্ধে পেশীর উপর কোমরূপ উত্জেঞ্জন। বা উগ্রতা .সম্পাদন;করিলে 
হ্সঞ্চ? পেশীর আয়ুব উপর উত্তেত্ধন! লাগাইলে.পেশীর কু্চন হইয়। থাক্রে। 

পেশী ম্াযু শু বর্জিত হইরাও কুঞ্চিত হৃটতে পারে কি না? (0০3 
ম)1150165,0010866 ৫6৬০10 06391101191 107৬৩ (18161) ৫) 

হা, হয়। 58160783 নামক পেশীর শেষ তাগে সাহু হজ, যায়। না 
ভুখাপি সেই স্কানে যে কোন প্রকার উত্তেজনা লাগাইলেই পেশীর, কৃষ্ণ হয়। 
গজাবার £১03030718 প্রতূৃপ্তি পদার্থ পেশীর উপয় লাগছিলে পেশীর রুঞ্চল হ 


ঘি, ৯ 


1815৩ (2191 অর্থাৎ হ্বাযুৰ গোড়ার এমোনিয়! লাগাইলে কিন্তু গেশীর কুঞ্চন 
ছয় না। আনার শৈত্য*ও কুবারী ওঁধধ দ্বারা পেশীর শেষ শ্নায়ু শুন গুলি 
(95760176141 1৩15৩ 6801765 ) অসাড হইয়া গেলেও যদি পেশীর উপব 
সাক্ষাৎ সম্বন্ধে (017600/ ) কোন রূপ 9017011 বা উত্তেজনা! লাগ।ন যায় 
স্তবে সেই পেশী কুঞ্চিত হইয়া থাকে । 

কয় প্রকারে পেশীকে উত্তেজিত করা ঘাঁয়? 1077)5 0607705080181 
5110)011, 

১। মিক্যানিক্যাল্‌ বা যান্ত্রিক উত্তেজনা । অর্থাৎ হঠাৎ ঘুসি মারিলে 
কিম্বা চিমটা কাটিলে ক্ষণকালেব জন্য পেশীর কুঞ্চন “হয়| থাকে। ২। থামিক 
উত্তেজন| | অর্থাৎ তাপ বৃদ্ধি হইলে অথবা কমিয়! গেলে পেশীর দীর্ঘন্বারী ও 
অস্বাভাবিক কুঞ্চন হইয়া! থাকে ॥ ৩। কেমিক্যাল্‌ উত্তেজন1। অর্থাৎ দেহস্থিত 
বিবিধ জাতীয় পদার্থ, বিবিধ ধাতব ও অল্প ক্ষাব রহিত তল পদার্থগুলিকে 
উত্তেজিত কবিলে পেশী কু্চত হয়। ৪। ইলেকটিক উত্বনা। অর্থাং 
পেশী দগের স্থানে তাড়িত প্রয়োগ করিলে সহজে পেশীর কুঞ্চন হইয়। থাকে । 

পেশীর উপর তাড়িত প্রয়োগের কোন্‌ সময়ে উহার কুন হয়? 4 
৬1070 0076 0106 100175019 €9380805 ৮1160 1615 01701 80015001081 
80071076100 1 

পেশীর উপর দিয়! যদি ক্রমাগত এক ভাবের বা এক জোরের াড়িত 
চ।লান ধায় ভবে উঠ! কু্চিত তয় ন! কিন্ত এন্ধপ তাড়িতের একটু এদিক ওদিক 
হইলে অথবা হ্রাস বাবৃদ্ধি করিবে ততক্ষণ[ৎ সেই পেশীর কুঞ্চন হয়! থাকে । 

পেশী কুঞ্চনের জন্য উহার 1915৩ 007] অর্থাৎ ন্বাযু আকর শ্যানে যেকপ 
৪0070105 বা উত্তেজনার প্রয়োজন হয়, পেশীর গাজরের উপর এ কৃঞ্ণনের 
অন্ত কি সেইরূপ উত্তেকরনার প্রয়োজন হয় 2 

না। 

পেশী কুঞ্চিত হইলে উহাতে কিরূপ রাসায়নিক পরিবর্থন হয়? 01)6171041 
01081706953 007176 ০01067806100 01 

১। পেশীতে 5৪:০০১1৪০৮০ ৪০14 প্রস্তুত হয় এবং উহার অল্প ক্ষারন্ব 
হাহা ছিল ভাহা দু হয়। 

১২ 


৯০ 4050185, 


২। পেশীর বিশ্রামাবস্থা অপেক্ষ। উহার কুঞ্চন কালে ধিক পরিমাণে 
০১867 শোশিত হইতে গৃহীত হয়। | 

৩1 অধিক পরিমাণে 0৪%০॥। 01০19 বহির্গত হয়। 

৪। অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্ধনিক এপিড বাহ্ণ*ন এই ছুই প্রণালীর 
পরিমাণ সম্বন্ধে কোন নিয়ম দৃষ্ট হয় না। 

€৫। পেশীর 215 09561) কম পড়ে অথচ এক প্রকার 10115016 510081 
অর্থাৎ পেশী-শর্কর! গ্রস্তত হইয়া থাকে । 

পেশীর কুঞ্চন কালে উহার স্থিতিষ্থাপকত। (512911016/ ) সম্বন্ধে কিকি 
পরিবর্তন হয় 1? 01751055910 (19 618901010০6 17)95০18 001116 ০০1 
80001, 

পেশীর লস (759519৩ ) অবস্থায় যেন্ূপ উহার স্থিতিস্থাপক শক্তি থাকে 
উহার কুঞ্চনাবস্থায় সেরূপ থাকে না। 

পেশীর কুঞ্চনানস্থায় উহার স্থিতিস্থাপক শক্তির সহজাপেক্ষা হাস হয়। 
দেখা গিঙ্নাছে পেশীব কুঞ্চনাবস্থায় উহার গ[ত্বে একটি ভার ঝুঁপাইলে এ পেশা 
সহঞ্জ অবন্থপেক্ষা! লঘদিকে অধিক বিস্তৃত হয় বটে কিন্ত সহজ পেশীর উপবের 
ভার তুলিয়া! লইলে সে যেমন আবার পূর্বের ঠিক আয়তন পায়, কুঞ্চত পেশীর 
তার তুলিয়া লইলে ফে আপন পূর্বের ঠিক অবস্থা পায় না, একটু লম্বা হই 
থাকে। অর্থাৎ কুষ্ষিত গেশীর ০১6৩)১11]1) বা বৃদ্ধি পাইবার শক্তি বাড়ে 
কিন্তু উহার ০17১1101 অর্থাৎ স্থিতিস্থাপক শক্তির হাস হইয়া থাকে। কোন 
পেশীতে অধিক ভার ঝুলাইলে সে কুঞ্চিত হয় না কেবল লম্বা্দিকে বাড়িয়া! . 
থাকে। 

পেশীব এক স্কানে উত্তেজনা লাগাইলে, সেই উত্তেজনা কিরূপে সম 
পেশীতে ব্যাপ্ত হয় ? 00100001017 01501010109, 

কুঞ্চনেব তরঙ্গ (0০7679000০2. %৪৬$৩ ) উত্তেজনার স্থান হইতে সমস্ত 
পেশীতে ব্যা্ত হইয়! খাকে। 

পেশীর কুঞ্চন শক্তিতে শারীরিক তাপ কিরূপ থাকে? [86০ ০৫ 


22805000121 00100500017 020 175285 


পেশী বুঞ্চনে তাঁপ বাড়ে। যে পরিমাণে বুঞ্চন জনিভ পেশ'তে টান 


১09501,009, ৯১ 


পড়ে সেই পরিমাণে শারীরিক তাপ বৃদ্ধি পায়। তবে পেশীতে নিপ্ভ এক 
ভাবে কুর্চন* করিলে পেশী পরিশ্রান্ত হয় স্থতরাং তখন তাপ কমিয়া গিয়া 
খাকে। 

পেশীর কুঞ্চনে উহার আকৃতি কিরূপ হয়? 01)916911 ৪1)9092 0011176 
00106906101) 01 ৭ 07009010, 

গেশী কুঞ্চিত হইলে ছোট হয় এবং যে পরিমাথে পেশী ছোট হইবে 
সেই পরিমাণে উহা! পুরু হইয়া থাকে। সুতরাং পেশীর 010 বা প্রধান 

ংশ বড় পরিবর্তন হয় না! কিন্তু উহার ৪191৪ বা গঠনের বিস্তর পবিবর্তন 

দৃষ্ট হইয়া থাকে । 

কুগ্চন ক্রিয়ার [.70900 [610 কাহাকে কহে? 

পেশ্বীতে উত্তেজনা (50170715007) লাগানর কাল হইতে উ্ছার কুঞ্চন' 
আরস্তেব সময় পর্য্যন্ত যে অল্প সময় থাঁকে উহাকেই [70500 [১6150 কছে। 
ভেকের ড০1801515 অর্থাৎ 'ইচ্ছার্থীন পেশীগ্ুলিব উত্তেজনা হইতে কুঞ্চন 
পর্য্যন্ত হাত) 068. ৪০০10 অর্থাৎ এক সেকেখ্ডের ১* ভাগের এক ভাগ 
হয় মাত্র । 

কুঞ্চন ক্রিয়াব 0৩110 ০6 71516 61010)” কত টুকু ? 

বে সময়েব মধ্যে পেশীর আক্তে ২ কুঞ্চন, পরে জোব কুধ্চন এবং পেস 
গুনর্র্বার ধীব কৃঞ্চন হয় সেই সময়কে 01100 ০ 11518 576785 কহে। 

কু্চন ক্রিয়ার 0971০৭ ০0£1911109 ৪0610 কত টুকু নি 

যে সময়েব মধ্যে পেশীব আস্তে ২7৪1%:7697 অর্থাৎ শিথিলতা, পরে 
শীন্ত ২ শীখিলতা এবং শেষে আবার ধীবে ২ শিথিলতা উপস্থিত হয় সেই 
লময়কে পেশীর “08100 01 911106 0126105” বহে । 

পেশীর কুঞ্চন ও উহার' শিথিলত। ৫০76৫506907 ৪০৭ 15185086101 
এততুভয় ক্রিয়ার বাধধানে কি 7803০ বা বিরাম কাল থাকে ? 

মা। 

তিন ২-পৈশীর কুঞ্চনের (20701) অর্থাৎ শীন্্র ২ কার্ধ্য সন্ধে কোঁন তফাৎ 
বা পরিবর্ণন দৃষ্ট হয় কিনা? (৬5112100017. 00৩15914100 ০০০7০ 
(58607 01 0176161600080163, ) 


২ 050, 


ই, বিবিধ জন্বর পেশীতে এরূপ দৃষ্ট হয়, এতদ্বতীত একটা জীবেরও 
ভিন্ন পেশীতে দ্রুত কুঞ্চন কার্যের ইতরনিশেষ হয়! থাকে । 2101]156 
অর্থাৎ অঞ্িশূন্ত কোমলাঙ্গ বিশিই জন্তর 107587150 অর্থাৎ অনৈচ্ছিক পেশী 
সুত্র গুপি কয়েক মিনিট পর্ধান্ত কুঞ্তি হয়, 11077) অর্থাৎ ঘে|ড়ার মাছি 
সুলির পক্ষে উত্তেজনা দিলে এক সেকেপ্ডে ৩৩০ বার কুঞ্চন হয়। প্রতোক 
পস্তর আবন্তককতা, অভাব এবং অভ্যাস 0২৩৫5 810 198)13) বশত 
উহাদের পেশী কুধ্চনের তারভম্য ও দ্রুতভাব ( ৪1150% ৪0৫. 1801018 
দূ হইয়া থাকে । 

পেলীর ভ17 81007 007080601 কাহাকে বলে 2 

একটি হঠাৎ উত্তেজনায় ধত চোট (€8758165 ৪70:০7116 ) অবস্থা 
*গেশীর হওয়া সম্ভব হয় উহাকেই পেশীর 178 যা0াথ।া ০9008060ছ কহে । 

0৮01-নস1ন] ০001৮500197 কাহাকে বলে? 

একনাঁব উত্তেঞজনায় পেশী যতদুব ছোট হবাঁব হয়ে গেলে পর যণ্দ আবার 
উগাতে উত্তেজনা লাগান যায় তনে সেই পেশী আরও ছোট হয়। পেশীর 
সেই অবস্থাকে ০৮৩10171009] ০০917070607 কহে। 

*311121780100* এই কথাব অর্থকি ? 

মীংদ পেশীতে মাজানি রকমের উত্তেজনা লাগালে উহার খুব 
(লারা) কুঞ্চন হয়। এ কুঞ্চন অবশ্ঠায় আবার উত্তেজনা লাগাইলে 
আবার উহার চরম কুঞ্চন হয়। এই শেষাবস্থাকে "50070780197 কছে। 

পেশী কুঞ্চনের ফল কি? ৪৯ হইতে ৫* পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 

ধনুটস্কার কাহছাকে বলে? ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

পেশী যদি সর্বদাই টেনেখ্ব! কুঞ্চিত অবস্থাতেই থাকে অর্থাৎ বদ 3011- 
17801017101 ০০017090602. থাকে তবে উহাকে 066৪170 বা ধনুষ্স্কারের 
অবস্থা কহে। পেশীত্তে শীপ্ শীঘ্র উত্তেজনার পর উত্তেজনা লাগলে ক্ৃত্রিষ- 
ভাবে (৫5093 বা! ধন্ুইক্কার উৎপন্ন করা যাইতে পাবে। এরূপ শাস্ত্র শীঙ্ব 
উত্তেজনা লাগাইতে ন। পারিলে ফ'কের ঘরে পেশীর শিথিলতা আইনে । এন্ধপ 
অবস্থাকে [11706 ৩7678) কহ যায়। মূল গ্রন্থের ৫০ পৃষ্ঠা জর্টব্য। 

পেশীর 171165015 বা উগ্রতা এবং (৮8৭০ ঝ শ্রাপ্তির কারণ কি? 


াংড০0এ ১খগাাচানে, ৯০ 


পবিশ্রমেব পরিমাণ এবং রক্ত হইতে পোষণের পরিমাণ অনুসাবে উহাদের 
উৎপত্তি হইয়া থাকে । 70208 10768115 16356760 11711211109 অর্থাৎ 
উত্তেজনার হ্রাস হইলেই শ্রাস্তি ব!ক্লাণ্তি উপস্থিত হয়। / 

পবিশ্রম করিলে অর্থাৎ শরীরগ্থিত নিবিধ যন্ত্রের উপর পেশী ক্রিয়ার 
ফলকি? 

মূল গ্রন্থের ৫০ হইতে ৫৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) 


. আয়ু বিবরণ-_-১০:৮০৪৪ ৪731910. 


কোনু সুক্ষ পদার্থে স্াযুদণ্ড (০1৮9 (7010) প্রস্তত হইয়া থাকে? 

প্রাথমিক আয়ুহুত্র বাঁ প্রিমিটিভ ফাঠব্রি দ্বাব। লাুদণ্ড প্রস্তুত হইয়) 
খাকে। উবপ প্রাথমিক আফুহ্থর (7070710৮671) অতি সুষম পদার্থ, 
অনুবীক্ষণ যন্ত্র বাতীত উহ! দেখা যাঁয় না। 

এক্সিদ্‌-সিলিগাঁব (নান 8০117৭)০) কাহাকে বলে? 

কতকগুলি শ্রিমিটাড্‌ ফাইব্রিল্‌ বা প্রাথমিক শ্বায়ু স্ত্র একত্রিত কৰিলে 
উহাদের সমস্থিকে এক্সিস্‌ গিলিগাব কহে। অল্পপবিমাণ গ্রান্থলাব বা দানাদার 
পদার্থ স্বার়া ফাইত্রিল্গুলি বন্ধ থাকে। এক্সস্‌সলিগাবকে ম্নাযুসথতরের মজ্জাও 
বলা যায়। ই] স্নায়ুর মধ্য ভাগে এক সঙ্কর্ণ সথত্রের মত অবস্থিতি করে। 
ইহ! অগ্ুলালময় পদার্থ । 

একটা সম্পূর্ণ গ্রাযু সৃত্রের (০০070161৩7৮) বিশদ বর্ণনা কর? 

ইহাতে ১। প্রাথমিক স্সাযু সর বা প্রিমিটিভ ফাইব্রল্) ২। আবরণ 
শূগ্ঠ সায়ু মঙ্জা (07100 ৭১013 ৩51107061)। 

৩। আবরণযুক্ত নায় মজ্জ! ) অর্থাৎ অযু মজ্জা বা এক্সিস্‌ সিলিগাঁব 
সোয়ান্‌ সাহেবের শ্বেতবর্ণের পদার্থ দ্বারা আবৃত থাকে। অথবা উহ! মেডুলাদী 
পিদূ কিছ! মায়েপিন্‌ পদ্গার্থ দ্বার! ঢাক থাকে। 

৪। আবরণযুক্ত সানু মজ্জার চতুর্দিকে সোয়ান্‌ সাহেবের সিদ্‌ অথবা 
নিউরেলিমার আবরণ থাকে ৷ 


৯9 ৬০০৪ 9৬, 


৫ | আববণযুক সাযুমজ্জার চতুর্দিকে উক্ত ছই আবরণই দৃষ্ট হইক়্া থাকে । 

সেরিঝো-ম্পাইন্তাল্‌ ও সিম্পেথেটিক্‌ স্ায়ু হত্রের প্রডেদ কি?. 

সেবিব্রো-্পাইগাল্‌ স্থত্রের গঠন পূর্বো লিখিত লমপূ্ণ ন্বায়ুর বর্ণনার ৫ম 
শ্রেণীর স্াযুৰ গঠনের স্তায় ) অর্থাৎ উঠাদের চতুর্দিকে সোয়ান্‌ সাহেবের সিদ্‌ 
এবং নিউরেলিম। এই ছুইঘ্লেরই আববণ থাকে । কিন্তু পিস্পেখিটিকের হত্রের 
গঠন উপরো ক ৪র্থ শ্রেণীর স্থায়; অথাৎ উহাদের চতুর্দিকে পোঁয়ান সাহেবের 
সিদ্‌ অথব| নিউরেলিমা এই ছইয়ের মধ্যে একটা আবরণ থাকে । 

(বশেষ খিবরণ ৪৭০ হইতে ৪৭২ পৃষ্ঠ! দুষ্টব্য। 

র্যান্্য়াবস্‌ নোডস্‌ গুলির গঠন ও ক্রিয়া কিরূপ ? ঢ২23%161 0০৫৩৭, 

৪৭১ পৃষ্ঠায় উহদ্িগের গঠন দেখ । উহার! এক্সিস্‌ সিলিগার মধ্যে রক্কের 
রস ৰা গ্রাম বিস্তার কাঁরয়! থাকে সুতরাং উহাদের ছার! সামু সতের পোষণ 
হইয়া থাকে । 

নার্ডি নার্ডোরাম্‌ কাভাকে বলে? বিওঘ1- ৩৮০10, 

উহাব! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাযু বিশেষ। উহার নার্ভ সিদ্‌ নামক প্রকৃত আামুর 
আ।ববণকে চেতনা বা সংজ্ঞা দিয় থাকে। * 

স্নায়ু পদার্থস্িত রাসয়নিক পদার্থের (51797015090? 7৩1৬৪) কিছু 
কিছু উল্লেখ কর? 

এক্িস্‌ সিলিগাব ও গ্যাংশ্লিয়োনিক্‌ কোষ মধ্যে এল্বুমিন্‌ থাকে | উহাদের 
ভিতর পটাস্‌ ও গ্লোবিটলিন্‌ সদৃশ পদার্থও দৃষ্ট হইয়া থাকে। স্গাযুর ধূসর 
পদার্থে নিউর্লিন্‌ এবং নিউবোকেরিনিন্‌ দৃষ্ট হয়। ক্রিয়েটিনে অধিক সাল্ফার 
থাকিলে উহ্বাকে নিউবো-কেরিটিন্‌ কছে। ম্্ায়ু সংযোগে তত্ত মধ্যে জিলাটিন্‌ 
এবং সৌয়ান্‌ সাঙ্তেবেব সিদ্‌ মধো ইলাষ্টিন্‌ দৃষ্ট হইর। থাকে । এতত্যতীত, 
জায়ু মধ্যে সেরিব্রিন, লিসিথিন্‌ এবং প্রোটেগণ দৃষ্ট হয়। 

সায়বিক পদার্থের রাপায়নিক (০1081771091 16806107) প্রতিক্রিয়। কি? 

অকর্মণ্য অবস্থায় ল্য পদার্থ অল্প ক্ষারযুস্ত অথবা অল্প ক্ষার রহিত হয়, কিন্ত 
সতেঙ্জ অর্থাৎ কার্যকারী অবহায় অথব! মৃত্যুর পর উহ অশ্নযুক্ত হইয়া থাকে। 

মন্তিষ্ষের ও অন্য নাযুর প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য কি? হ২5৪9090 ০৫ 
£০0618) 06:৮০995 00801৩21200 0181 | 


মছিং৬০0৩ 55101. ৯৫ 


মস্তিষ্কের ধুপর পদার্থ সর্ধদ! অশ্নযুক্ত থাকে কিন্তু অন্ত সাধু সেবপ 
খাকে না। 

গায়ু সুত্রের টান সহ করিবার ক্ষমতা 5511৩ 3৩750) কিক? 

উহাদের টান সন্থ করিবার অনেক শক্তি দুষ্ট হয়। কারণ, আমর জানি 
ষে ঘটন! সুত্রে বাছু প্রভৃতি ছিন্ন হইলে উহার স্ায়ু শীঘ্র ছিন্ন হয় না। সায়েটিক 
আয়ু ১মণ ২* সেরের টান সহা কবিতে পারে। 

যু মণ্ডলের ক্রিয়াকি? [0170001] 06 07607615909 553161, 

এই যন্তপ্বারা শরীরের সর্বাংশের সম্বন্ধ সমান ভাবে রক্ষা! হইয়া থাকে । 
অর্থাৎ যদি শরীরের কোন এক স্থানে কোনরূপ ন্বযুব পরিবর্তন ঘটে, তবে 
সেই পরিবর্তনের অবস্থা! দূরস্থিত স্থানের দাযুতে সর্চালিত হয় এবং এই স্থানেও 
সেইরূশ'ক্গ/ঘুব পরিবর্তন ঘটিত্ডে পারে। 

ন্বাযু সুত্রের দুটী বিভাগ কিকি? এবং উহাদের ক্রিয়া কিরূপ? 101%1- 
3101 01 1৮5 70168, 

১। .আফেরেন্ট বা সে্টিপিটাল্‌, ₹1 এফারেন্ট ৰা সেপ্টিফুগাল্‌। 
অধিকাংশ ্নযুতে এই ছুই প্রকার ন্বাধুসরট দৃষ্ট হইয়া থাকে । আফেরেণ্ট, 
সেণ্টিপিটাল্‌ অথবা সেঙ্গারী স্নামুগুলি আপন আপন সমাপ্তি (2০711765) 
স্থান হইতে পদার্থের চৈতন্য বহন করিয়া উৎপত্তিব দিকে অর্থাৎ স্নায়ু আকবের 
(97৩ ০8০06) দিকে লইয়! যায়। একটা ন| একটা ন্ায়ুকেন্দ্র উহা গ্রহণ 
করিয়। থাকে ) পরে উত্ত স্সাযুকেন্ত্র সেই চৈতন্যের উপযোগী আদেশ এফারেণ্ট, 
সেশ্টিফুগাল্‌ ব| মোটর ন্নাযুকে বহন করিতে বলিয়া থাকে, স্বতরাং এই 
স্সাযুগ্ুলি উৎপত্তির স্থানে দিক হইতে সমাধির দিকে পদার্থের সংজ্ঞার 
আদেশ বহন করে। 

্নাযুঙ্ত্রগুলির কোনরূপ উত্তেজন! ব! শক্তি উৎপন্ন করিবার ক্ষমতা আছে 
কিনা? 10০01751759 652501815 10108 1) 000৩0756195, 

ইহারা কোনরূপ উত্তেজনা উৎপন্ন করিতে পারে না; যতক্ষণ না উচ্চ মনা 
কেন্ত্র হইতে উত্তেজন। ইহাদের উপর কর্তৃত্ব করে ভতঙ্গণ ক্রিয়াহীন অবস্থায় থাকে 

শ্বেত ও ধূসর ন্বায়ু পদবর্থে প্রতেদ কি? 70150700001 9965650 1301. 
220 21৩7 10971%85, 


৯৬ মছা৮03 5১পান, 


শ্বেত গ্গাযু সুতে সোক্ছান্‌ সাহেবের সাদা পদার্থ দৃষ্ট হয় কিন্তু ধুসর পদার্থে 
সেরূপ কিছু থাকে না। 

স।ৰ+ ও ধুপব পদার্গের মধ কোন্‌ পদার্থ অধিক দুষ্ট হয়? ড/1)101) ০1 
[10217 লি 0)পাটা 78 

শেন যু পদ খঁশসিক দহ: সিম্পাণ্টিক লঘু মগ্ডলে এসং পিশেষ 
চৈ ২পাদক স্ব স্টল কতক কশক ধৃযার পনার্থ দু হস পাকে। 

কোন লামু অপদা দিনা ইস্টেসন! পাচিঠ হইঠে হইতে উচাব আতি নিকট- 
বর্তী মুর ভিতর সেই উ ত্তসন] স্থানাস্বিত হইতে পাবে কিনা? 

না। কোনবপেই না । গাতে গানে সংলগ্ন থাকিলেন না। 

এফাধেন্ট স্নায়ুর কয়টা বিভাগ ও উহাদের ক্রিয়া কিরূপ? 10115107 
9170. টি101101 ০0100051525, 

১) মে.টব নার্ড অর্থাৎ সঞ্চালক আযু_ইতাঁবা পেশী গুলিকে কুঞ্চিত 
ক্লুবিয়া থাকে। রি 

১৭. পিকিটলী-নর্ভ শর্ত পিঃদবপকাবী মযু-ইহাসের গ্রস্থি হ্বাব! 
(জোনাণস) ধস নিঃসণ *উয়। থাক । 

৩। ঈন্হঈবী-নার্ড অর্থাং ক্রিগ বোধকারী আ'যু- ইহাদের ছার! 
অতিন্ত্ত ভরিয়া দনন হয়। 

৪1 ন্দেসা'মাটব নার্ভ অর্থাৎ বকনাই* নাড়ীব সঞ্গাশক ন্বাযু। 

«1 টেণফিক থার্ট্টিক ও উ/লকৃদ,ক্‌ অর্থাৎ পে|ষণকারী, তাপোৎপাদক, 
ও তাড়িচ বাহক গ্রভৃঠি মুল উল্্লপ আছে। 

ইন্টাব-সেপ্টল্‌ জ্গাধু কাঙ্াকে বলে? [167 ০7171 181৩9, 

টার! বিবিধ স্নায়ু কোন্দ্রব কোষগুলির যোজক স্বয়ু। ৪৭৯ পৃষ্ঠা জ্ঠবা। 

স্বায়ু শক্ষির বেগ বান্রতগতি কত? ড/180 5 07৩ ৮৩1০০16/ ৩1 
হা01০ 00106 1 

এক সেকেণ্ডে ৩০ মিটার স্থানে ্নাধুর বেগ যায়, অথবা দ্রুত ডাক 
গাড়ীর মত উহার গতি দ্রুত হয় অথবা অতি ভ্রুত অশ্বের 071190 বা লক্ক 
গতির মত ল্নাুর গতি ক্রুত হইয়া থাকে । ২. 

আয়ু শক বা বেগ “০৪৪৬৩ ৬৭৮:৯*০০* কাহাকে বলে? 


া্াংত00৩ 95৫14, ৯৭ 


পেশীর মত পায়ুরও শ্বাভাবিক গতির (19691811051 ০9100) 
উত্তেজনার পবহী কিঞ্চিৎ *মস্থর ভাব দৃ্ট হয়। এমৃছ্গতির নাম 16880৮৩ 
৮৪19001) 1 এই মৃদু গতি অর্থাৎ 1)০98115৩ %9118001] ম্বাযুর মধা দির! 
সেইরূপ জোঁব ভাঁবে যায় যেমন উহাধ উত্তেজনা হইলে জোর হইয়া থাকে । 
শ্বতরাং 75580%৩ %21120101) এবং 00:৮৩ 10009158 বা উত্তেজনার অর্থ 
একই বলিতে হইবে। 

15150119001) 815 কাহাকে বলে? 

স্নায়ুর তাড়িত শক্তিকে 61601701910) কহে। বিবিধ অবস্থার পড়িলে 
উহার এ তাড়িত শক্তির বা নৈদু/তিক অবস্থার (6160667071 ০910161018) 
ইতরবিশেষ বা হাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে । | 

70257 8588 কাহাকে 'বলে ? 

0০৮৪7 07760 লাগাইবাব কালে &796 বা! 0০916৬৪ [0]৩এর 
নিকটে স্নামুব তাড়স (01155011)6) ) কম হয়। এরূপ হ্বাসকে 2০1৪০ 
£106010179 কে । রর 

1709160119101)09 কাহাকে কহে। 

0৭00৭৩ বা 760815 1১01০এব নিকট স্াঁফুব তাড়ল বা উত্তেজনার 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে এরূপ অবস্থাকে [য1610০0০00070)8 কহা যায়। 

[019012 02201009790921001৮5৭ কাহ!কে বলে? 

আাযুব যে অবস্তায় কম বেশী শক্তি বিশিষ্ট কোন 5177011 বা উত্তি্গনা 
. উার মধ্য দিয়! ভ্রমণ জন্য বাধা পায় না সেই অবস্থার নাম মামুৰ 177120710 
ব! উত্তেঙ্গনার অনুকূল অবস্থা । 

স্বায়বিক উত্তেগনার জঙ্ট সেই, অনুকুল অবস্থা কি কি” 178 ০০711- 
61079 71018089৭710 002 015 10176900111 1 

ক্লাখু মপদো যদি (৯) ঠিক ভাবে রক্তে যোগান (019০0 58009) হয়, বক্ষ 
যন্ধ (২) উপযুক্ত 70115177506 বা খাস আাযু মধ্যে আনয়ন করে এবং সন্ত 
ফিরিরা যাইবার সময় (৩) যদি সেই ক্বাযুল অনার পদার্থ লইয়া যায় ০7 
৪৬৭ ৫0৩০৮৩ 0721615) (8) 70156 ০৫10৩ বা সলাত আকর স্থানের সহিত 
হি ঠিক যোগ থাকে এবং বদি (৫) 6৩০০০690019 অর্থাৎ ভাপ ঠিক 

১৩ 


চ৮ মিতং০9৪ 8৬৪1, 


থাকে তবেই উহাদের সমষ্টিকে গ্গাযুর ০০7100773 ০1171680010 বা 
উত্ত্তজনার অবস্থ! কহা যার়। | 

কোন স্বামুর শ্রাস্তি ব! হূর্ববলত! ঘটিলে, অথবা উহাতে রক্ত যোগান না 
হইলে কোন্‌ তাবে উহার আবার বল বিধান হয়? 17০/ ৪ 186800৫ 106759 
116০9৩6:1, 

প্রথমতঃ আস্তে, মধ্যে শীস্তং এবং শেষে আবার ধীরেং শ্রান্ত বা হুর্ববল শযু 
গ্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে । 

স্নায়ুর কোন অংশে (561070105 ) উত্তেজনা লাগাইলে উহার পেশীর 
বেশী কুঞ্চন হয়? অথব!| স্নায়ুর কোন অংশে স্নায়ুর অধিক 17165 1]1 
দুষ্ট হয়? 

পেশী হইতে দুরে উহার প্নায়ুতে উত্তেজনা! দিলে সেই পেশীর কুঞ্চন 
€বশী হয়। গ্ষাযু যেন জোর সংগ্রহ করিতে২ গেশীতে উপস্থিত হয় । 

6৮৪ ব। জ্াযুব ৮1001661601 00175 কাহাকে বলে? 

পূর্ব বলা হইয়াছে যে, কোন ন্মাযুব উপর একভাবে ও ক্রমাগত তাড়িত 
উত্তেজনা বা 0075051006 000600 লাগাইলে  0867065 ০৮ 16581155 
0০16এর দিকেই উহার 11119116 বা তাড়স বেশী হয় এবং 7906 অর্থাত, 
ঢ0510০ 7০16এর দিকে এরূপ উগ্রতার হাস হয়। স্নাযুর মধ্য গ্ছলে অথব! 
প্রত্যেক পৌলের (2০19) ম্ধাভাগে ষে স্থান হয় তথায় কোন প্রকার 
তাড়স বা! 11116911115 থাকে না অর্থাৎ 20 170168360 11718801105 ০01 
10৩ ০৪07০0৩, 0০017 01701015150 177109৮1110 01 075 ৪0০0৩ ৪৮ 112 
০০18 স্থতরাং তর স্থানকে ৮1010616065 0০10৮ কহে। ছুই (2০199) 
পোলের মধ্যে যে ব101651601 ১০10£ অর্থাৎ তাড়স শূন্ত শ্বান থাকিবে 
এরূপ কোন নিয়ম নাই কারণ তাড়িতের শক্তি অন্সারে এ স্থানেরও পরিবর্তন 
হইয়া থাকে । 

পেশী কুঞ্চনের নিয়ম কিরূপ? ৬/8 হাতে (95 18৬5 01 00171186100 ? 

১। পেশী সমূহে যখন উত্তেন না থাকে € 905) 0১৩ ০871506 15 
10861 ) তখন ৪061600060009 অর্থাৎ 0৩০:82550 10111510117 অর্থাৎ 
উত্তেজনার হ্রাসই নৃতন উত্তেমনার কারণ হইয়া থাকে । ২। আবার বখন 


0008 85:81, ৯৯ 


উত্তেজনা (০81806) চলে তখন [9151891060753 অর্থাৎ 1007088৩৫ 
171601110 অর্থৎ উত্তেক্রনার আধিক্য হুট থাকে। ৩। 0৪068৮ 
চল্‌তে চল্তে তেঙ্গে দিলে ঘেরূপ উত্তে্জন। হয় নূতন ০৪7616 চাঁলাইলে পর 
তরপেক্ষা। বেশী উত্তেজনা হইতে থাকে । ৪1 9515069601708 সবার! 
উত্তেজনা! ও সধচালনের হ্রাস হয় (160006609 ০ 17128110500. 007- 
09৩110 )। ৫ | [51516000100 দ্বার| 17110901110 বা উত্তেজমার 
বুদ্ধি হইয়। থাকে । ৬ 1 85০870170 ০01:606ও  অর্থাৎ উর্ধগামী 
তাড়িত শক্তিতে, যে স্নায়ু পেশীর নিকটবর্তী থাকে উহার ক্রিয়ার হাস হয় 
এবং ৭1 $/10) 065০0101176 00176106 অর্থাৎ নিষ্নগামী তাড়িত শকিতে 
যে স্নায়ুপেশীর নিকটে থাকে উহার ক্রিয়ার আধিক্য হইয়া থাকে । ৮। ০আ- 
৩76 ৮৫৪1: অর্থাৎ কম জোরি হইলে উপরোক্ত, পরিবর্তন গুলিও কম জোরি 
হইয়া! থাকে। 

615৪ 09010050165 বা (6110171918 কাহাকে বলে? 

উহারা নাযু নির্মিত পদার্থ বিশেষ । উহাদের ভিতর গায়, হু শেষ হুয়। 
উহ্বা্দের ভিতর 61076]! ্নাযুগুলি 10100156 বা আদেশ বৃহন করিয়া থাকে। 
এবং 60161 সবাযু সত্রগুলি সেই আদেশ বা উত্তেম্বন। গ্রহণ করিয়া থাকে। 
উহা্দিগকে (০000 ০0100080189 ব| *ম্পর্শ কণা” কহছা যায়। 

ন্বাযু শুতে রক্ত যাইতে না দিলে কি ফল হয়? ৮1091080018 1১৫0 
01০০৫ 50001) ০1৭17675৩15 00007? 

বাম শীস্তই উত্তেজন! হীন হইয়া অবলাঙগিত হইগ্পা থাকে অর্থাৎ জআামুর 
পক্ষাধাত হইয়া থাকে। 

ন্বাুব কোন্‌ অংশ উত্তেজিত করিলে প্রবলভাবে পেশী কুঞ্চন হয়? 

€েশী হইতে যততদুর়ে সেই পেশীর মোটর নার্ভ উত্তেছিত করিবে, ততই 
অধিক প্রবলভাবে সেই পেশী কুঞচিত হইবে। | 


৪৩ 27218101790 0৮ 3৮181, বি 2৩, 
স্পাইন্তাল আায়ুদিগের ক্রিয়া । 
15519192501 006 501081 1061%63, 


স্প।ইনাণ্‌ আাধুদিগের উৎগন্তি, বিস্তৃতি ও ক্রিয়াদিয় সংক্ষেপ বর্ণনা কর? 
1)৩301008 01১৩ 011675 015001990107) 20 91006001501 05 5015৭1 


এ 


1081559 

কণের্ুকগুলি পরস্পৰ সংযুক্ত হইগে তাহাদেব ছুই পার্খ দিকে ষে 
ভার্টেব্রান্‌ কেনাল্‌ অর্থাৎ কশেরুকা সমখীয় ছিত্র দুষ্ট হয় তন্মধ্য দিয়া ৩১ জোড়! 
যু বাহির হইয়া থকে । গুত্েক জোড়া স্নাযু স্পাইন্াল কর্ড অর্থাৎ পৃষ্ট। 
মজ্জায় ছুই মূল 7০০ দ্বার! সংযুক্ত থাকে । একটা সন্দুখ মূল 81)697104 ৫০০ 
ও অপরটিকে পশ্চাৎ মূল 1১095050107 1096 কহে । এই ছুই মৃগ পরস্পবে 
মিলিত হইয়া একটী ম্নাযু হঈয়া ইণ্টাবভাটে ব্রন ছিদ্র দিয়া পাহিব হইয়া 
থাকে। ছুই মূল একত্রিত হইবার পূর্বে, পশ্চাৎ্ৎ মুলে কিঞিৎ গ্যাংহার। 
সদৃশ কোব ও সুত্র স্ফীত হইয়া থাকে । স্পাইগ্তাল্ন!র্ত অর্থাৎ মেকদণ 
সধন্ধীয় স্নায়ুগ্ডপিকে আমবা শিশিত সাধু 07155০00৮০২ বগিয়া থ।কি। 
কারণ, উহাদেব মধ্যে এফ্রারেন্ট ও আকেবেন্ট মানুষ থাকে। বঙ্গুখে 
মুগদশ হইতে যে সমস্ত সুর বাহিব হয় উহা্দিগঞে এফারেন্ট বা সঞ্চালন- 
কারী স্নায়ু বা মোটরনার্ভ কহে। ইহাদের দ্বাবা আদেশ বাঠিঠ হইয়! 
থাকে। পশ্চাৎৎ মূলদেশ হইতে যে সমস্ত স্সীযস্থর বাহিব হয় উতাদিগকে 
আফেরেন্ট বা সংজ্ঞ। বাহক স্নায়ু বা সেন্সরী-নার্ভ কহে। ইহাদের দ্বারা 
পদার্থের সংজ্ঞা বাহিত হইয়া থাকে। 

[২০17606500311116 কাহাকে বলে? 

কোন 07০6০: ₹০০% তর্থাৎ সঞ্চালক আ!যুব মূলদেশ কাটি্া দিয়া যদি 
উহায় 1711017৩151 অর্থাৎ সমাধির দিকে উত্তেজনা লাগান যায় তবৈ সে 
স্থলে কিঞ্চিৎ বেদনা অনুভূত হয়। এরূপ বেদনা অনুভব করার নাম 
18000116106 98051011165 । এরূপ হগুনের কারণ এই যে, 9875017% £০9০9€ 
অর্থাৎ সংজ্ঞাবিধায়ক মুলের কতকগুলি শুত্র 20960: £০০৮ অর্থাৎ গতিবিধায়ক 
মূলের সহিত সংযুক্ত হওয়ার পর উহার 761101)617 ৰা সমাপ্তির দিকে সংগত 


6৮758109100 0৮ 801 417 বোধ ঘুর, ১০১ 


বহন না করিয়া! মোটর £০০% বা মুলকে ফারয়া সংজ্ঞা বিধান করিয। 
থাকে। 

* স্পাইন্াল্‌ স্নায়ুব পশ্চাৎ মুল দেশের গ্যাং্িয়া বা কতকগুলি আামুকোষ 
পদার্থের উদ্দেশ্ত কি ? 007০0009০01 £8118118 00. 0০১৩৪০৪9915 01 
50911)01 0615৩8, 

উহাদের ক্রিয়। 'মআাজিও স্পষ্ট বুঝ! যায় নাই। উহাদের দ্বার গুতাবর্তক 
(1২০95%) ক্রিয়াও হয় না এবং উহাদের স্বতঃকাবী শক্তিও (£57019108110" 
৪০01%1) ) দৃ্ট হয় না। কিন্ত বোধ হয় উহাদেখ দ্বার] ন্নামুখ পোষণ হইয়) 
থাকে । কাঁবণ, ইহা দেখা গিয়াছে ষে গ্যাংগ্রিক্াব পশ্চাঠে পশ্চাৎ মূলদেশ' 
কাটিয়া দিলে যে ত্র স্পাইন্তাল মঙ্ার সঠিত সংযুক্ধ থা উহা শীন্র শা নষ্ট 
হইয়া যায্স, কিন্তু গ্যাং'গ্নরাব সহিত সংযুক্ত সা, স্তর নই হয় না এঠবগে ইগা 
সিদ্ধান্ত হয় যেসেন্সরা বা চৈ*হ্যোৎপাদূক সায়, সুত্রের পোবণ প্রক্রিয়ার উপর 
পশ্চ/ৎ মূল দেশেব গ্যাংগ্রিয়া গুলি বিশেষ ভাবে কর্তৃত্ব কাবয়া থাকে । সঞ্চালক 
কাযুগুলি পৃষ্ঠনজ্জ! স্থিত জাধু কেন্দ্র (6750 ০67116 ) দ্বাবা পু ₹ইয়। 
থাকে। 

৬1810150910 ভন]117 1? 

কোন স্নাযুকে তাহার ০০711 বাঁ আকব স্থান হইছে পৃথক কবিলে 
আথন! যি কোন স্নায়ু মাকর নষ্ট হউয়! যায়, তবে সেই আযুর ০০1671110 
বাড়ে। 067671210 হইতে এন্ধপ উত্তেজনার বৃদ্ধ অ।বস্ঠ হইয়। 7১০11101615 
বা ্সাযুব সমাপ্তিব দিকে গমন করিয়া থাকে । গবে এরূপ উত্তেজনার বুদ্ধি 
শীন্ৰ শীঘ্র কমি! গিযা থাকে । শেষে আব মোটেই উত্তেঙ্গনা থাকে না। 

ধ্র্ূপ পরিবর্তন শীঘ্র শীঘ্ কোথায় হয়? গোড়ায় না আগায়? 1১০ 
07০5৪ 01717065 18105 01906 00016 181)1017 1) 076 ০৪7৮21 01 
09701651 ৩0৫ ? 

“গোড়ার দিকেই শীঘ্র শীঘ্ব পরিবর্ধন হর কিন্ত আাগার দিকে উত্বেজন| বেশী 
সময় পর্যন্ত থাকে গোড়ার অপেক্ষা । 


১০২ ০ 5২0 ৪৮111, এ7০008 8$পরগর, 


সেরিব্রো-স্পাইন্তাল্‌ নার্ভস-সিক্টেম্‌। 


€ 
05151010-5011981 টম 61505 35500100, 


স্পাইন্যাল্কর্ ব! পৃষ্ঠ মজ্জা, মেডুলা অবলংগেটা বা অধংমন্তিষ্ক, ব্রেন ব। 
মন্তিফ, দাযুহত্র বা নার্ডন্‌, এবং গ্যাংগ্লিযা অর্থাৎ স্নাযুকোষ, স্ঘলিত গুটি 
এই সনপ্ত স।যু ও আাযুকেন্ত্রের ক্রিয়। অলোচন! করাই সেরিঝোস্পাইসাল্‌ 
নার্ভন্‌ সিষ্টেমের উদ্দেশ্য । 

মস্তিফের ও স্পাইন্তাল কর্ড বা পৃষ্ঠা মজ্জার বিল্লীগুলির নাম ও ক্রিয়া কি? 
01056005010 এ15002ত0, 250181)0169 80 চি 

১। ভিউরেম্টোর_এই ঝিন্তী চি্সে ও সংযোগ তন্ত্র! নির্শিত। 
ইহার নিগে যে স্মায়বিক পদার্থ বা বিধানোপাদান অবস্থিতি করে উহাদিগকে 
ইহ! আবৃত ও রক্ষ। করিয়া থাকে। 

২। এরাকানয়েভ_ ইহা ভিউরেমেটার অপেক্ষা! অনেক পরিমাণে হুক 
ঝিল্লী বিশেষ। ইহার আকারও ডিউরাসেটারের যত। পরীক্ষায় দেখ! গিয়াছে 
ষে ইহা দ্বার সেরিত্রে।স্পাঠন্াল্‌ ফুয়িভ অর্থাৎ মব্িক ও পৃষ্ঠামজ্জ| সন্বন্ধীর 
এক প্রকার তরল পদার্থ বাহির হইয়া থাকে । 

ও। পায়েমেটার_ইহাতে বহু সংখ্যক রক্তবাহীনাড়ী দৃষ্ট হয়, এ রত্ত- 
বাহীনাড়ী গুলি নিয়ে অবতরণ করে এবং মস্তিষ্কের উপর-গাত্রকে পোষণ করিয়া! 


থাকে। . 
নিউবোগলিয়া কাহাকে বলে? (1501০1318) 


উহা বিশেষ এক প্রকার সংযোগ তন্তব। ইহার উপর যাবতীয় জামুহুত্র, 
মস্তিষ্কের কোর এবং পৃষ্ঠমজ্জ| অবস্থিত করিয়া থাকে ।- 

স্পইন্তা কর্ড বা পৃ্টমজ্জার গঠন বর্ণনা কর ? [1055011196 ৪0781 ০01, 

ইহা ন্নাকবিক তস্তর থাম বিশেষ। ফেডুলা-অবলংগেটা ও পন্স ভেরোলাই 
দ্বারা ইহা মস্তিষ্কের সহিত সংযুক্ত থাকে এবং কডা-ইকৃইন! স্থিত বহু ন্বারর 
মূলদেশের মধাস্থলে সমাপ্ত হইয়। থাকে। ইহার বহির্দিকের অনেকাংশে 
সাদা বর্পের আর, পদার্থ থাকে এবং মধ্যন্থজে ধূসর পদার্থ দু হইয়া! 
থাকে । ইহাকে প্রস্থভাষে ছেদ কছ্িলে ইটা চক্মকলাবৎ অথচ আসমান 


৩৪ হর 51174, 85005 8৮১৮, ১৩৬ 


আকুতি বিশিষ্ট ([785801315 5179054  015০80$5 ) ধৃনরবর্ণের পদার্থ 
দুষ্ট হয়।. উহ্থারা পরশ্পের এরূপ পদার্থের ত্বার। সংযুক্ত থাকে । বিশেষ বিবরণ 
৪৭৫ হইতে ৪৭৮ পৃষ্ঠা রষ্টব্য। 

পৃষ্ঠ মজ্জা কি সর্ব সমান ? (5159 90181 0010 ) না। সার্ভাই- 
ক্যাল্‌ ব] গ্রীবাদেশেব নধ্য স্থলে ও নিম্ে এবং ভরপ্পল প্রদেশের নিয়ে পৃষ্ঠ 
নক্জ! মোটা হইয়। থাকে । কারণ, এ্রএস্থান হইতে স্ায়বিক শাখ! প্রশাখ। 
উঠিছ্। থাকে । 

পৃষ্ঠ মজ্জায় সাদা পদার্থের গঠন কিরূপ? ড/1)26 15 0086 ৮0115 9৩০ 
55006 ? 

উহাদের ভিতর স্াযুস্ত্র ও একটি করিয়া মেডুলারী সিদ্‌ (576511) থাকে । 

এনদায়, সুত্রের ক্রিয়া কি? 17017000179 01 0155 17057557065 ? 

এক কোষ হইতে অপর কোধে পদার্থের চৈতগ্থ স্থানান্তর করিয়। থাকে । 

ধূসর পদ্দার্থের গঠন কিরূপ ? 1)০১৫:19৪ 6169 788 066৯ 

থর শক নায় সুত্র ঘন জাযোর আকারে সজ্জিত থাকে । তন্মধ্যে বুসংখ্যক 
গ্যাংমিয়োনিক্‌ কোষ বিস্তৃত হইয়া থাকে ; উক্ত ন্ার, সুত্রগুলি একটা কোধ 
হুঈতে অপর কোষ মধ্যে সংজ্ঞ| বহন করিয্। থাকে | শ্বেত সায়, পদার্থে গ্যাং" 
গ্লিয়োনিক্‌ কোষ দৃষ্ট হয় না। 

গ্যাংমিয়োনিক্‌ কোবগুলির অগ্ান্ত নাম কি? 10০০ 816 11659 
06115 ০2115 2 

উহ্থাদিগকে মাণ্টিপোলার, বাইপোলার অথবা ইউনিপোলার কোষ কহ! 
ধায়। কারণ) উহাদিগের এক বা ততোধিক প্রবদ্ধন ঝ! ফেকড়ী দুষ্ট হয়; 
ফেঁকড়ীগুলি সারুমত্রদিগের হায় বিভক্ত হয় ন1। 

পৃষ্ঠমজ্জা কয়টি স্তস্তে বিভক্ত এবং উহাদের ক্রিয়! কিরূপ? (77017061018 
০1008 ০01010015 06 501081 ০91), 

১। সঙ্ুখ স্তত্ত, ২। গশ্চাৎ স্তস্ত এবং ৩। পারব স্তপ্তু। ৪৮৫।৫৮৬ পৃষ্ঠা 


জষ্টব্য। 


৯০৪ 0010 ধিও ০৪ পাত ওটা রিতা, 000, 


স্পাইন্যাল কর্ডের ক্রিরা। 
[75070010705 01 076 3131041001৫, 

স্প।ইগ্ঠাল্‌ রড ঝা পৃ্নজ্জ। দ্বাবা কিরূপে বহন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। 
|] 07750 0)50001189015994001915 08111650100 006 51010810০০0: ? 

দচতন্লে।খ্পাদক আাযু দ্বারা যে সমস্ত চৈতন্য বাঁ সংজ্ঞা বাহিত হইয়! পৃষ্ঠ- 
মজ্জায় উপনীত হয়, পৃ্নজ্ৰা আবার সেই সমস্ত সংজ্ঞাকে মন্তিকস্থিত বিচার- 
্ষম স্াযুকেন্দে উপস্থিত করিয়। থাকে । পরে মস্তিস্থিত উক্ত সাযুকেন্ত্ 
তইতে আদেশ বাহির হয়, স্পাইন্যা!ল্‌ কর্ড এ আদেশগুলি বহন করিয়। থাকে। 
সঞ্চাতক স্নামুগুলি পৃষ্টদজ্জা হইতে সেই আদেশ বহন করিয়া পেশী সমূহে লঈর। 
গিয়া থাকে। 

মক্জাথ কোন্‌ অংশ মোটব ও কোন্‌ অংশ সেন্পরী? 1১৭৮ ০৩৭ 
(10000116000 115 109108 ৭007 507001 100) 008 1 5021501, 

. সনু আংশ মোটর ঝ। ল্গালক এবং'গশ্চ।ত অংশ সেন্সবী বা চৈতন্যোং 
নিজ ূ 

শ্বেত ও ধুনব যু পদার্থের ক্রিয়ার ভেদ কি? 17000097506 1188 
9:১0 হাতে 1070061৭ 

প্রতাবর্ধক স্বভাব বিশিষ্ট (৮58৪ যে সমস্ত সেন্সবী ও মোটব উত্তেজনা 
হয় উদসমুদামকে মঙ্জাব ধুসর শয়ু পদার্থ কবল পৃষ্ঠমজ্জার সর্বত্র প্রেবণ 
করিতে পারে। কিন্তু সেন্সরী উত্তেসনা যাহা মন্তিক্ষে বাহিত হইবে 
তংসখুপার পৃষ্ট জাখ শ্বেত জান, পদার্থ দ্বাব! সঙ্গালিত হই) থাকে । আবার, 
ই স্মবণ থাকে যে, সন্ুগিকে মোটব এবং পশ্চান্দিফেব চৈতন্টোৎপাদক 
মূল ₹015গুলি শ্বেত পদার্থ হইতে উৎপন্ন হয় না কিন্তু ধূসর অযু পদার্থের শৃঙ্গ 
(707৮) ভইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

[১)5661197129075 মধো যে ৪ান্ঠ 0816৮ বা ধুসর পদার্থ থাকে উহার! 
চ০71191617 হইতে শ্বেত (৮1716) পদার্থ মধ্য দা সংজ্ঞা (8605০ 
101,6৭ ) চালান কবিয়া মন্তি্ে লইয়া যায় অথবা! কর্ড (০019) পার 
"হইয়া 10907 061] মধ্যে লইয়। গিয়। থাকে। 


ছত011085 02 হন ছ ১৮1 ০০0819, ১০৫ 


স্পট টিটি টিটি শী ৮ সু ২৯৭ ০০০০০ নিতে 


40511070915 মধ্যে যে ভারত 7391660 বা ধূসর পদার্থ থাকে 
উদ্ধার 4101৩ 758৮৪% অর্থাৎ শ্বেত পদার্থের দধ্য দির! 01007 [0010105 
মধ্যে, আদেশ বহন করিয়! থাকে! 

5078] ০০৫ ব! পৃষ্ঠ! মজ্জার মধ্যের খালের চতুর্দিকে থে 180 002061 
ব1 ধুদর পদার্থ থাকে উহাদের ক্রিয়া কি ? 

উহারা শ্বেত পদার্থের মধ্য দিয়া সংজ্ঞ। চালায় না, একেবারে উহাদের মধ্য 
দিয়াই তাহা মাস্তফ্ধে উপনীত হয়! থাকে । 

মঞ্জার 7767107০010) যে 1091০: এবং উহার 7১5661107 ০010171 
বে 51081% তাহা 1১17551-102802115 প্রমাণ কর ? 

চ০৪101701 ০910171) ধ্বংস করিয়া! যদি পা পোড়াইয়া দেওয়া যায় ভবে 
জীব কোনরূপ বেদন। অনুভব "করে না। কিন্তু 0০১6০৮০০017) ধ্বংদ 
না করিয়! যদি সেই জীবের ৪0007197০০101701) ধ্বংস কবা যায় এবং সেই 
পায়ে আগুন লাগান যায় তখন সেই জীব যন্ত্রনায় ছট্ফট্‌ করে ফিন্ত্রী সেই 
জীবের মস্তিফ হইতে পা নাড়াইধার জন্য আব কোন আদেশ বাহিত তয় ল| 
হুতবাং সে আর পা নাড়াইয়া গাগুন হইতে দূরে লইয়। যাইতে পারে না। 

মজ্জার সম্মুখ স্তত্তের (7০110 ০০011177005) 017506 08 00709070২5৭ 
[্রজগণন] 68০6০ অর্থাৎ পোজ বংশ গুলি এবং ০৫955০0 [১ াবযাননন। 
(7806 0015161581 0018127)5 তার্থাৎ মজ্জাব পার্খদিকেব ভ্তম্তের পার ছওয়! 
শ্রত্রগুলির ক্রিয়া কি?” 

উহারা-05160618] 5077011011005 অর্থাৎ মধা মন্চিক্ষেব ভাজ গুলির 
মধ্যস্থল হইতে 1000001৯৮9৮ আদেশ বহন করিয়া থাকে যন্দাবা নিমের পেশী- 
সুলিতে ইচ্ছাধীন কুঞ্চন কার্ধা 5/0110875 170%৩0)6115 সম্পন্ন হইয়া থাকে ।' 

মজ্জার 19911 ০0181081)5 অর্থাৎ পার্খদিগের শতশত কি কেবল গতিবিধির 
কাধা (5, ০7007200109) করিয়া থাকে ? ্ 

না । কারণ মজ্জার 09566007 ০01077)75 নষ্ট করিয়া হদি পঙ্দে জাল! 
দেওয়া যাগ তাহ! হইলেও জীব বেদনায় ছট ফট. করিয়া থাকে। 

[319651 901107705 অর্থাৎ মজ্জ্ার পার্খ ভ্তভগুলির 0168০ ০51601112 
8595 হ। সু গুলির ক্রিয়। কি? 

১৪ 


১৪৬ হঢা00 মত 0 গার ৪2151, 002, 


উহার! উর্দগামী সুত্র দ্বারা 06161051107) অর্থাৎ মধ্য মন্তিষ্ষের সহিত 
বৃংযুক্ত হয়| উহারা 0০5687101 176159 70096566078 (20178 অর্থাৎ 
মন্ড্রুর পশ্চাৎ সাযুমলর সহিত সোঁরবেতাম্‌্কে সংযুক্ত করে । 

মেরুনগুস্থিভ নারুকেন্দ্রের কয় প্রকার ক্রিয।? মর5০3০9) ০৫ 075 
57102) ০০৮, 

মেরুদণ্ডের ক্রি) অন্যান) গ্যাংপ্রিয়াদি,গর ন্যায়) তবে পৃষ্ঠদজ্জার গঠনে 


অসংখ্য সীযুকোষ থাকে বলিয়!. ইহা দ্বার] পদার্থের সংন্ঞা সুচারুরূপে পরি- 
চালিত, স্থানান্তরিত, পরিব্যাণ্চ, গ্রত্যাবর্তিত ও উৎপাদিত হুইয়৷ থাকে । 
(56175910101) 1085 55 ০0০09010650, 07109058750, 0170500, 7০7০: 
270 80007800) ৪৭৬ হইতে ৪৮৪ পৃষ্ঠা এবং ৪৮৯ হইতে ৪৯৪ পৃষ্ঠা ভষ্টবা। 

৮178৮ 15 590501)61005518 16362 11010101605 06005 মজ্জার 
মধ্যে কোথায় প্রত্যাবপ্ধক ক্রিয়ার দমনকারী ০৪70৪ বাঁ মধ্যবিন্দু আছে? 

59104] 9010. অর্থাৎ পৃষ্ঠ মজ্জায় উর্দা,শে একটি ১815৪ ০808৩ থাকে 
'বন্ধারা অতিরিক্ত 16165 2০107 দমন হয়। এরূপনা থাফিলে আলপিনের 
সামান্ত ফুটুলিতে অল্প 78265 ৪০6০7 হইত এবং প্রবল 'আধাতে ছুর্দিমনীয় 
০01)518101) ব। আক্ষেপ হইত । 7২68৩ 10110160%0577078 অর্থাৎ 
প্রত্যাবর্তক ক্রিয়ার দমনকাঁরী স্বাযু স্থান দেই জন্য অতিরিক্ত ক্রিয়ার দমন 
গ্ষরিয়া থাকে। 

পৃষ্ঠমজ্জ্ায় অপর কিকি বিশেষ স্নায়ু কেন্দ্র আছে? 55018) 2০708 
17 010 5191081 ০০10. 

মূত্র থালী ও জননেক্জিঘর এই ছুই যন্ত্রে ক্রিপ্নার উপর কর্তৃত্ব করিবার শক্তি 
বিশিষ্ট এরূপ ছুই বিশেষ ন্নাধুকেন্দ্র দৃষ্ট হয়। ৪৯২ হতে ৪৯৩ পৃষ্ঠা ্রষ্টব্য। 

£057108 ৪70 15618] ০০101009 অর্থাৎ মজ্জার সম্মুখ ও পার্থীদিকের 
শ্বেত স্বাযু স্তম্ভ গুলিতে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে উত্তেজনা প্রয়োগ করিলে কি হয়? 

পেশী মণ্ডলীর সঞ্চালন হয় (00950917€ 1)0$60)67)5 ) কিন্তু বেদন! 
অনুভূত হয় না (79 0210)1 

7০967107 010107)5 অর্থাৎ মজ্জার পশ্চাদিকের লাহু ম্ততগুলি 
উত্তেজিত হইলে কি হয়? 


০110 0 যার 5৮৮ 0020, ১১৭ 


অতান্ত বেদন! হয়। এই বেদনা পশ্চাৎ্দকের সৃলদেশের ক্গাবুহাধে (৪ 
01 09905110৫1০ ১8:5) বিশেষ অনুভব হইয়া থাকে । 

মজ্জার সম্মুখ ও পার্থ গুস্ত বিভক্ত করিলেকি ফল হয়? 119৫ ০75০৪ 
1085 5600101) 01010 2100910-181518] 001011778 

নিয়াঙ্গের যাবতীয় এ্রচ্ছিক পেশীর সঞ্চালক শক্িব লোপ হইয়া খাকে। 

৮1১50 576001)8585061017 010)5 009080010০1) ? 

মজ্জ।র পশ্চাৎ স্তম্ত বিভক্ত করিলে কি ফগহ্য়? 

সমস্ত পেশী-ক্রিয়ার একাতা-সম্পাদন-শক্তির লোপ হয় (7০067 ০% 
10099001817 00-7:01017110)ছ 15 10১6), পশ্চাৎ স্তস্ত নষ্ট হইলে লোকোমোটর- 
এটেকসি রোগ হুইয়! থাকে । 

[5 (5 টোন ২তিতত705, 01 101101৭05 ৭1792915028 ৭৪০190 01 
19 0০১1০৮০৮ ০010)1১5 ? মজ্জার পশ্চাৎ স্তস্ত নষ্ট হইলেই কি উত্তেদ্নার 
স্থানাম্থয হওন বন্ধহ্র? 

না। ]571671 60101)5 অর্থাৎ মজ্জাৰ পার্খদিকের স্প্তে সেব্সরী 
বা সংস্ঞা বিধায়ক স্বায়ুস্থঘ 'থাকে বলিয়া পদের, চৈতন্য এ সংজ্ঞা! চাও 
ভি বা স্থানাস্তবিত হইয়া থাকে।  পশ্চাতস্তস্ত নষ্ট তঈলেও কার্য বড় 


আটকায় না। 
25 17505" অর্থাৎ ধূদব বর্ণেব স্নায়ু পদার্থে সাক্ষাৎ সন্ধে 91158)) 


কোনরূপ উত্তেজন। হইলে কি কিছু ফলতয়? 

না। 

সেক্রাল্‌ প্রদেশের নিয়াংশের মজ্জ! নষ্ট হইলে কি ফল হয়? 16511০1 
&161500।10 07৩ 10৩৫ 0810 ০0607 58012] [62100 

কেক্টাম্‌ ব! সবলাস্ত্র এবং ব্র্যাডার বা মুত্র থালীর শ্পীংটার বা! কুঞ্চনফারী 
পেশীর পক্ষাঘাত হইর়া থাকে । এভদ্বাতীত, এক্সোলেটর-ইউরিমি এবং 
কষম্প্রেসর ইউরিখি, পেশীগুলিও অবসর হইঘা থাকে ' 

সেক্রাল্‌ প্রদেশের উর্ধাংশে মন্জ্রা নষ্ট হইলে কি ফল হয়? [.৩81001711 


117 66 ৪৭02 182190, 
মৃত্র খালী, সরলার এবং মলদ্বারের পেশীর অবসাদন হইয়। খাকে। পদের 


১০৮ 80017808100, 


ও অবটুবেটার পেশী যোগান হয় সেই সমস্ত পেশীর পক্ষাঁধাত হয় না। 

কটি প্রদেশের উপর মন্ত্র। নষ্ট হইলে কি ফল হয়? 1515017) 01 0106 00951 
0817 01 00 1007080165190, 

ছুই পদের সম্পুর্ণ পক্ষাঘাত হয়, সবশলান্ত্র ও মুত্র খালীৰ উপর দ্বাযু কর্তৃত্ব 
লোপ হয়, উদর গাত্রেব পেশীব অবসন্নত। হয় এবং অল্প পরিমাণে শ্বাস কষ্ট 
হইয়াও থাকে । 


গ্রীবা প্রদেশে মক্জা নষ্ট হইলে কি ফল হয়? 1615097 ০ 0১৩ ০7৮1০81 
10510016709 ০০10, 


পঞ্জরের মধ্যবস্তা পেশীগুলি অসাড় হয়. অত্যন্ত শ্বাস কষ্ট হয়, এবং স্ষন্ধ 
ব্যতীত সমস্ত বাহুর পেশী অবসন্ন হইয়া থাকে ।* গ্রীবার আরও উর্ধে মজ্জা 
নষ্ট হইলে শ্বাসয়োধে মৃত্যু ঘটি থাকে । 


মেডল! অবলংগেটা 11900118 90100 868. 
৩ 


ফেড়ুলা বা অধহমস্তিষ্ষেব গঠন 500০৮০৩ বর্ণনা কব? 

মুলগ্রস্থের ৫১০ হইতে ৫১১ পৃষ্ঠ| ডরষ্টব্য 

মেড়ুপার ডাইরেক্ট পিরামিডাল ট্রাক্ট কাহাকে বলে? 

মেডুলার সম্মুখ স্তস্ত ছুটী বা পিরামিডস্‌ ঠিক সোজা সেরিব্রাম্‌ ব! উর্দধ 
মস্তিষ্ষে উঠে। উহাদগের স্সত্রগুলি পরম্পবের কোন স্থানে সংযুক্ত হয় না অর্থাৎ 
একদিকের স্থত্রগুলি পার হইয়৷ অপরদিকের স্তরের মধ্য দিয়া সঞ্চালিভ হয় ন।। 

ক্রস্ড. পিরামিডালু টাক্ট কাহাকে বলে? 0705860 057180)1091 0506. 

মেডুলার এক পার্শের স্তত্েব স্ুব্গুলি পার হইঃ1 অপর পারের এপ্টিরিয়াব 
পিরামিডের স্থান দিয়া গমম করে। ছুইদিকের পার্স্থিত ম্ততের ও হের 
এইরূপ পারাপার দৃষ্ট হইয়! থাকে । 

_ আলভারী বডি কাহাকে বলে? 011%719 ৮০৭), 

প্রত্যেক এন্টিঞজার পিরামিডের খাহৃদিকে এক একটা ডিম্বাকার ও ধূলর 

শদার্থ নির্মিত বাষু চাপ দুষ্ট হয় উহাকে অলিভারী বভভী কছে। 


88151070015 08170 05পাঞ সা 


পোরষ্টিরিয়ার পিরামিড, কিরূপ? [১05181107 সান )ণি, 

রেষ্টিফন্্ম হভীর পশ্ঠত্তাগ হইতে সীতা বা আলি দ্বাব! বিভক্ত হঈয়! ছোট: 
ছোট শ্মাযু চাপ হইয়া*থাকে উহার্দগকে পশ্চাৎদিকের পিরামিড, বা শ্তস্ত 
বলা হায়। 

হর্থ ভেন্টিকেল্‌ কিরূপে হয়? বা) ড৩0010৮, 

রেষ্টিকম্ম বডী দুটী ফাঁক হইয়া! বেস্থান প্রস্তত কবে উহাকে ৪র্থ ভেন্টি- 
ফেল্‌ কছাযায়। 

মেম্মুলাব স্থব্রগ্ুলি কিরূপে সাজান 01501006177) থাকে ? 

মেডুলাৰ সন্গুখ স্তস্তে মজ্জাস্তিত পার স্তস্তেব মধ্য হুত্রগুল ঢষ্টদিক তইতেই 
আসিয়! উপস্থিত হয়, অর্থাৎ বামদিকেব পার্্স্তস্তের কতকগুলি হ্ৃত্র মেডুঙগার 
দক্ষিণদিকেব এ্টিবিয়াব পিবামিডের মধ্যে প্রবেশ কবে, সেইদ্ধপ দক্ষিণ 
দিকের পারব স্তস্তেব সুত্র, মেড়ুলাব বামদিকেব সম্পুখ পিবামিডেব ভিতব 
আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ স্ত্রগুলিকে ক্রস্ড২পিরামিডাল্টাক্ট কহা 
যায়। 





ডিকাসেসন্‌ অর্থাৎ স্তরের পারাপাব বশতঃ পবে উহ্কাদেব গতি কিরপহয়? 

মেডুলাব এন্টিবিয়াব পিবামিভ মজ্জার পার্শ্বন্তস্তেব ত্র লইয়া উর্দমূখে 
সেরিব্রামেব ভিতর প্রবেশ করে । অল্প সংখ্যক স্ৃত্র অলিভারী বডিব শুত্রের 
সহিত মিশ্রিত হয় অলিভারী ফ্যাসিকি উলাস্‌ বা ফিলেট্‌ প্রস্তত করে। অত্তি 
ছন্প সংখ্যক হ্ত্র সেরিবেলাম্‌ সায় অংশেও গমন করিয়! থাকে | 

মজ্জাব পার্শ্ব শ্তস্তের গতি অনুসরণ কর? 00980755০01 (75 196171 
90011117105. 

উহার বাহা স্থরগুলি বেিফর্ম টক্টেব সঠিত সেবিবেলামে গমন করে। 
শীরূপ কৃত্রগুলিকে ভাইবেক্ট সেরিবেলাব টক কহে। মধ্যের সুত্রগুলি পারাপার 
হইয়া পরম্পরে যেন কাটাকাটিকরে। অভ্যন্তর সুত্রগুলি ৪র্থ ভেণ্টিকেলের 
তলদেশ দিয়! সেরিব্রামে গমন করিয়া থাকে । 

মন্তিকের উত্তেজনা বা আদেশ মেড়ুল| ও মজার মধ্য দিয়া কিরূপে পরি- 
চালিত হয় ? 170৬ 076 10100156501 075 9111 চি 006 01510 
25856501908) 00৩ (50115 2100 5001151০010 7 


১১০ ৮0175 98708 0৬1%, 


মস্তিষ্কের বামদিকের উত্তেজনা শরীরের দক্ষিণদিকে প্রকাশ পাস, এবং 
মন্তিষ্বের দক্ষিণদ্িকেব উত্তেঈগনা শরীরের বাম দিকে গ্রকাশ পাইয়া 'থাকে। 

মেডুলাস্ত্িত এট্টিবিয়ার পিরামিডের কতক সুত্র পাঝাপার হয় বলিয়া অর্থাৎ 
ছু দিকের শুত্রঈ বিপরীত দিকে কাটাকাটি কবে বলিয়া মন্তিফেব এক পার্খের 
আদেশ মেডুলা ও মজ্জার অপ দিক দরিয়া সঞ্চালিত হইয়া থাকে। স্বতরাং 
মন্তিষ্ষেব বাদদিকে রোগ হইলে শখীরেব দরক্ষণদিকেব হস্ত ও পদাদির সঞ্চালক 
ন্নায়ুব পক্ষাঘাত হইয়া থাকে । 

নিম্ন/ংশেব চৈতন্য বা সংজ্ঞা পৃষ্ঠ মজ্জ| ও মেডুলার মধ্য দিয়! কিরূপে সঙ্চা- 
লিত হয়? 130%/ 09০1000115৬ 07010 [15৩ 10/67 89:02001665 09855 
01191150756 9017৭) 0010 না)0 [1008118? 

বাম পদের সংজ্ঞা এ দিকেব মজ্জাস্থিত ধূসর পদার্থের ভিতব দিয়া“ গমন না 
করিয় দক্ষিণ পার্খের ধুপর পদার্থের মধ্য দিয় চালিত হইয়া থাকে । ইহাতে 
এই স্থিবীকৃত হয় যে প্রত্যেক পার্খেৰ ঠৈতন্ত মঙ্জাব এক পার হইতে অপর পার 
দিয় গমন কবে। কাবণ মজ্জাব পশ্চাৎ *স্তস্তেব স্ত্রগুলি উহার মধ্য স্থলের 
ধূসর পদার্থেব মধ্য দিয়া পারাপার হইয়া থাকে । মেডুলাব পশ্চাত স্তস্তের 
করেব পাবাপাব হয় না, কেবল উহার সম্মুখ স্তস্তেবই স্ত্রগুলিব পারাপার 
হইয়। থাকে । অতএব উহা স্তিরীকত হইতেছে যে মজ্জাব পশ্চান্দেশীয় স্তপ্তের 
কোন এক পার্বেব বোগ হইলে উহাব অপব পাশ্বেব চৈতন্যোৎপাদক হৃত্রের 
পক্ষাঘাত হইয়! থাকে । 

পৃষ্ঠ মজ্জার পার্থের অর্ধেক বিভক্ত বা নষ্ট হইলে কি ফল হয়? [১6০৮ 9£ 
580001. 01 170512] 12100100708 50151 ০91 ? 

আহত পার্থের মৌনন বা গতিশাক্তব লোপ হয় কিন্তু সেন্সেশন্‌ বা সংস্তা 
লোপ হয় না) আবার অনাহত পার্থেব মোসন বা গণ্ভশক্তি ঠিক থাকে কিন্তু 
সংজ্ঞা এককাণীন লোপ হইয়া থাকে। এরূপ হইবার কারণ এই ষে, ফেডুপা 
দিয়া মোটর ইন্পালস্‌ এবং পৃষ্ঠ মন্দ দিয়া সেব্সবী ইন্পালস্‌ সঞ্চালিত হইয়। 
থাকে। 

মেডুল! অবলংগেটা় ক্রিয়া কি1 120700005 ০60৩ [1601]. 

ইহ পৃষ্ঠ মজ্জার মত্ত পদার্থের ইন্পালস্‌ বা উত্তেজনা সঞ্চালন, “হানাকস, 


81001780850 0০425. ১১১ 


প্রত্যাবর্তন ও ম্বতঃ উত্পাদন ( ০০770500107) 0810531170৩, 76201) 
8700 ৪1000094019) )*করিতে পাবে। এই মেডুলাতে উহারই এট টিয়ার 
কর্ণ, কার কতক সুত্রের পারাপার হয় বলিয়! মাশুফ্ষের এক পার্থের রোগ 
হইলে শরী:রের মপবদ্দিকের গতিশক্তির পক্ষাাত হইয়। থাকে। 

মেড,লা-মবলংগেটাতে কি কি বিশেষ আয়ুকেন্দ্র (0375 061765) আছে? 

শ্বাস ক্রিয়ার আকর (মূলগ্রন্থেৰ ৫১২ পৃষ্ঠ! দেখ )3 ২। ঠাইপোগ্নস।ল্‌ বায়ু 
নিউক্লিয়।ই ব! অস্কুব থাকাতে গলাধঃকরণ ক্রিয়ার আকর ( ৫১৩ পৃষ্টা ১$ চর্ব্বণ 
ক্রিয়া আকর (৫১৪ পৃষ্ঠা); ৪। তোসোমোটর সেণ্টার ( ৫১3 পৃষ্ঠা ) 
€ | কাডিয়ো-ইন্হিবিটরী-সেপ্টার ( ৫১৩.২১৪ পৃষ্ঠা ); ৬ । স্ুপিবিয়ার গিলিয়ো 
্পাইগ্াল্‌ সেন্টার (ইঠা হারা চক্ষুব আইবিষ নামক পেশীব অতিবিক্ত ক্রিখার 
দ্লন হয়); ৭ মেডুগাতে অভান্তর ও বাহিক্ক শ্রবণ ক্রিগার অস্কুব 
থাকাতে শ্রবণ হয়) গ্রসোফেবিঞিযাল্‌ সাধুব শঙ্কুব থাকাতে ইহ আশ্বাদন 
আকর;) ৯1 বমন ক্রিয়ার আকর (৫১৩ পৃষ্ঠা)। এতঙ্গ্যতীত, মুসগ্রন্থেব 
৫১৩ হইতে ৫১৪ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য । 

মেডুলাস্থিত যাবতীয় 'ক্রিমার আকব স্থানের নাম ও উহ্ভাদেব স্গযু হৃত্রের 
যোগান অর্থাৎ উহাদের মোটর সেন্লখী স্নাযুৰ নাম তালিকাকাবে অতি 
সংক্ষেপে লিপ? মুলগ্রস্থের ৫১৪ হইতে ৫১৬ পৃষ্ঠ। ভুষ্টশ্য। 

পন্সভেরোলাই ম্াযু চাপের ক্রিয়া কি? 17070000001 1১018 41011 

ইহার ভিতর প্রস্থভাবে ও লম্ব ভাবে যু সর দৃষ্ট হয়। 

উহারা মোটব ও সেন্সবী ইম্পাল্সের বাহক। নার্ভ-.সণ্টাব ভানে 
ইভার ক্রিয়া আজিও বিশেষ কিছু স্িব তয় নাই, তবে বেদনা, আক্ষেপ, 
সঞ্চালন, চৈতন্তোৎপাদন এবং ভেসোমোটর স্নাযুগুলির অবস্তা হইয়া 
থাকে । এতদ্ধ্যতীত, ইহ। সমস্ত গতিবিধিকে একভাবাপন্ন করিয়া রাখে, 
কারণ, ইহার বিভাগে নান! প্রকার গতির ব্যাতিক্রম ঘটিরা থাকে। মুলগ্রস্থেব 
৫১৬ পৃষ্ঠ! জষ্টব্য। 

ক্ুরাসেরিব্রাই ছটীর ক্রিয়া কি? ৮07০0019501 ১৩ ০৫01 ০৫০৮1, 
ইহারাও বাহক। নার্ভ সেপ্টাররূপে ইহার! চক্ষুত বিবিধ গতির সাহায্য করে, 
ধ্রভদ্থাতীত্ক, ইহা শারীরিক বিবিধ গতিবিধির শাসক বলিয়! বর্ণিত হইয়াছে। 


৯১২ ৮11০1089810 রওনক, 


বিশদ বর্ণনা সুপগ্রস্থের ৫১৬ হইতে ৫১৭ পৃষ্টা ভ্রষটব্য। কোন জীবের ক্ুবা 
বিভাগ করিলে সেই জীবকে স্ুস্থদিকে ক্রমাগত ঘুরিতে ধদেখা যায়।' 

কর্পোর কোয়াড়িজেমিনার ক্রিয়া কি? [00007 ০6 ০0018 
09002617758 01 0009 1092৭ ইহাদিগকে তুলিয়া! লইলে দৃষ্টি লোপ 
হয়। এক দিকের এক একটা নষ্ট হইলে জীব কেবল ঘুরিতে থাকে । 
জবার বিভাগে যেনূপ শরিক ঘূর্ণন হয় ইহার বিভাগে সেরূপ হয় ন|। 
বিশদ বর্ণন! মূলগ্রন্থেব ৫ ৭ হইতে ৫১৮ পৃঠা দ্রষ্টব্য । 

ককর্পোবা ষ্রায়েটার ক্রিয়া কি? [30700110106 ০0098 ৪017, 

ইহার দ্বারাও বিবিধ সঞ্চালন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়; এক পার্খের কর্পোরা- 
্রায়েটা নষ্ট হইলে সেই দিকের মন্তিফ্েব ইচ্ছার সহিত অপরদিকে 
পেশীদিগেব দংযোগণক্তি নষ্ট হয়, সুতবাং হেমিগ্লিলিয়। বা 'অর্ধাঞ্জের 
পক্ষ ঘাত হইয়া থাকে । সেরিত্রাম্‌ও ক্রাস্‌ সেবিব্রাই এই দুই আষু চাপের 
অধ কর্পোর! ট্রায়েটা মোটব যোজক স্বন্ধপ। বিশদ বর্ণনা মুলগ্রস্থের ৫১৮ পৃষ্ঠ। 
অষ্টব্য। ূ 

অপ টিক্‌ থ্যালামাই নামক শ্গাযু চাপ দুইটার ক্রিয়া কি? 19০09) ০6 
*006101007915101, 

একদিকের অ-টিক্‌ থ্যালামাই নষ্ট হইলে আপরদিকের চৈতন্ত বা সংজ্ঞা 
লোপ হয়। স্ৃতবাং সেরিব্রম্‌ ও ক্রান্‌ সেরিক্রাই মধো অপহটিক্‌ খ্যালামাস্‌ 
সেন্সবী-যোজক স্বরূপ। বিশদ বর্ণন। মৃলগ্রস্থের ৫১৮ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য! 

সেবিবেলামের ক্রিয়। কি? 80100010796 06:5৩11017, 

ইহাতে কোনরূপ উত্তেজনা! লাগে না, শ্বতর।ং অল্প অল্প কবিয়া কাটিয়! 
ফেলিলে কোনরূপ বেদন! অনুভূত ভয় না। ইন্থার সমস্ত তুলিয়া ল্লে অথব! 
বোগ পযুক্ত তা নষ্ট হইলে চৈতন্ বা সংজ্ঞাব “কানরূপ বৈলক্ষণ্য ঘটে না । 
নিকৃষ্ট জীবের তসেরিবেলাম তুলিয়া লইলেও সে পূর্ব দেখিতে, শুনিতে এবং 
বেদন| অন্ুতৰ করিতে পারে। ইহার বিশেষ ক্রিয়া এই যে; উহা! বিশেষভাবে 
শরীরস্থিত সমস্ত পেশীকে এক নিয়মে বদ্ধ কবিয়! রাখে ও উঠাদদের সঞ্চালন 
ক্রিয়ার সহায়তা করিয়া থাকে। একারণ সেরিবেলামকে সমস্ত পেশী-গতির শাসক 
* বল! যাক গ্রচ্্যেক দিকের সেরিবেলাম্‌ উহার বিপরীত দিকের মোশন ঝ! 


21001589308 9522, ১১৩ 


সঞ্চালন ক্রিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিয়! থাকে। ছুই দিকের সেরিবেলাম একরে 
কাধ্য না করিলে পেশী*গতির বিদ্ব ঘটে । সেপিবেলামের উপর পবীক্ষ! মূল 
গ্রস্থেব৫১৯1৫২* পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

সেরিবেলামের আর কি ক্রিয়া আছে 1 ৬৮171 00780 170000101)5 01 
5676108118110) ? 

ইহার নধ্য স্থলে যে খণ্ড (০১০) আছে উহার সহিত ভেগাস্‌ ক্নায়ুর বিশেষ 
সন্বন্ধ দৃই হয়, একারণ, সেবিবেলার*রোগে বমন ও শিরোধূর্ণন ₹ইয়া থাকে । 

মন্তিফ্ষেব কম ওজন কত? 1৩2) ৬1860709৮71, পুরুষের 
১৩৫৮ গ্র্যাম্‌ এবং নারীর ১২২০ গ্রাম ওজন হইয়! থাকে। 

মস্তিষ্কের কোথায় ধূব ও রোযার শ্বেত পদার্থ থাকে ? 2১091001) ০ 
£7) 9 ৩/1)109 796061, 

ধূসর পদার্থ বাঠিরে এবং শ্বেত পদার্থ ভিতবে থাকে। ধুসর পদার্থ দার! 
মন্তিক্ষের বহিদ্দেশ ব। ছাল (০০7৪৯) গ্রস্তত তইয়া থাকে । এই ধূসর পার্থ 
অধিক বক্তবাহীনাড়ী দৃষ্ট হয়।  * 


সন্তি্কে কি কি ছুই শ্রেণীব রক্তবাহীনাড়ী দৃষ্ট হর? 70 9871৩005 
01 10000 ৮০২৪৫15 |) 016 01711), 


১।  মধ্যস্থলের লঙ্বা লঘ্ব! ধমনীগুলি পাবামেটার হইতে ধুসর পদার্থ ভেদ 
কবিয়া শ্বেত স্নাযু পদার্থে উপনীত হয়। 

২। কটিকেল ধমনীগুলে কেবল ধূপর পদার্থে যোগান্‌ হয় এবং আল্প 
পরিমাণে শত পদার্থে উহাদিগকে দেখা গিয়া থাকে । 

উক্ত ছুই শ্রেণীব ধমনীর প্রনেদ কি? 101697670৩ 761/661 0060, 

সেডুলাবী অর্থাৎ মেডুলা, স্থিত ধদনীগুলি খেষ ধমনী ( €ত1ন)121 
৭105779$) এবং উচ্গারা পবম্পবে সংযুক্ত হয় না। কর্টিকেল ধমনীগুলি 
শেৰ ধমনী নয়, উচচারা পরম্পবে সংযুক্ু হইর! থাকে । 

শাবীরবিধাঁন সম্বন্ধে উক্ত প্রতেদের উপযোগীত। 3121160810৩ কি ? 

মেড়ুলাবী ধমনী মধ্যে থ,স্বাস্‌ অথবা এক্োলাস্‌ হইলে উহার সমস্ত অধিকার 
মধ্য রক্তশ্রোত বদ্ধ হয় কিন্ধশ্বেতন্সাযু পদার্থ তত আবশ্যকীয় নতে বলিয়া 


উত্ত ঘটনাত্ধ তত ক্ষতি হয় না। কর্টিকেল অংশে এরূপ রক্তচাপ গ্রস্ত হইলে, 
্ ১৫ 


১১৪ 55100175080 0৬14, 


কর্টিকেল্‌ অংশ মধ্যে সম্পূর্ণনূপে রক্তআোত বন্ধহয় না। তাহাতে এই বুধা 
যায় যে ধদ্দপ সংযোগ প্রণালী থাকে বলির! রঞ্চচাপরূপ ছূর্ঘটনায় বিশেষ 
অনিষ্ট হয় ন1। 

মন্তি্কের অবশিষ্টাংশে কিরূপ রক্ত সঞ্চালন হয়? 01810868৩06 ০1 
51700190101) 001 07615560106 001810, 

সার্কেল অব উইলিস্‌ 01০16 91 চ/1115 হইতে শাখা গ্রশাখা মন্তিকের 


উর্ধাংশে প্রবেশ করিয়া উহার সর্বন্জে রত্ত ধোগান দিয়া থাকে । এই ধমনী- 
গুলিকে টামিন্াল্‌ ধমনী বলে এবং উহ্থার1 পরস্পর সংযুক্ত হয় না। 


সেরিব্রামের ক্রিয়া কি 1? 17000001701 097৫)1 00) | 
ইহাতে বাবভীয় চৈতন্ত বা সংজ্ঞা বাহিত হয় ও তথ। হইতে আদেপ সঞ্চালিভ 
হইয়া থাকে | সেবিক্রাম বা উদ্ধ মন্তিষ্ক ইচ্ছা, স্মরণশক্তি, কল্পনা, জ্ঞান, অনুভব 
এবং বিচার গ্রভৃতি শক্তির আকর স্থান ম্বরূপ। সেরিব্রামর বিশেষ বিবরণ 
মৃূলগ্রস্থের ৫২০ হইতে ৫২২ পৃষ্ঠ দ্রষ্টব্য । 

সেরিত্রামম কোনরূপে নষ্ট হইলে কি হয়? [79০৮5 01 15 ৮6108 
10)01৩0, 

জা লোপ হয়, এপোর্লেক্টিক্‌ ফিট ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 

সেরিামে মেধা 17%6110 ও হিতাহিত জ্ঞান শক্তি 001750108879654 
থাকে তাহার প্রমাণ কি? 

যাহার বত বৃদ্ধি তাহার সেই অমথসারে মস্তিষ্কের বিকাশ হয়। সেরিব্রাম্‌ 
মষ্ট হইলে বুদ্ধিশক্তির লোপ হয়। 

সেরিত্রাম ভুলিয়া লইলে কি ফল হয়? [7০ ০1 3618002 ০£ 
(067500007, 

নিকষ্ট জীবের ছুটা সেরিব্রাম্‌ বা উর্দ মন্তিদ্ধ তুলিয়! লইলে ইচ্ছা, জ্ঞান ও 
বিচারশক্ি প্রত্ৃতির লোপ হয়, কিন্ত শারীরিক পেশীশক্তির কোন বৈলক্ষণয 
ঘটে না। সর্ব স্থানের পেশীর এঁক্যতার সহিত ক্রিয় প্রকাশ করিয়া! থাকে। 
কারণ, ভেকের সেরিত্রাম্‌ তুলিয়া! লইলেও দেখ! যা যে উহ! বলিতে, লাঙ্কাইতে 
ও অন্তান্ত জটিপগতি একতার সহিত সম্পা্ছন করে,এবং উহাকে পৃষ্ঠের উপর শয়ুন 

- করাইলে উহ! তৎক্ষণাৎ ঘক্ষেপদক উপর করিয়া পাস কি৭িবেই কিন্বিছে। 


17018 08808 35148, ১১৫ 


কন্ভোলিউসন্‌ বা মস্তিফের ভাজগুলিরৎ উদ্দেশ্ট কি? 8৫০5৩ 91 07৪ 
₹০0৮০106101)5, 

ভাজ প্রযুক্ত মস্তিষ্ক অমেক বিস্তৃত হয়) ভাজ বশতঃ অসংখ্য ধূসর বের 
কোব বৃদ্ধি পাইয়! থাকে নতুবা! একভাবে মস্তিষ্ক বৃদ্ধি পাইলে মন্তকের খুলিভে 
মস্তি ধরিত না। ভাজগুলিন ক্রিয়া সন্ধে ৫১২ হটতে ৫২৪ পৃষ্ঠা স্ষটবা। 

সেরিব্রামের কোন্‌ স্থানে বাক্য কথনের কেন্দ্র ([,০০৪01০০ ১৫ 30১৫৩০1 
৪0079 ) অবস্থিতি করে ? 

তৃতীয় ফণ্টাল্‌ কন্ভেলিউশনে ও রিল্‌ সাহেবের ্বীপে (10 ৮৩ 3৭ 
(০0651 ০০050196100 80191917001 তি) বাক্যকথমের গ্াধু 
কেক্রথাকে। মন্তিক্ষের বামপার্থো উক্ত প্াধু কেজ্ছে উত্তমরূপে বিকাশ প্রাপ্ত 
হুইরা থাকে । ] 

লেরিত্রামের কর অংশ ও উহাদের ক্রিয়া কিরূপ? 101515101৪0 
17017000206 ০27601007, 

সন্ুখ, মধ্য এবং পণ্চাৎ এই ওটী লোষ, বা বৃহৎ খণ্ডে সেরিব্রাম বিতক্ত 
হয়। সম্মুখ খণ্ডে বুদ্ধিবু'ত্তর কোব, মধ্যথ্ডে গতিবিধায়ক কোয় এবং পশ্চাৎ 
খণ্ডে সংজ্ঞা ও বিচাব প্রভৃতি ক্রিয়ার কোধ অবস্থিতি কবিয়! থাকে । এসেত্ডিং 
প্যারাইটাল্‌ ও এসেপ্ডতিং ফণ্টাল্‌ ভাঙ্গের উত্তেজনায় পদদয়ের সঞ্চালন হয়, 
এবং উহাদ্দিগের নিয়স্থানে উত্তেজনা প্রয়োগ কবিলে বাহুদ্বয়ে সধালন 
হইঙ্গা খাকে। 

প্রধান প্রধান শ্বীস্ুকেন্দছ্ের স্থাপনা (৮০৪16০7০1 10৩158 97655) 
কিরূপ? 

মোটা মোটা অংশের এবং শরীরের নিাংশের খায়ুকেন্ত্র মন্তিফের সর্ষোচ্তি 
স্বানে স্থাপিত, কিন্তু মুখমণ্ডল ও বান প্রভৃতি শবীরেব উর্দাংশের গ্ৰাযুকে্ 
মন্তিষ্ষের ডালের (0০01:6% ) তলদেশে অবস্থিতি করিয়া] থাকে । 

মন্তিফষের কোন্‌ অংশে বেদনা অনুভূত হয়? ৮৮1৪: 0০071000৫0৩ 
15117 061051569 0810 7 

জাইরাস্‌ ফর্ণিকেটাস্‌। কারণ ইহার ধবংসে আর বেদন| বুঝা যার না 

মস্তি হইতে কোন্‌ ফোন্‌ যোটর গ্যাংগ্িয়! দ্বার! আদেশ বা সঞ্চালক 


১১৬ ০10২৩ ০0৮ 01২4 1&1, বাহ. 


শকি সনতরণ করে? 0০9700০007০? 22000£ 117015690০8 096 
01511, | 

কর্পোরাস্ট্রায়েটা, ক্রু,রাসেরিত্রাই এবং , পন্সতেরোলাই মধাদিয়া সেড়লার 
এণ্টিরিয়ার পরামিড. মধ্যে মস্তিষ্ষের আমেশ উপস্থিত হইয়া থাকে। | 

কোন্‌ কোন্‌ গ্যাংগ্রিয়ার ভিতর দিয়। শবীরেব নিয়দেশের চৈতন্য মক্তিষ্কে 
উপনীত হইয়া থাকে? 0০9080608০0 5003079 1010018৩5 00] 
0০10 1০ 01761017110, 

চৈতন্তোত্পাদক হ্ত্র মজ্জার মধ্য দিয়! সেডুলায় উপস্থিত হইলে পব উহা! 
অপটিক্‌-থেলামাই, কর্পোরা-জেনিকিউলেট। এবং কর্পোরা-কোয়াডি জেমিনার 
মধা দির মন্তিফ্ধে উপনীত হইয়া! থাকে । 


করোটির আয়ুর বিবরণ | 1800৮101501 017018] 06179৫৭, 
আমর! সকলেই জানি যে মস্তিফ হইতে করোটিব (0747)107) মুখ মণ্ডলের 
প্রত্যেক দিকে ১২টী সাধু বাহির হৃইয়া থাকে। এক্ষণে একে একে, ও 
ক্ষেপে উহাদের ক্রিয়া আলোচন। কবা যাউক ₹__- 
১ম। অল্ ফ্যাক্টরি স্নামুব ক্রিয়া! কি? [070০9096005 016906019 
0] ঠি30 10010, 
ইহা ঘ্রানেক্রিষের বিশেষ মাঘূ, ইহা দ্বারা বিবিধ গন্ধের বিচার দা 
থাকে। ইহ! নাসিকার শ্ৈন্মিক ঝিল্পতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। ইহার উৎপত্তি 
প্রভৃতির বিববণ গ্রন্থে ৫২৯ হইতে ৫৩৬ পৃঠ। দ্রষ্টব্য। 
. ২  অপটিক মামুব ক্রিয়া কি? [4001108060০ 096০ ০৮ 
8200001061৩, পু 
ইহ! দর্শনেক্ত্িঘ্ের বিশেষ ন্সায়। ইহার সুত্র গুলি, রেটনাতে বিস্তৃত 
হইয়া থাকে। ইহার উৎংপৃত্তি প্রভৃতির বিবরণ ৫৩* হইতে ৫৩১ পৃষ্ঠ 
দর্টব্য। | 
অপটিক্‌ শ্নাধুব বিভাগে কি ফণ হয়ত [75০ ০1 00৪ 01815107) 
€( 75 0960 067৩, 


ছার ত10ধ 0৮ তাং এব 1, বি ছাই ক, ১১৭ 


যেদিকের ন্নায়ু বিভক্ত হয় সেই দকের চক্ষুব দৃষ্টির এক কালীন 
লোপ হয়। 

'অপটিক্‌ ট্রাক্ট কাটিলে কি হয়? 0১8৩০. ০9601513107 0£ 0১৪ ০0৫1০ 
1180০ 

বিভক্ত দিকের চক্ষুর বাহা অর্দেকের দিকেব দৃষ্টি এবং অবিভক্ত দিকের 
চক্ষুব অভ্যন্তর অর্ধেকের দৃষ্টি লোপ হইয়| থাকে । 

৪1 অকৃলো-মোটর স্নাযুব ক্রি কি? 1707100071০ 67৩ 06০819- 
100100 017 01)110 2127৩, 

ইহ! দ্বার] লেভেটার প্যাল্লেরেব।ম্‌ ? ম্থৃপিখিয়াব, ইণ্টাবন্যাল্‌ ও উন্ফিরিয়াব 
বেক্ট।স এবং ইনফিবিয়ার ওক্রিক্‌ পেশীগুলিব সঞ্চালন হয়। চক্ষু মধ্যে ইহ! 
দিলিয়ারী গ্যাংগিয়াকে এক শাখা বিতবণ কবে, এ শাখা হাব চশ্ষুর 
অভ্যন্তবে স্ফীংটাব পেপিলাবী এবং দিলিয়াবী পেশীব বক্ষা হয় এবং নিকটের 
বন্ত দর্শন হইয়া থাকে । বিশদ বর্ণনা মৃলগ্রাস্থেব ৫৩২ তইতে ৫৩৪ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য! 

৩য় স্ায়ুব উত্তেজনে ও বিভাগে কি ফল হয়? 1275০: ০6 90107015690 
80001515101) 06018 3031116750. 

ইহার উত্তেঞ্গনে চক্ষুব তারকা কুর্চিত হয়, ভিতবদিকে চক্ষু হেলিয়া পডে 
এবং চক্ষুব বিনিধ পেশীর সঞ্চালন হয়, কিন্তু কোনরূপ বেদ”! হয় না। 
৩য় স্বায়ব বিভাজনে চক্ষুব উপব-পাতার অবসন্ন হয়, অর্থাৎ চক্ষুর পাশা 
তোলা যায় না, চক্ষু বহিদ্ধিকে হেলিয়া পড়ে এবং একট্রার্ণাল রেক্টাস্‌ 
ব্যতীত 'উল্লশখিত অন্যান্ত পেশীব পক্ষাঘাত হইয়া থাকে 1 

৪। টেকৃলিয়াব বা প্যাথেটিক্‌ স্বায়ব ক্রিয়া কি? [700061097০1 
5807600 07101010]07751৮৩, | 

ইহার উত্তেজনে স্থপিবিয়ার ওর্রিকৃ গেশী কুধিতি হয় এবং চক্ষু নিয়ে 
গু বাহদকে বুরির| থাকে, ই্কা নষ্ট হইলে চক্ষু স্থান ভ্রষ্ট হর না বটে 
কিন্ত" সন্মুখদিকে কিনব! বিভক্ত প্রদেশাভিমুখে ১চক্ষু ফিণাইলে, একটা ব্গ্করে 
হুইটী বলিয়া বোধ হয় । মৃলগ্রস্থে ৫৩3 পৃষ্ঠা £দখ । 

৫ম | টাইফেসিয়াল্‌ মরুর ক্রিয়া কি ?:চ07)0607, 06 099 টিটি 


018001761৮৩, রঃ ৮৮ 


৫১৮ - টিম ০0 02 085 বাকা বিচ £ত, 


ইহ! দ্বার! সংজ্ঞাপাত সঞ্চালন ও আস্বাদন হয়। ইহা পন্স-ভেরোলাইরের 
পা্বদেশ হইতে একটী ক্ষুর্ধ সঞ্চালক এবং একটী 'বুহৎ চৈতন্টোৎপাদক 
মূল দ্বার! উংপন্ন হইর! পরে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। 

১ম শাখাটা দ্বারা কণ্তাংটাইভা; ল্যাক্রিম্যাল্-গ্রস্থি, অক্ষিগোলক, চক্ষুর 
উপর পাতা, কপালের ত্বকৃ, এবং নাসিকাঁব তুকৃও স্ৈন্মিক ঝিল্লীর স্বাধু 
সু পাভ হইয়। থাকে । এ সমস্ত দ্গাযু সুত্র সেঙ্সরী। 

২য় শাখা দ্বারা চক্ষুব নিম্নে পল্লব ও কর্পাংটাইভা, রগ, উপরের ওঠ, 
নাপিকা, বদন অর্থাৎ গাল, এবং উপর চোয়ালের দস্তগুপির ন্নাযুস্ত্র লাভ 
হইয়া থাকে । এ সমস্ত স্গাযুস্থ ৫ সেন্সরা । 

ওয় শাখ! দ্বারা মুখমগুলের নিয়াংশের ত্বক ও পেশী, চর্বনোপযোগী 
মাংশ পেশী, নিষ্ন চোয়ালের দস্ত, জিহবা, প্যারোটিভ, গ্রন্থি এবং কর্ণের অরিকেল্‌ 
আযুহত্র লাভ করিয়া থাকে । এঈ ওর শ্রেণীর ্াধূ সথত্রে মোটর, তেম্দরী, 
এবং আঙ্গাদনের বিশেষ ক্সাযুসত দষ্ট হইস্জা থাকে বিশেষ বিবরণ সৃল- 
গ্রন্থের ৫৩৪ হটদে ৫৪০ পৃষ্ঠ। দ্রষ্টব্য । | 

৫ম স্নায়ূব বৃহৎ মুলদেশ উত্তেজিত হইলে উহার ১ম ও ২য় শাখার সর্বত্রে 
এবং ৩য় শাখার কতক স্থানে বেদনা অনুভূত হয় । আবার বৃহৎ মূলের 
বিচ্ছেদে সম্তকের ও মুখমণ্ডলের সম্পূর্ণরূপে সংজ্ঞা লোপ হয় কিন্ত উহাদের 
স্থানে সধচাগন ক্রিয়া ঠিক থাকে। ৫ম স্বাযুব ক্ষুদ্র মূ উত্তেজিত করিলে 
চর্বনোপযে!গী পেশীগুলির সঞ্চালন হয়। কিন্তু উহার বিভাগে উষ্ণ পেশী- 
গুধির পক্ষাঘাত হইব! থাকে । 

৬। এব ভূসেপ্ট ্বাযুর ক্রিয়া কি? 0০6০0 01 ৪ ৮09০87 
0৫ 5120 0711 ০06 1051৮53 

ইহার উত্তেজনে চক্ষুর বাহা পেশী অর্থাৎ এক্ষ্টানণল রেক্টাস্‌ কুঞ্চিত 
হইয়া অক্ষি গোলককে বাহিরের দিকে পুরার কিন্তু ইহার বিভাজনে চকু 
বাহিরের দ্রিকে ঘুরিতে পারে না সুতরাং নামিকার দিকে টলিয়৷ পড়ে। 
*্ঞয্ধ অবস্থাকে ইণ্টার্নল্‌ ফ্রাবিসমাস্‌ কছে। ৫৪০ পৃষ্ঠা দেখ। 

৭ম। ফেসিয়াল শ্বাযুখ ক্রিয়া! কিঠ 00০60 01 10৩ ভ্৪618 
6156৮001100, 


মে ০1008 05 0848141, মই ১১৯ 


ইহ! কর্ণের» মন্তকের খুলির এবং মুখ মণ্ডপের পেশীগুলিতে সঞ্চালক 
জাধুশত প্রিয়া থাকে | * এতদ্বাতীত, ইহা দ্বারা গ্লাটিদ্মা, ভাইগাট্ট্রিক্‌ এবং 
ই্াইলো-হাইঅযেড পেশীদিগকে সঞ্চালিত হইয়া থাকে । এম স্নায়ু দ্বাবা 
বাক্যোচ্চারণ হয় এবং লালা গ্র্থিগুলির সঞ্ধালন ক্িগ হয়| বিশদ বর্ণন! 
মুলগ্রস্থের ৫৪*।৫৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

ফেলিয়াল্‌ শ্বাযুব বিশেষ গঠন ও ক্রিয়। কি? 79০০118171065 ০1 01৩ 
০০7৪] 71675. 

ইহা লঞ্চালক (070107) শ্নাঘুবপে উৎপর হয় কিন্তু পথে উহা ভেগাস্‌ 
শ্বাঘু এবং «ম ন্মায়ু হইতে চৈতন্তো২পাদক (5৮5০1 ) জাধুস্থর লাভ করিয়া 
থাকে | ফে্সিয়াল্‌ স্গীমুব উত্তেঞ্জনে সুখ মণ্ডলের পেশীগুপির কুঞ্চন হয় এবং 
উচ্াার বিভাজনে উক্ত পেশীগুলির পক্ষাঘাত হষয়। থাকে। ফেপিয়াল্‌ বায়ু 
হইতে কর্ড।-টিম্পানাই নামক ন্নাফু উঠিয়া সাবলিঙুখাল ও স্তাবম্যাগিলারী 
গ্রন্থির রক্তবাহীনাড়ীতে প্রবেশ কবে ন্ুতবাং উচ1 হ্বারা লালা শ্রাব তয়। 
আবার ফেসিয়াল স্গায়তে গ্লসোফে রঞ্জিযাল্‌ হইতে গাষ্টেটরী শত লাভ ভয়, 
সেই ম্াযুসত্র ছার। জিহ্বার সন্তবখাংশের ৩ ভাগের ২ ভাগে আম্বাদন রুই 
খাকে। 

৮ম। আডিটরী স্বুব ক্রিয়। কি? চ070107 ০01 079 4001100 
0 80) 10618. পু 

ইহা! শ্রবণেশ্ত্িয়ের বিশেষ জযু। বাহা জগত হইতে ইহা হ্থারা শব মস্তিষ্কে 
চালিত হয়। ইহ| ৪র্থ ভে্টিকেল্‌ হইতে উৎপন্ন হইয়া অভ্যন্থব কর্ণ (18৮- 
£77) পর্যন্ত গমন করে। ইহার ধ্বংস হইলে বধিরতা। উপস্থিত হইয়1 থাকে | 
৫৪১ হইতে ৫৪২ পৃষ্ঠ] দ্রষ্টব্য । * 

*ম। গ্রসোফেরিঞ্রিয়াল গগাযুব ক্রিয়া কি? চ9006107 01 079 
010550017815176681] 0৫001) 107৮৩, 

উহ ফেরিংসের চেহনার উপর কর্তৃত্ব করে তঙ্ন্য উহা ছারা আস্বাদনও 
হুর! থাকে । জিহ্বার মুলদেশে, টঙ্গিলে, কোমল তালুতে, ফেরিংসে ও 
টিম্পানামে উহার সঞ্চালক সুত্র (87060 1] 2১0৮৯) যোগান হইয়া! থাকে। 
৫৪২ হইতে ৫৪৩ পৃষ্ঠ! ডরষ্টব । 


সি চটেখেত]0খ 0ছ 034 11]. খা, 


১*ম 1 নিমোগ্যাটিক্‌ অথব| ভেগাস্‌ আযুব ক্রির| কিঃ [92০60 ০1 
€1)6 121001)00017810710 0৫ ৬2105 1011) 101৮6, *' | 

ইহা প্রধানতঃ চৈতন্তোৎপাদক সুত্রে নিশ্মিত। এন্ুব্বগুলি অগ্ান্ত মোটর 
ময় হইতে সঞ্চলক স্তর লাভ করিয়া থাকে। ইহা হারা গলাধঃকবণ ক্রিয়া, 
হাংপিণ্ডেং ক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন ও শ্বাস গ্রশ্থাস ক্রিয়া প্রণালী, বাক্যকথন, 
এবং পাকাশগের ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়। থাকে । বঝেষ্টিফর্শ বভীব সম্মুখ হঈতে 
শনং ৪র্থ ভের্টিকফেলে৭ তলদেশেব ভেগ'স্-নিউক্রিয়াস্‌ হইতে ইহ! উৎপন্ন 
ছইয়া থাকে 1 ৫৪৩ হইকে ৫৪৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 

১১শ। শ্পাইন্ঠাল্‌ এক সেসবী সাধুর ক্রয়! কি ?1707009708 ০1 0১৩ 
31011)71 800655070 01101) 101৮০, 

ইঠা সঞ্চালক মাযুহতে নির্রিতি। এ সৃবগুলির কতকাংশ ভেগাস্‌ যু 
মধ্যে প্রিষ্ট হয়। অপব শুত্রগুলি ষ্টার্নেমাষ্টঘ্েড এবং টে,পিজিয়াস্‌ পেশীকে 
লঞ্চালন কবিম্া গাকে ৷ ইহ, পৃষ্টবজ্জাব পাব স্তস্ত হইতে এবং উহার অন্যান্তব- 
স্থিত ধুনর পদার্থ হইতে উৎপন্ন হইরা থাকে । এই স্গাযুব ছোট ও এক্সেসরী 
সুন্টা পৃষ্ঠমক্জ!র পার্খ স্তম্ত হইতে উত্পন্ন হইয়া থাকে । ৫৪৮।৫৪৯ পৃষ্ঠা দেখ। 

স্পাইন্ঠাল্‌ একৃসেদবী স্নায়ু বিভাজনে ও উত্তেজনে কি কি ফল হয়? 

ভাব মেডুলারী মুলে বিভাজনে লেবিক্রিয়াল্‌ পেশীগুলিব পক্ষাঘাত স্থৃতবাঁং 
স্ধভঙগ হয়, এনং গলাধঃফবণ ক্রিয়াব উপযোগী পেশীর ক্রিয়াব লোপ হইয়! 
থাকে। এ স্গযুব ম্পাইগ্তাল্‌ মূলেব উত্তেজন করিলে টে পিজিয়াস্‌ ও ষ্টার্ণো- 
গাটয়েড. পেশীব কুঞ্চন হয় কিন্তু উহার বিভাজনে উক্ত পেশী ছুইটার এক্ষাধাত 
তা কাবণ অন্যত্র হইতে উহাব! মোটব সুত্র শাহ করিয়া থাকে। 

১২শ। হাইপোগসাল, অথবা শ্তাব লিঙগুঘাল 'মাধুব ক্রিয়া কি? [01)০- 
(000 1901008170 ১812৭১ল 07 50111 01 12011 05156, 

ইহা প্রকৃত সঞ্চালক সরু ইহা ছ্বার। জিহ্বার স্মন্ত গতিবিধি অথবা 
সঞ্চালন ক্রি হইয়া থাকে । ইহার দ্বারা চর্বণ, গলাধঃকরণ এসং বাকাকথন 
ক্রিগর সহারতা হইস্সা থাকে। ইহা এটি রমনার পিরামিড অলিভারী বভী, 
এবং হাইপোগ্ননাপ, নিউক্রিগাস্‌ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । এ* আযুর 
'উত্তে্নে জিহ্বার আক্ষেপ হয়, কিন্তু ইহার শিভাজপে গলাধঃকরণ ও বাক/- 


শত ২১০7৬], ৪9৭, ১২১ 


কথণ্নর বিশেষ বিক্ষ ঘটে এবং ছুই পাটী দস্তেক্স মধ্যে আহারীক্ব সামগ্রী ঠিক 
রাখা যায় না“ৰলিয় চর্বন ক্রিয়ায় যৎপরোনান্তি কষ্ট হইয়া থাকে । 


বিশেষ চৈতগ্ভের বিবরণ | 
ঘ])9 ৪1১০1৪] 892,903. 


বিশেষ চৈতন্তোৎপাদ্ক স্নায়ু স্থত্রের অর্থ কি?. 0৪৮ ৭০ ০৮. 22981 
1১) ৮76 69100259053 01 509018] $91756 £ 

সাধারণ টচৈতগ্ভোৎ্পাদক স্নাযুস্থত্র্দিগের ঘত বিশেষ চৈতন্তো্পাদক 
স্তব্রগুলিও' সমাপ্ডিস্থল হইতে মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত স্বায়কেন্জে বিশেষ চৈতন্য লইয়া 
গিয়া থাকে । সাধারণ চৈতন্তোৎ্পাঁদক স্ত্রগুলি যেরূপ স্পর্শ জনিত উত্তেজন। 
বহন করে না, কিন্তু উহার প্রত্যেকে কোন এক প্রকার বিশেষ উত্তেজন। 
বহন করে, বিশেষ চৈতন্যোত্পাদক স্ুত্রগুলি স্পর্শ জনিত সেরূপ উত্তে জনখ 
বহন করিয়া থাকে | যেমন অপটিক্‌ সায় আলোক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্ত 
সেই আলোক ম্পর্শ দ্বারা স্সায়বিক প্রটোপ্লাজম পদার্থ কোনরূপ শক্তি বিশিষ্ট 
হুইয়া সধগিত হইতে পারে না। সেইৰপ কোনগ্রকার শব্ধজনিত ভূবাযুর 
কম্পন কোনরূপ সাধারণ ঠভন্যোত্পাদক গ্বাযুস্থত্রের ভিতর দিয়! সঞ্ালিত 
হইতে পারে না, কিন্ত শব্বজনিত ভুবাধূর কম্পন অভিটরি স্নায়ুর ভিতর দিয়া 
অনায়াসে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। আবার, কোনরূপ সুশ্ম পদার্থ অল্ফ্যাক্টরী 
স্বাধুর উপর রক্ষা করিলে স্বাণশক্তি উৎপন্ন করা যায় না, কিন্তু স্রাণোপযোগী 
বিশেষ চৈতন্ নাসারন্বের তিতব্র দিয়া অনুভব কর! গিয়। থাকে । এ লকল 
কারণে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে দর্শন, স্রাণ, আত্বাদন অথব1 শব শ্রবনের জন্য 
বিশেষং প্রকার চৈতন্য উৎপার্দক স্নায়ু ত্র অবস্থিতি করে যদ্দারা প্রত্যেকের 
ভিতর দিয়া এক এক প্রকার বিশেষ উত্তেজন] সঞ্চালিত হইয়া পাকে । 

বিশেষ চৈতন্যোৎপাদক ন্াযু সুত্রগুলি কি সাধারণ চৈতশ্তউৎপাদ্রক নানু 
হুত্রের গঠন হইডে ভিন্ন না উহাদের সকলেরই গঠন প্রার একরূপ? 7০ 
7৯৪ 1597568 ৫১0০] 2 £৮০০6৩:৩, 

১৬ 


১২২ পুত ৪৪8]811দ ০07 হাতে 


সামান্ত ইতর বিশেষ থাকা সম্ভব । 

কোথায় বিশেষ টৈতন্ত অনুভূত হয় ?-উত্তেজনার স্থলে অথবা মস্তিষ্কের 
অভ্যন্তরে? 1১982 615 86098,61018 89 72000101290. ? 

মস্তিষ্কের অভ্যত্তরের ন্গায়কেন্দজ্রে বিশেষ চৈতন্য অনুভূত হইয়া থাকে, কিন্ত 
সাধারণ চৈতন্তোৎপাদক স্থত্রের চৈতন্য মস্তিে বাহিত হইলেও উহার সমাপ্তি 
স্থলে যেরূপ লেই চৈতম্যের অহ্থভব হয়, বিশেষ চৈতন্োৎপাদক ন্গায়রও সেই 
অবস্থা ঘটিয়1 থাকে । একারণ, আমর! অভ্যাস প্রযুক্ত বপিয্না থাকি যে, যে 
স্থানে জাল৷ অথবা যস্্রনার উত্তেজনা! হুইয়! থাকে সেই স্থলেই যেন উহাদের 
বিশেষ সংজ্ঞা অবস্থিতি করে, কিন্তু মস্তিষ্ষাভ্যন্তরে সেই জালা ও যন্ত্রনা প্রধানত: 
অনুভূত হয়। বিদ্যা, বহুদর্শিতা এবং অভ্যাস গ্বার। বাল্য কাল হইতে বিশেষ 
টৈতন্ত বা সংজা লাভ হইয়া থাকে । | | 

বিশেষে চৈতপ্তের জন্ত কি কি প্রয়োজন ? 7১500109290 0: 90৩ 
০18] 8৩1388010. 

১। ক্গাযুর সমাণ্তি স্থলের বিশেষ অবস্থা, যদ্ধারা বিশেষ উত্তেজনা গৃহীত 
হয়, । আফেরেণ্ট নায়. যঘ্ধারা জায়,কেন্ত্রে উক্ত বিশেষ উত্তেজনা চালিত হয়; 
৩) নায়কোষ ত্বারা নির্িত এক শবায়কেন্দ্র, যদ্ধারা উক্ত চৈতন্ত স্থানান্তরিত 
অথবা বিস্তৃত হইতে পারে । ৪। কতকগুলি ন্গায়কেন্র, যদ্ধার। উচ্চ মনো- 


বৃত্তি সকল সম্পাদিত হয় এবং যন্থারা সেই চৈতন্তের স্থান, স্বভাব ও প্রাবল্য 
বিচার হইয়া থাফে। 


ত্বকের টচতণ্য বা স্র্শেক্দ্িয়ের বিবরণ । 
[1009 800510111৮০? 006 9৮15. . 
স্বক্-কোষের ভিতর দিয়া যে সমস্ত ইম্প।ল্স্‌ বা উত্তেজনা সঞ্চালিত হয় তদ- 
সমু্ায়ই 35759৩ ০৫ 6০90) অর্থাৎ ্পর্শ-চৈতন্তের বারা গৃহীত হইয়া থাকে। 
স্পর্শ-চৈতন্য কয় তাগে বিভক্ত ? [015181003 ০৫ 63 99089 0? 6000, 
২। স্পশবোধ € 5০60৩ 85280১11105 ), রারা কোন স্থান স্পৃষ্ঠ হইলেই 


পাম হিহাধখা লা ০ 2 ওহাতি, ১২৩ 


আমর! স্পর্শের টিক স্থাল বুঝিতে পারি। ২। চাপবোধ (88789 0£ [0:68- 
হও ), হস্বার! আমর! উত্তেজনার চাপের পরিমাণ ও আয়তন বুঝিতে পারি। 
ইহা প্রথমটার মত স্পষ্ট অন্থতৃত হয় না। ৩। তাপ বোধ (89789 ০1 
:69000060 ), যন্বারা আমরা উত্তেজন! শীতল ব! উষ্ণ বুঝিতে পারি। 
অনেক স্থলে চক্ষু দ্বারা ন1 দেখিলে তাপ বা ঠাণ্ডা ভাব ত্বকে শষ্ট হইতেছে 
বুঝা যায় না। 

স্পর্শ বোধ শক্তির দ্বারা কি উদ্দেগ্ব সাধিত হম? ০0৮০ 91 5০919 
8808170711৮, 

স্পর্শ দ্বাবা আমবা পদার্থের ঠিক স্থাপনা (79916107)৯ স্বভাব ( ০1.9780661 
এব' আকৃতি (৪৮৮০) বিচার কবিয়! থাকি। স্পর্শজ্ঞান ব্যতীত কোন পদার্থ 
হস্ত দ্বার! ধর! যায় ন| এবং সর্বশরীরের গতিবিধিও ভাঙ্গরূপে গ্রকাশ পায় না। 
স্পর্শ বোধ শক্তি না থাকিলে কোন বস্ত হস্তে দূঢ়ভাষে ধরা যায় না। 

স্পর্শ বোধ শক্তির জন্য স্নাফু গুলি কিরূপে সাজান থাকে ? 878115970267/65 
96 097%98 107 6906116 99109101118, 

ত্বকের ভিতর যে সমস্ত সাধারণ চৈতন্যোতপাদক শৃত্র আসিয়! প্রবেশ করে 
উহার! ত্বক মপো নানা আকারে ও স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট হইয়। সমাঞ্চ হইয়া থাকে। 
সমাপ্তি স্থলের এইরূপ সাজান প্রণালী £-- 

২। ম্পর্শকণা (6০0০1 ০০:098০19)- উহার! ডিম্বাকার পদার্থ। উহারা 
প্রকৃত ত্বকের প্যাপিলি মধ্যে অথব। রিটিমিউকোনামের এপিথিপিয়াল্‌ কোষ 
গুপির নিম্মেই অবস্থিতি করিয়া থাকে । উহারা হে যেরূপ পরিমাণে কার্ধয করে 
সে সেন্ূগ আকার প্রাপ্ত হয়। 

২) এগুবাল্বস্‌ (8773 ৮:1৪)-_ইহারা শ্র্শকণা অপেক্ষা ছোট এবং 
উহাদের মত বিস্তৃত স্থান অধিকার করিয়া থাকে না। ইহারা ক্ষুত্র ক্ষুদে 
তেলিকেল্‌ বা রসপ্্ণ এফ প্রকার ক্ষোটবিশেষ ) উহাদের ভিতর ল্লায় ক 
লম'পধ হইয়া থাকে । ভেদিকেলের প্রাচীর শ্বাযুর আবরণের সহিত সংযুক 
হইয়া যাস্গ। 

৩। স্পর্শ-কোধ ( গু৩৩] ০6118 )--ইহারা। এপিতামিসেক গন্ভীরতগ/ 
প্রাদ্দেশে জবন্থিতি কবে । 


১২৪ গতাবথাট 07 প89শাশত, 


&। শ্বাধীন বা অসংযুক্ত ভাবে ন্গাযু সমান্তি [ মা:৩9 0975 60016 )-- 
শ্লৈম্মিক বিশ্বীর এপিখিলিয়াম গাত্রে এরন্ূপে ন্াযু সমাঞ্ত হইয়া! থাকে । 

৫। প্যাকিনিয়ান্‌ পদার্থ ( 8০0190 7১0386৪ )--ইহারা ভিম্বাকার । 
গরিবর্ভনশীল পদার্থ ঘুরিয়] ঘুরিয়া এরূপ পদার্থ নির্মিত হয়! উহার মধ্যস্থলে 
রস থাকে সেই রসে স্গাযস্থত্র সমাপ্ত হইয়া থাকে । স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিবরণ ৫৯২ 
পৃষ্ঠা হইতে ৫৯৩ পৃষ্ঠা দ্রব্য । 


শ্বাদেক্দ্রিয়ের বিবরণ | 


কিরূপে আম্বাদন হয়? 7:০006102 ০ 62৪6৩, 

জিহ্বার বিবিধ প্যাপিলি বা গুটিকার মধ্যে গ্যাঞ্টেটরি ছাযুগুলির সমাধি 
স্থলে রসাল পদার্থের স্পর্শ হইলেই আম্বাদন হইয়া থাকে। 

এ সকল গুটিকার অপর নাম কি 1 [8036 ০009. [9910] 

টেষ্ট-বাভ স্‌ অথবা টেষ্ট-গব লেট্স্‌। 

শু পদার্থের আশ্বাঙ্গন আছে কিনা? 18869 01 0 ৪08681)69. - 

না। শু পদার্থ জিহ্বার রসে না-ভিজিলে উহার আস্বাদন পাওয়া ষায় 
না। অর্থাৎ, জিহব! সম্পূর্ণরূপে শুষ্ক থাকিলে কিছুই আম্বাদন পাওয় যায় না। 

জিহবা ব্যতীত কোন্‌ কোন্‌ স্থান আম্বাদন কার্যে সাহাবা করে? 776 
90১97 810 0179 00006 10 68010 £ ? 

কোমল তালু এবং উহার খিলান, আলি জিহ্বা, ২টী টন্সিল এবং ফেরিংস 
বা গুহানলীর উদ্ধাংশ এই কাধ্যের সহায়তা "করিয়া থাকে । কঠিন তালুতে 
অত্যল্প আন্বাদন হইয়৷ থাকে । 

জিহ্যার পশ্চান্তাগে কোন্‌ ন্নাধুর যোগান হয়? ডা19৮ 097৩ ৪01001195 
1) 08০1 05: ০0৫6 009 6900৩ ? 

মসোফেরিপ্রিয়াল | ' 


জিহ্বার অগ্রভাগে কোন্‌ শ্বায়ু থাকে? 12 1055 80021198 ০ 
6115 81 ০01 009 6620809 ? 


, হ্চমওাত 0 5 ১২৫ 


টাইফেসিয়াল সাধুর লিঙ্গুয়েল শাখা। 

জিহ্বার কোন অংক্রশ উত্তম আস্বাদন হয়? 1)2ট ০০:1০0 ০1 &১৩ 
8০756 106:061588 68869 0)9 ১6৪৮? 

পশ্চাৎ অংশে । জিহ্বার অগ্রভাগে ও মধ্যস্থলে তত সসায়.থত্ দৃষ্ট হয় না । 
আহারকালে ভ্রাপেন্দ্িয় শ্বাদেন্দ্রিয়কে সাহায্য করে। নাক বন্ধ করিয়া এবং 
চক্ষু বুজিয়! জিহ্বার উপর একথণ্ড আতা, আলু অথবা পেয়াজ রাখিয়া দিলেও 
উহাদের আস্বাদন পৃথক কর। ফায় না। : 

জিহ্বাতে বিশেষ বিশেষ পদর্থের আম্বাদন জন্ত কি বিশেষ বিশেষ স্থান 
আছে? 19০ ০9811) 87589 01 09 601)£09 ৮890৩ 67811) 10৫198 ? 

আছে। জিহ্বার অগ্রভাগে কুইনি-সল্ফ. উষধের কদাচ আম্বাদন পাওয়) 
যায়, কিন্ত জিহ্বার পশ্চান্তাগে অন্যান্ত স্ানাপেক্ষা শর্করার মিষ্ট আস্বাদন বিল- 
ক্ষণ অনুভব হইয়া] থাকে। বিশেষ বিবরণ ৫৮৯ হইতে ৫৯১ পৃষ্ঠা জর্টব্য। 


স্বাণেক্দ্রিয়ের বিবরণ | 
96052 ০01 31081] 
স্রাণ-টৈ তন্ত্রের কিরূগে উত্তেজনা হয়? [70 78 619 90178601920৩ 
9301694 ? 
ভূবায়,স্থিত শুক্র ২ পদার্থের দ্বার! (10 7776 00169 2) 009৪ 81. ) এরূপ 
হইয়া! থাকে। 
নাসিকার গ্লৈশ্মিক ঝিলি শুদ্ধ ৫7 হইলে দ্রাণের অবস্থা কিরূপ হয়? 


গন্ধ অতি কষ্টে অনুভব হইয়া থাকে এবং বিবিধ প্রকার গন্ধের বিচার করা! 
যায় না। 


ফোৎ করিয়া নাক টানার উদ্দেখ্ব কি? 09০৮ ০? 97171)78 
গন্ধধুক্ত ভূবায়ুর কিয়দংশ নাঁসিকার ন্নায়ু সমাধি স্থরে লাগিবে বলিয়া 
পরন্নপ ক্রিয়া! হইয়া থাকে। | 


,  অল্ফ্যাক্টারী ন্লাযগুলি কিছপে সাজান থাকে 1 40850282৮০৫ 
019660 2015, 


১২৬ উইাধহি 07 গারো, 


উহাদের অনেকগুণি স্থত্র নাসিকার মধ্য এবং উর্দের মিরেটাস্‌ নাক 
খাতের ঈ্গৈন্মিক ঝিপিতে বিস্তৃত হইয়া থাকে । নাপিকার ক্ৈম্মিক বিল্লির 
এ & অংশে উহ।র অন্যান্য 'আংশের মত ভ্রমণশীল সিলিয় দুষ্ট হয় না। নাসি- 
কার শ্লৈম্মিক ঝিল্ি শীতবর্ধের/হয় এবং উহাতে কম রক্তবাহী নাড়ী দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । ভাক্তার ভাালেন্টিন পরীক্ষা করিয়াছেন যে, এক মিলিগ্রাম মুগনাভীর 
ুইকোটার এক অংশ মন্ত্র অঙগফ্যাক্টরী ক্ষার, দ্বার আত্ত্াগ হইয়। থাকে। 
অন্যান্য নিকৃষ্ট জীবের প্বাণশক্কি আরও তীস্ষু। ৫৮৭ হইতে ৫৮৯ পৃষ্ঠা ভ্রইব্য। 


দর নেজ্জিয়ের বিবরণ 96089 01 51813৮. 
অক্ষিপুটের ক্রিম কি? ০০6০০৮০1089 [756108. 
উহার! ২টি অক্ষি গোলককে রক্ষা কৰে এবং উহাদিগকে সরস রাখে অর্থাং 
শুফ হইতে দেয় না। ও 
. অক্ষিপুট কিন্ধপে নির্মিত হয়). 0:08810) 0? ৪9173 
উহার! ত্বকের গতিবিশিষ্ট পর্দা! বিশেষ 170988019 10198 ০1 810) | 
উহাদের ভিতর পাতঙ্গা একখণ্ড পীত বর্ণের স্থিতিস্থাপক তত্ধ দৃই হয় 0 
01৪৮০ ০1110 9189670 6189009 | 
অক্ষিপুটের লোমগুলির ক্রিয়া কি? [0008107) 01676 1581098. 
অক্ষিপুটে লোম খাঁকে বলিম্ন। অক্ষির ভিত্তর বাহিরের পদার্থ প্রবেশ রহিত 
পারে না। 
অক্ষিপুটের লোম এবং অন্তান্য স্থানের লোমের গ্ভেদ কি ? 101797970 
9৫ 95619,১1)93 200) ০0610610917 গাল 008, * 
অক্ষিপুটের লোমের স্পর্শ ৮ত্তন্য থাকে একারণ বাহিরের কোন পদার্থ 
উহাদিগকে স্পর্শ করিলেই অক্ষিপুট বুজি যায়। 
অক্ষিপুটের ধারে ধারে কি জন্য মাইবোমিয়ান্‌ গ্রস্থি খাকে?  চ579088 
০1 81619900190 £12705 81008 619 9089৪ 01 0১৩ 11৫5. 
'_ উহ্থার। অক্ষিপুটের ধারগুলিকে তৈলাক্তভাখে লরস রাখে, একারণ, চক 
আলে উহাদের উপ্রড়া হয় না। 


হারও 9৮ 8102, * ১২৭ 


অক্ষি কোটরের কোন্‌ অংশে লাক্রিম্যাল্‌ গ্রশ্থি থাকে? 91689600. 91 
18010811800 1৮ 9০৩ 679. 

চক্ষুর উদ্ধ এবং বাহ কোণে। 

ল্যাক্রিম্যাল গ্রন্থির ক্রিয়া কি? ঢ000$107, 01 [801)70)9] 21500. 

উহাদের দ্বারা রস নিঃসরণ হয় যন্্ারা চক্ষু সরদ থাকে । অতান্তত নিঃসরণ 
হইলে নিম পল্পবের উপর দিয়া অশ্রপাত হয়। | 

অক্ষি কোটরের কোন্‌ দিক দিয়া ল্যাক্রিম্যাল নিঃসরণ বহির্গত হয়? ভান 
91180177708] 86017981028. 

প্রত্যেক অক্ষি কোটরের ভিতর দিকে এক একটা পাংটা-ল্যাক্রিম্যালিয়! 
নামক ছিদ্র থাকে ; এ ছিত্র দিয়! ল্যাক্রিম্যাল নিঃসরণ ল্যাক্রম্যাল থালীতে 
আসিয়া উপস্থিত হয় এবং 'তথা হইতে নাসা সম্বন্ধীয় নলীর ভিতর দিশা 
নাসাভ্যন্তরে সেই রস উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ 

নিয় অক্ষিপটের বিশেষ ক্রিয়া কি? 1)0610)01 109: 979 1108 

ইহার মধ্য দিয়া অধিক পরিমাণে অশ্রঞল সঞ্চালিত হর কিন্ত ক্রন্দনকালে 
নিয় অক্ষিপুট অস্র জলে ভানিয় গিয়া থাকে । 

অর্বিকিউলেরিস প্যাল্পিত্রেরাম্‌ পেশীর ক্রিয়া কি? এবং উহ্থার স্গায়ু 
কোন্টী ? ঘা ০০6:০০ 80৫ 975৪ 9310]7 ০£ 01১10918158. 1১৪17৩- 
1028700, 

ইহ দ্বারা চক্ষু মুত্রিত হয়। ফেপিয়াল্‌ নার্ভ ইহার সঞ্চালক স্বায়ু। 

কেবন্‌ পেশীর হ্বারা চক্ষু খোলা যায়? 1১867005019 0109723 003৪ 97৩. 

লিডেটর-প্যাল্পিব্রেরাম-হপিরিয়ার নামক পেশী দ্বার! উপরের অক্ষিপুট 
উত্তোলিত হয়। অকুলো-মেনটর নার্ভ ইহার সঞ্চালক নাযু। 

অক্ষিগোলকের উদ্দেশ্ট কি? 0৮০০৮ ০ 6৪৪1]. 

ইহা দ্বারা একূপে আলোক-রশ্মি চালিত হয় যে, অপটিক্‌ ম্মাযুর সমাপ্তি 
স্থলে এ আলোক রশ্মিগুলি কিয়ৎ পরিমাণে পরস্পরে আঘাত করিয়া থাকে । 
আবার, ইহা আলোক ব্যতীত বাহিরের অন্তান্ত পদার্থ বা অবস্থার স্পর্শ হইতে 
অগ্থটিক্‌ আ্সামগুলিকে রক্ষা করিয়া থাকে। অক্ষিগোলকে অপ.টিক্‌ গায়, 
বিশেষ ভাবে-বিস্বৃত হইয়া খাকে। ৃ 


১২ বাছছটওই 0৮ 9া0শা, 


অপটিক আুকে কোন্‌ পদার্থ উত্তেপ্তিত করে? ৪6108103 01 00616 
806150, 

আলোক ? 

অক্ষি-গোলকের বিবিধ গতির উদ্দেন্ত কিঠ 07০89 ০1 6116 20য০- 
র000769 01679)8]], 

মন্তক সঞ্চালন ব্যতীত কেবল অক্ষি-গোলকের সঞ্চালনে যাবতীয় পদার্থ 
দৃশ্বপথে উপস্থিত হয়। 

অপটিক ন্সাযুতে তাড়িত, যাগ্রিক 'অথবা অন্ত কোন উত্তেজনা প্রয়োগ 
করিলে কিরূপ সংজ্ঞা উৎপন্ন হয়? 1029৩৮ ০% 58100381001), 

কেবল আলোক দেখা গিয়া খাকে। 

চক্ষুর স্কেরোটিক পর্দার ক্রিয়া কি? ঘ006100. ০1801920010 ০০৪৮, 

ইহ। ছার! চক্ষুর গঠন ও রক্ষা হইয়া! থাকে । 

অক্ষি-গোঁলকের সর্বজেই কি স্কেেরোটিক আবরণ থাকে? 

মা । উহার সম্মুখাংশে কর্ণিয়া নামে একংস্বচ্ছ বিল্লি দৃষ্ট হয় যদ্দার1 চক্র 
ভিতর আলোক-রস্সি সঞ্চালিত হইয়া! থাকে। 

কর্ণিয়া ঝিল্লির ক্রিয়া কি! চ00০6102 01 ০0098 

ইহার ভিতর দিয়া আলোক রশ্মি সঞ্চাপিত হর এবং এ আলোক-রল্ি গুলি 
বাকিয়া গিয়া থাকে। 

কর্ণিয়া মধ্যে কি বিশেষ পদার্থ সঞ্চালিত হইতে দেখা বায়? 729০119 
7009169 173 0011708, 

কর্ণিয়া সম্বন্ধীয় কণাঁ। ইহাদের এমিব! নামক কীটাম্থুর মত্ত গতি ঃ হ্য়। 

কর্ণিয়। মধ্যে দা ও রক্তবাহীনাড়ী' থাকে কিনা? 097৮০3 870. 01০০০ 
স্ত6886]8 01 00:1099, 16 6107৩ 109 8770, 

রক্তবাহীনাড়ী থাকে না । কেবল আংশিক চৈতন্তোৎপাদক দ্বাযু সুত্র দুষ্ট 
হইয়। থাকে । 

কোথ। হইভে এ্রসকল স্বাধু সুত্র উৎপন্ন হয়? 0611585102০ 02৪ 
86:%6৪ 

লম্বা এবং ছোট পিলিয়ারি ক্গাঙ হইতে উৎপর হইয়া খাকে |" 


এই9 0ম ০ ১১২৯ 





কধিয়াতে প্রবেশ কাগে এ সকল শ্গায়, হুতের কিরূপ পরিবর্তন হয? 
08085591070 581 97769 079 ০0008, 
উহ্থায়া মেতুলেটেড, নার্ভ শষ রূপে কর্শিয়াতে প্রবেশ করে কিন্তু শীপ্রই 
উহাদের মায়েছিল্‌ অদ্য হয কেবল একসিস্-সিলিগডাৰ থকে । 
কিন্ূপে কর্পিরার পোষণ হইয়| থাকে ৪ ০ (1098 35 00117151197-১ 
উহাদের ধারে ধারে যে রক্তবহাণাড়ী দৃষ্ট হয় সেই রক্তবাহী নী হইতে 
কর্ণিয়াতে র্জ শোধিভ হইয়া থাকে। 
কোরয়েড, আাবরণের ক্রিয়া কি? 17707000007 01,0010. 
ইহার মধ্যে কালবর্ণের সঘঘোগ-তন্ত-কোষ থাকে বলিয়া বহিদ্দেশ হইতো 
সমত্দম আলোক চক্ষুর ভিতব গ্রবেশ কবিতে পাবে ন।। 
কর্ণিয়া ভিতর দিয়া উপযুক্ক আলোক চক্ষুতে ঠিক সোঞ্জা গ্রবেশ করিয। 
থাকে । কোন কোন জীবেব এই কোবয়েড আবরণেব পশ্চাতে কাল বণের 
সংযোগ-তস্থর কোষ থাকে না বলিয়া! উহার দ্বিবাভীগে ভালরূপ দেখেছে 
পায় না। 
পিলিয়ারি প্রোসেস্‌ কাহাকে বলে? চায৮ 87669011185 
ও 1):0০6৭393 ? 
কণিয়া ঝিলিব ধারে ফোরষেড আববণের যে ছুই অত্যন্ত রক্তপূর্ণ পর্দা টা 
হয় উহাদিগকে সিলিঘ়ারি প্রোসেস কহে । 
সিলিয়ারি পেশীর ক্রিয়া কি ? [701006100০1 0170 01117210115 
স্কেরোটিক আবরণের সহিত উহা! কোবয়েড, আবরণকে সংযুক্ষ করে, 
কিিষ্টেলাইন বা শ্বচ্ড লেম্মের আক্কৃতি ও ব্যাস বেখাকে শাসন করে এবং 
সামঞ্তস্ রক্ষা করিয়া থাকে। * 
আইরিসের ক্রিরাকি ? ঢ01006101) 011778. 
ইহা একটী গোলাকার বিল্লিবং ও ব্যবচ্ছেদক পর্দীবিশেষ। উহাব 
মধ্যস্থলে একটী ছিদ্র থাকে উহাকে পিউপিল্‌ বা চক্ষুর তারা কহে। এঁতারা 
স্বারা উপযুক্ত পরিমাণে আলোক চক্ষুর ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে। 
আইরিস ঝিল্িডে ছুই প্রকার পেপী কুন দুষ্ট হয়। ১। গোলাকার । 
২। বিস্তারণশীঙ। | 
১৭ 


১৩৪ হাতির 8৮ হা প্র, 


আইরিসের ছুই শ্রেণীর পেশীর ক্রিয়া কিকি? চা9006100 04 (1৪ 
ঠা ৪8৮৪, 
, বিস্তারপশীল পেশীদ্বারা। তার! প্রশস্ত হয় এবং গোলাকার পেশীঘারা' উহা 
কুফ্িত হইয়া থাকে । 
পিউপিলারি গতির উদ্গেশ্ট কি? 0)09০৮ ০1 018 চ001112 
0059107910৮, 
উহ দ্বার উপযুক্ত পরিমাণ আলোক চক্ষুতে প্রযেশ করিয়া খাকে। 
কোরায়েড আবরণের রক্তবহানাড়ী গুলি চক্ষুর পে।ষণের সাহায্য করিয়! 
খাকে কিনা? 
বিলক্ষণ সাহায্য করিয়া থাকে । 
কোরয়েড আবরণের রক্তবহানাড়ী গুলি বর্ণনা কর? 10830199 :9 
1010০-5985918 ০1 61) ০110:010. 
ইহাতে ৩ শ্রেণীর রক্তবহানাড়ী দৃষ্ট হয়। ১। ছোট পোষ্টিরিয়ার-সিলি- 
.স্বারি ধমনী। ইহারা সংখ্যায় প্রায় ২*টা হয়। ইহার] অপ.টিক ন্নায়র নিকট 
স্বেরৌটিক আবরণ ভেদ করিনা কোরিয়োটৈশিকা গুলির জালবৎ গঠনে 
সমাপ্তি হইয়া থাকে । ইহারা ওরা-সেরেটা পর্যন্ত গমন করে। ২। লব 
পোষ্টিরিয়ার সিলিয়ারি ধমনী | ইহার] চক্কর নাসার দিকে এবং টেম্পরাল 
. দিকে অবস্থিতি করিয়া! থাকে । ইহারা কোরয়েড আবরণের পিলিয়ারি অংশে 
উপস্থিত্ত হইয়! আইরিসু পেশীকে ভেদ করিয়া সাকু্লাস আর্টিরিয়োসাস- 
আইরিডিদ্‌মেক্জর নির্াপ করিয়া থাকে। ৩। সম্মুখ সিলিয়ারি, আর্টরি। 
ইহার। কৈশিকা শাখাগ্ডলি হইতে উৎপন্ধ হইয়া সম্মুখ দিকে স্বেরোটিক 
আবরণ ভেদ করে এবং কোরয়েড ও আইরিস্কে শাখ। বিতরণ করিয়। 
থাকে) 
উক্ত রক্তবহানাড়ী গুলির শিরা কিরূপ? এবং দেই শিরার ক্রিরা কি? 
[0006101) 0৫ 009 61708, 
এটিরিয়ার পিলিয়ারি শিরা । ইহার! অক্ষি-গোলকের লম্দধাংশে রক্ত 
গ্রহণ করিয়া উহার বাহ দিকে লইয়া যায় ॥ ইহারা আইরিস হইতে রক্ত গ্রহণ 
* করে ন। 


হাঃ: 0৫ 910টি ১৩১ 


আইরিস, হইতে কিরূপে রক্ত বাহির হনব? 17০দ 179 01000. 1383868 
98 ০01 699 95৪91 

সিলিয়ারি প্রোসেস্‌ ছুটীক়্ ভিলাপ্‌-প্লেকসাস্‌ অর্থাৎ শিরার জালবৎ গঠন 
আইরিস্‌ হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া! পশ্চাংদিকে কোরছে শিরা গুলিতে লইয়া 
গিয়া থাকে। 

আইরিসের পশ্চাতে কি থাকে? ৪6৭০ 7০৫ ৪৪৪ ০0. 9 0০৬ 
(60107800509 ০ [73 £ 

একথাক্‌ কাল বর্ণের বঙ্গিল পদার্থ থাকে, একারণ আইরিসের গাত্র দিয়া 
চক্কুর ভিতর আলোক প্রবেশ করিতে পারে না। 

আইরিসের গোলাকার হৃতরের ম্বাধু কি? 2675 ০৫ 0170018 
১011০ 

অকুলোমোটর। 

আইরিসের বিস্তাণকারী শুত্রের ক্রিয়া কি? 57%৩5 ০01 754150178 
17068. ূ 

টরাই-ফেসিয়েল এবং সিম্পেথেটিক। 

নিকট দর্শনে পিউপিল কুঞ্চিত এবং দূর দর্শনে উহা প্রসারিত হয় কেন! 
08039 0? ০০০08০৮1077 290 01196061010 01 61)9 10010115, 

দর্শনের বন্ত নিকটে থাকিলে জালোকরশ্রিগুলি শীত একব্রিত হয়া 
পিউপিলের ক্ষুত্র ছিদ্র দিয়া অক্রেশে প্রবেশ করিয়া থাকে; কিন্তু দর্শনের বপ্ত 
দুরে থাকিলে আলোক রশ্রিগুলিকে একত্রিত করিধায় গগ্ পিউপিল বিস্তৃত 
হুইয়া থাকে। 

রেটিনার ক্রিয়া কি 2 [5706107 0796108 

অপটিক দ্সায়ু বিস্তৃত হইয়। রেটিনা প্রস্থত হয় এবং উহাতেই সমস্ত আলোক 
গৃহীত হইয়৷ ধাকে। 

রেটিমার র্লাসায়নিক প্রতিক্রিয়া 09771091) £5506107. কিন্ধপ 

আলোকে ইহ! অগ্রযুক্ত থাকে, কিন্তু অন্ধকারে ক্ষারযুক্ত হয়। 

রেটিনাতে গ্গায়ু হত্রগুলি কিরূপে সমাগত হয়? [20010£ ০6 790094 
098, 


১৩২, আহসিওত 00 9187০ 


.. রডস এবং কোন্স এইরূপ আকারে সমাপ্ত হইয়। থাকে। মন্তুয্যের চক্ষুত্তে 
রডস্‌ অধিক দেখিতে পাওয়] যায়) 

অন্ধ বিন্দুর (131100 ৪০৮ ) অর্থ কি? 

রেটিনার এই স্থান ভেদ করিয়। অপ.টিক সগায়ুর চক্ষুর ঠিতর প্রবেশ করে। 
এই স্থানে আলোক পতিত হইলে কোনরূপ উত্তেজনা উৎপন্থ হয় না সৃতরাং 
এস্থলে দর্শন কাধ্য হয় না। 

ম্যাকুলা-লিউটির | 10918 196০৪ কাহাকে বলে। 

রেটিনার ঠিক মধ্য বিন্দুকে কহে। এস্থলে আলোক পতিত হইলে উত্তম 
দর্শন হয় 'এবং এ স্থলে অধিক সংখ্যক কোন্স দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

ভিজুয়াল-পার্পন ৬158৪] 704101০ কাহাকে বলে ? 

বেটিনাতে একপ্রকার পাল বা বেগুনি বর্ণের পদার্থ থাকে, আলোক 
পতিত হইলে উহা নষ্ট হইব যায়। 

রেটিনার প্রত্যেক অংশে কি সমস্ত আলোক রশ্মি গৃহীত হইয়া থাকে? 
[909৪ ০৮০৪ [99া্ট 07. 6০ 7901087006159 911 0100 7809 91 
1076? 

না। এতোক অংশ ভিন্ন ভিন রঙ্গিশ রশ্মি গ্রহণ করে। বেটনার সমাপ্তির 
স্বলের অংশ লাল রশ্বি দেখিয়া থাকে ইত]াঁপি। 

চক্ষুর একুইয়াস্-হিউমারের ক্রিয়া কি? ছা0090190. ০£ ৪০900৬- 
1107000 

ইহার ভিতর আইরিস সঞ্চালিত হয়। ইহা কর্ণিয়ার পশ্চাৎ অংশ রক্ষা 
কবে এবং আলোক রশ্মি বাকাইয়া থাকে । 

ভি য়াসহিউমারের ক্রিয়া কি? ঢ01008101, 01 09৮৮৪০০৩ [)0170007 

ইহা অক্ষিগোলকের শূন্য স্থান পূর্ণ করে, উহ*কে টাইট, রাখে এবং আলোক 
রশ্রিগুলিকে বাকাইতে বিশেষ সাহাধ্য করিয়া থাকে । 

ক্রিষ্টেলাইন লেন্সের ক্রিয়া কি? 0096101) 0৫ 07780901069 10708. 

ইহা। ছুই দিকে কু্্পৃ্ঠাকার স্বচ্ছ কাচ বিগেষ। ইহা ছার! পদবার্থগুণি 
বড় দেখায়। ইহ আলোক রশ্মিগুলিকে বাকাইয়া খেটিনার উপযুক্ত স্থানে 
সরশলিত্ব করে। ইহা স্থারা একুইয়াস্‌ ও ভিটি,য়াস্‌ হিউমার পৃথক হয়|. 


রহ 08 0 চাপা ন্‌ ১৩ 


রেটিনাঁতে,কিরূপে প্রতিষৃত্তি পড়ে 1 তম ঢা 100869  0720ঘা। 0 

175 19178 ? ও | 
"লেন্স ছুই দিকেই কৃ্পৃষ্টাকা র বলিয়া রেটিনাতে উল্টা প্রতিমূর্তি গড়িয়া 

থাকে। 

আমরা পদার্থ গুলিকে উপ্ট! দেখি না কেন? ভা? ৭০ আও 1008 ৪০৩ 
0606৪ 0108109 0০ ? 

মনের অভ্যাস বশত: এবং সফল পদার্থ ভগ বিপবীত ভাবে স্থিতি কষে 
বলিয়। আমাদের দর্শনের কোন বিদ্ব ঘটে না। মস্তি এট কার্যে বিশেষ 
সহাযতা করিয়া থাকে । | 

দর্শনের জন্য চক্ষৃস্থিত ক্রোন কোন্‌ পদার্থের রিশেষ আবশ্যক হয়? 
[099212018] [0076৮09 ০৫ 69 ৪5৪ টিয়া লীগ 

১; রেটিনা নামক ন্সায়বিক পদার্থ যদ্গার উত্তেজনা গৃহীত ও অঞ্চানিত 
হইয়! থাকে । 

২। কতকগুলি বক্রীকারণ পদার্থ যদ্থার 'আলোক রশ্মি উপযুক্ত স্থানে 
পণ্তিত হয় । 

৩। আইরিস্‌ নামে এক কুঞ্চনশীল ব্যবচ্ছেদক পেশী যদ্বারা উপযুক্ত 
পরিমাণ আঙ্গোক চক্ষতে প্রবেশ করিয়া থাকে । 

&। সিল্গিয়ারি নামে এক কু্চনশীল পেশী যন্বারা লেশ্গের আকুতি ঠিক 
থাকে এবং সমান ভাবে নিকট ও দূরের বস্ত দর্শন হইয়া থাকে। 

রি্কাকটং মিডিয়া বা বেধা বক্রী করণ পদার্থ না থাকিলে রেটিনার অবস্থা 
কিরূপ হয়? [1010790000৫ 760900106 20609 

এপ অবস্থায় রেটিনান্তে আলোক পতিত হইলেও কিছুই দর্শন হয় না। 

রিষ্তাকপন্‌ ও. একোমোডেশন কাহাকে বলে? 109009 780548102 
&া)0 ৪০০০০০০০৪০৮, 

রেখা বক্তী করণ প্রণালীকে বিষ্রাকৃসন বলা যায়। ৫৬২ পৃষ্ঠা দেখ। 
চস্ষুর যাবতীয় গঠনোপযোগী পদার্থ ঠিক করিতে যে সমস্ত পরিবর্তন সংঘটিত 
কু সেই সমস্ত ক্রিযারে একোমোডেশন্‌ ক্রিয়া কহে। এরূপ পরিবর্তন বা 
ক্রিয়াগুলি সিলিয়াহি ধেলীর দ্বার! সম্পন্ হয় থাকে) 


১৩৪ হটঘেরাত 01 হরণ, 


কিরূপে আমর! মিকট ও দূর বিচার করিতে পারি? নু ৫০ দত 
)00£9 0957 &00 ছি? ০৮9০৪? | 

শিক্ষার বলে আপন আপনিই এরূপ বিচার হইয়া 'খাকে। সেইন্প 
অভ্যাস, বলে আমর! পদার্থের ছোট বড় আকৃতি বুঝিতে সক্ষম হই। 

ক্রোমেটক  আবারেশন কাহাকে বলে? 00702080610 57967786102, 

শ্বেত আলোক বিবিধ রঙ্গিল রেখায় বিভক হইলে উহাকে ক্রোমের্টিক 
আ্যাবারেশন কহে। আইরিল পেশী দ্বার! হুস্থ চক্ষুতে রূপ অবস্থা অনেক 
নিবারণ হইয়া থাকে। 

ম্ফেরিকেল আযাবারেশন কাহাকে বলে ? 901190108] 81১91786100, 

কুরমপৃষ্টাকার লেশ্ের ভিতর দিয়! উজ্জ্বল রশ্মিগুলি ভিন ভিন্ন ভাবে 
বাকিক্কা থাকে। এইরূপ অবস্থাকে স্ফেরিকেল আযাবারেশন কহে। ক্কেরি- 
'কেল আযাবারেশন হইলে বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, কারণ, মধ্য রেখাগুলি 
কেবল আইরিসের ভিতর দিয়া রেটিনায় যাইতে পারে। 

এষ্টিগ মেটিজম্‌ £801%00080) কাহাকে বলে ? ং 

রেখাগুলি বিশের বিশেষ কোণ দিয় সঞ্চালন প্রযুক্ত উহাদের স্পষ্ট দর্শন 
না হইলে সেই অবস্থাকে এ? রগ মের্টিজম্‌ কহে। 

এপ্টোপিক্‌ প্রতিমূর্তি কাহাকে বলে ? তা)৪৮ 51৪. 66001010088? 

চক্ষুর স্বচ্ছ পদ্দার্থগুলিতে কিঞ্চিৎ অস্থচ্ছ অবস্থা উৎপন্ন হইলে এরূপ প্র ত- 
মূর্তি দৃষ্ট হয়। এপ অবস্থ। সকল চক্ষুতেই কিছু না কিছু বর্তমান থাকে 
কিন্তু সর্ব অনুবীক্ষণ যন্ত্র বার দর্শন করিলে এরূপ অবস্থা অধিক উৎপন্ন 
হুইয়। থাকে । 

বরণান্ধতা (0০1০ 011270688 ) কাহাকে বলে? 

রেটিনার কিয়দংশের গঠনের উত্তমন্গপ বিকাশ না হইলে যদি তাহাতে 
আলোক রশ্মি পতিত হয় তবে মেস্থলে দর্শন হুয় ন! | উক্ত কারণে লাল সবুজ 
এবং পীত রশ্মি প্রধানতঃ দেখা যায় না।. 

ডিপ্লোপিয়া কাহাকে বলে? 1010719, 

ভিত: দর্শন । ইহার কারণ এই যে, প্রত্যেক চক্ষু হইতে তিস্ন ২ লমরে 
ইম্পাল স্‌ বা উত্তেজনা গ্রহণ করিলে এক বস্ত দুইটি দেখায় । 


হাহ 0 ৪0, ১৩৫ 


ভা1)50 23 106201810052% ? 

এক চক্ষর অর্ধেক দৃষ্টি শূন্য হইলে উহাকে 75021010031 কছে। এইরূপ 
অবস্থায় পদার্থ যেন ছুই খণ্ড হইয়া যায় এবং উহার অর্ধেক মাত্র দেঘা গিয়া 
থাকে । এরূপ স্থলে চক্ষুর দক্ষিণ দিকে দৃষ্টি থাকে না। 

মায়োপিয়! কাহাকে বলে? 14) ০119. 

নিকট দর্শন (910: ৪1£176501,939 )। এরূপ অবস্থায় রেটিনায় ফোকাস্‌ 
হইয়। থাকে । ৫৭৫ পৃষ্ঠা দেখ। 

হাইপার-মেটে পিয়া 73707209629] কাহাকে বলে? 

দুরদর্শন ( ঘ'৪ 911১6999999 ) এরূপ অবষ্থাম্ম রেটিনার পশ্চাতে ফোকাস্‌ 
হইয়া থাকে। ৫৭৩ পৃষ্ঠা দেখ। 

গ্রেস্বাইওপিয়া 7:99১/৪ কাহাকে বলে ? 

ইহাও দুরদর্শন। বৃদ্ধাবস্থায় এন্সপ হয়। এরূপ অবস্থায় সিলিয়ারীগেশী 
চক্ষুকে ঠিক সাজাইয়া রাখিতে পারে না (1,988 ০£ [9016] 01 9000) 
10০9৫8৮1018 ) € ৭৬ পৃষ্ঠা দেখ।, 

এম্মেট্যোপিক 9009667০18০ চক্ষু কাহাকে বলে? 

শ্বাঙাবিক চক্ষু। ও 

মায়োপিক্‌ চক্ষুর জন্ত কিরূপ কাচ (81835 ) দরকার হয়? 

খোলবিশিষ্ট কাচ (0070%৮9 81983 )। 

হাইপার-মেট্পিয়ার জন্য কিরূপ কাঁচ দরকার হয়? 

কুশ্ম পৃষ্টাকার ক!চ ( 0০০৮৪ £139 )। 

প্রেস্বায়োপিয়ার জন্য কিরূপ কাচ দরকার হয় ? 

ফুম্ পৃষ্ঠাকার কাচ (00092: £189 )। 

ইপ্ট1-অকুলা র প্রেসার [7১০:০০০০]০ 70:5882£9 কাহাকে বলে ? 

চক্ষুর বিবিধ হিউমারের ( নু০০০০০ ) পরিমাণের আধিক্য €ইলে অক্ষি- 
গোলকের পর্দার বা আবরণে টান পড়ে, এপ অবস্থা অত্যন্ত বুদ্ধি পাইলে 
উহাকে গকোমা 0199০০:০৪ কহে 1 

10190650 0064 কাহাকে বলে! 

যে সমস্ত খ্বচ্ছ পদ্দার্থ আলোক রশ্মিফে বক অর্থাৎ £৪০৯০৮ করিয়া 00285. 


১৩৬ ইহ হারি৫ে 


রীতির রাত বিরত ০ ররর 
থা মুর্তিকে ঠিক রেটিনাতে 0৩০48 করে মেই সমত্ত পদ্দার্থকে 100955 
2১919 কহে 1 

আগা] 2১০১1৪০০001] কাছাকে বলে 

যে অস্বাভাবিক অবস্থায় চক্ষুর ডারা আলোকে কুঞ্চিত হয় না কিন্তু ৪০০০- 
70000) ঠিক থাকিলে কুষ্চিভ হয় তাহাকে এরূপ নাম দেওয়! যায়॥ 

)508188 কাহাকে বলে? 

যে সমস্ত 796০ দ্বার] অক্ষি গোলক ঠিক থাকে উহাদের গরঠিক হইলে 
€ চিট 75090) চক্ষুর যেরূপ আক্ষেপিক এক পেশে ও কীপাঁর মত্ত 
শতিবিধি হম্ম সেই অবস্থাকে [596০£7১03 কহে । 


শ্রবণেক্দ্রিয়ের বিবরণ | 11০808, 


0৮০ 0৩7৪ অর্থাৎ দর্শনের আাধুর মধ্য দিনী যে সমস্ত )1000196 যাক 
উচহ্।দিগকে যেমন 110৮0 বা আলোক বলা“যায় তেমনি %001601 অর্থী ? 
শাপেক্ষিয়ের ায়র মধ্য বিগ সে সমস্ত 1021919০ যায় উহার্দিগকে পেইরূপ 
বা কহে। 

কর্ণের কয়টা বিভাগ দিয়! উহার তিতর শব্ধ প্রবেশ করে? [01%181905 
0109 ৩৪৮, 

৩টী। ১।বাহাকর্ণ ও অডিটরী খাল; ২। মধ্যকর্ণ (টিম্পানিক বিশ্রী 
আডিটবী খাল ও মধ্যকণের ব্যবধানে অবস্থিতি কবে); ৩। জ্যাধারিস্থ । 

বাহকতণর ক্রিপ্াকি £ 070990 ৩£ ৮১০ 6৮০08] ৪ 

উঠ দ্বারা শব্দ সংগ্রহ হয়। 

অডিটরী খালের ক্রিয়া কি? ["000610]. ০1 &001607 ০209], 

উ:1 তূবায়,র কম্পন বৃদ্ধি করে। 

বাহকর্ণের খোলের ক্রিয়া কি? 00001015০06 0911080, 

উহা দ্বারা বাহিরের পদার্থ ধৃত হয়, নতুবা ভাহ। কর্ণের ভিতর প্রবেশ 
করিতে পারে। 

- টিম্পানিক বিভ্তীর ক্রিয়া কি? [10307 ০1 65 :$180০ েডাচাএ০৬, 


তা বৈ9ঘ টে 110, ১৩৭ 


উহ! মডিটাবী ধাল হইতে তৃনাষুব কম্পন গ্রহণ কবিয়া মধ্যকর্ণের অস্ি 
সমূহে প্রেংণ কবে। ৃ 

টিন্পানিক বিল্লী বাহাদিক হইতে ভিতত়্ দিকে টালু থাকে কেন? ০- 
০০5৪ 0601৩ ১19০০ 96 11) (5701) 5171010010/01517 হিট) 006৮1 0 
০ 175710, 

এরূপ অবস্থায় শঙ উংপন্নের শ্ুনিধা তয়। 

টিম্পানিক ঝিলী অতিরুম কবিয্া শব্দের কম্পন ক্িরূপে ভিতবে সঞ্চালিত 
হয়? [7১৮ নাত 070 ৮0176109080 50908100 (631050010660 ৭0 
19951100006 65101991010 00610017109 ? 

মেলিশস্‌, ইন্কাস্‌. ও ট্রেপিস্‌ নামে ৩ খানি ক্ষু্র ক্ষু্র অস্থি নামানুসারে 
ক্রথাঙ্থয় পরস্পা সংযুক্ত থাকে! উগ্ভাবা একদিকে টিম্পানিক ঝিল্লী এবং 
অপবদিকে অন্তান্তব কর্ণেব ডোষ্টবিউলেব উপব ষে ডিম্বীকাৰ ০৮] ছিদ্র থকে 
সেই ছিদ্রের সঙ্গত সংযুক্ত থাকে । তুবাযুব কম্পন্‌ মেলিয়াস্‌, ইন্ক।স্‌ ও 
ষ্টেপিসেব উপর দিয়া ভেষ্টিবিউলে উপস্থিত হয়। 

ষ্রেপিডিয়াস্‌ পেশীব ক্রিয়া কি? 4100090,01 590105, 

ইত ষ্রেপিস্‌ নামক অগ্টিতে সযুজ থাকে এবং ইহা কুঞ্চন কালে & 
আঅন্থিকে ডিম্বাকাব ছিদ্রের মুখ হইতে টানিয়া লয়, নতুবা |উচ্চশষ বশ*ঃ 
এ অস্তি ডিম্বাকার ছিদ্রে প্রবেশ করিয়া! বপিরতা উৎপন্ন করিবার সম্বাবন! 
থাকিত। 

টেন্সর-টিম্পনাই পেশীব ক্রিয়া কি ? 10700) 061160501 পু 01501 

ঠা মেলিয়াস্‌ অস্থির হাতকে অভাস্কব দিকে টানিয়া টিষ্পানিক বিলীধ 
টাইট ভাব বৃদ্ধি করে এ৭ং উচ্চশব হইলেও এ বিল্লীকে অধিক কাঁপিতে 
দেয় না। 

ল্যাক্সেটতখ টি্পানাই .পেশীর ক্রিয়া কি? 707060) ০01-9%8001 
চ001951)1, 

ইহা ম্যালিয়াস্‌ অস্থির হাতলকে বাহদিকে আকর্ষণ করে সুতরাং টিম্পািক 
বিষ্লা শিথিল হইয়া! যায়। 


ইউস্রেশিরান নলীব ক্রিয়। কফি? 7১0০5০দ (502 9৪15০810৫১৩, 
১৮ 


১৩৮ 55085 0 শিখ 


ইহ! ফেিংস অর্থাৎ গুহানলীর সহিত সংযুক্ত থাকে এবং টিদ্পানিক বিল্লীর 
পশ্চাতে মধ্যকর্ণের ভিতর ইহা মুক্ত থাকে। একাবণ টিম্পানিক ঝিল্লী সজোরে 
তাড়িত হইলে কিঞ্চিত পরিমাণে বাঁযু বহির্গত হইয়া যায়। 

ইউঠ্েশিয়ান নলী কি সর্বদ1 যুক্ত থাকে £ 1510 001565110 0৩1 ? 

না। সর্ধদ1 মুক্ত থাকিলে মুখ গহ্বরের ভিতরে যে বিবিধ প্রকার 
শব্ধ হন্গ তাহা হইলে সেই সকল শব কর্ণেব ভিতর হুহতে উৎপন্ন 
হইত। 

অস্থি সমূহ হইতে কিরূপে শব অভিঈরি ল।যুর শেষ সুত্র গলিতে সঞ্চালিত 
হয়? 170% 5০00170 8৭ 670105010660 

অর্ধ চন্্রীকার নলী গুলি এবং ঘোরাণ,ঘোরাণ পিঁড়িব মত পদার্থেব দ্বাবা 
উক্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে । 

সেমিসাকুলার বা অর্দ চক্্রাকার নলীগুলি কোন পদার্থে পূর্ণ থাকে? 
01050 6115 006 56101081010171 0210515 ? 

' এঝোলিম্ফ নামে এক প্রকার তরল পদে পূর্ণ থাকে । 

বাহদেশ হইতে এগ্ডোলিম্ক কিরূপে শবের উত্তেজন। গ্রহণ কবে? 1০ 
[.0001510091) 19001589 10১00156501) 070 ০%615011 

ডিত্বাকার ছিদ্রের উপর যে ঝিল্লীদৃষ্টহুয় উহ্াব সহিত এগ্ডোলিম্ফ বিশেষ 
ভাবে সংযুক্ত থাকে হুতরাং ষ্রেপিস্‌ অস্থি ওঁ ঝিল্লীতে আঘাত করিলে সেই 
আমঘাভ জনিত কম্পন এপ্ডোলিম্ক দ্বার। সঞ্চালিত হয়। 

অর্ধ চন্্রাকার নলী গুলিতে অডিটরি ন্বাযু সুত্র গুলি কিরূপে সমাগত হয়? 
170 0০ 1075৩ 09:59 170 11) 015৩ 560)16017001258 080771৭, 

উহার! বিশেষ প্রকার এপিথিলিয়ইড় কোষে সমাপ্ত হয়। এ সফল 
কোষের অগ্রভাগে সুক্ষ কফেশের মত প্রবর্ধন দৃষ্ট হহয়া থাকে। 

অটোলিথস্‌ নাষক পদার্থ গুলির, ক্রিয়া কি? চ000016)1) ০1 119 
00০11603, 

উহার়। ক্ষ ক্ষুত্র কাক্ছেরিয়াস্‌ বা চুণ ঘটিত পদার্থ বিশেষ। এগ্ডোলিন্ক 
নাক পদার্থের কম্পন হইলেই এ সকল চুণ ঘটিত পদার্থ সঞ্চানিত হয়! 
জডিটরি গ্রাযু স্বর সমাণ্তি স্থলে উত্তেন। কিয় খাকে। 


শু তি, 80108 ১0 8৮:07, ১৬৭ 


: শ্রবণ শক্তির সাহাধ্য ব্যতীত জদ্ধ চক্্াকার নলী গুলিক্র অপর ক্রি! কি? 
006 0009001, 06 5501101600141 0809 18. | 
“উহারা সামঞ্জন্ত রাখিয়া খাকে; কারণ, ই দেখা গিাছে বে অর 
চক্তরাকার নলীর মধ্যে সোজা নলীটী কাটিগ দিলে ছুই পার্থে যাথা চালিত্ত 
হইয়। ধাকে। আর চন্দ্রাকার নলীগুলির মধ্যে যেটা লঙ্বতাবে অবস্থিতি করে 
উহাদ্দের বিভাগ হইলে মন্তক উপর ও নিম্নের দিকে চালিত হইয়া থাকে । 
অর্ধচন্্রাকার নলীগুলি নষ্ট হইলে শ্রবণ শক্তির বিশেষ কি হানি হয়? 
[0০55 ৪60০001) 01 56101011080151 0810415 0550009% 66 [00৯৩1 
01011581105 2 | 
বিশেষ কোন হানি হয় না। অথবা অতার্ম হানি হইয়1 থাকে। 
কর্টাই গুলির ক্রিয়া কি?" [70701701) 0 ৩ 00281) 06 0010. 
স্নাযুহ্থত্র গুলি এই সকল পদার্থেও সমাপ্ত হইয়! থাকে। উহার! বিশেষ 
সুর উৎপন্ন কবিতে পারে বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । 
শ্রবণশত্তি দ্বার শব্খেব কি কি শ্বভাব বিচার করা যায়? ৬৮18 
01751511059 11 500018002৮7 1176 ৩9 0190110101৭1) % 
স্বর উচ্চ কিমৃহ্‌,কি কর্কশ গ্রভৃতির বিচার হইয়া থাকে । অভ্যাস 
বশতঃ নিকটের 'অথব! দুবের পক আমরা বিচার করিতে পারি । 


সপ 


হবার ও বাঁক ০1০৪ ৪70 50807 1 


কিরূপে স্বর অথব! শব উতপর হয়? 11 91880 ৮57 15 000৩ ৬০10৩ ০৫ 


50870 17019010060 ? 


শ্বাস নালীব় উপরিভাগে গ্লটিল নামে এক সংকীর্ণ ছিত্দ্বার! ফুদ্ফুস্‌ স্থিত 
ভূবাধু সঙ্গোবে প্রশ্বাস কার্ষা হার বাহির হইলে স্বর বা শব্ধ উৎপন্ন হয়। লেরিং- 
সের নিম্মভাগে গ্লটিস অবস্থিতি করে, উহার হই পার্থ পতিলা ও বির্লাবং সত্ব 
পাশাপাশি অবস্থিতি করিয়া থাকে । উহার উপর দিয়া বাঘু বাহির হইলেই 
উহাদের কষ্পনজনিত শষ উপর হন়্। একারণ ট্কিয়াতে ছিত্র হইলে 
বাকা উচ্চপরিত- হয় ন।। 


১৪৯ হাত 01০06 50 5৮6071, 


». শ্বরের প্রধান প্রধান যগ্্রকি? 07161 9 ঝা 96 ০1০৩, - 
ছুটী ভোকাল্‌ বা স্বর রজ্জ,। উহার! লেরিংসের . পেশীছ্থার। ' সঞ্চালিত 
হইয়! খাকে।, 
লেরিংসের ক্রিয়া কি ?1701)006101)5 06 10100, 
ইহ1 একটা গহবব বিশেষ এবং ইহাতে তোকাল্-কর্ডস্‌ বা শ্বর রজ্জ, থাকে 
বলিয়। স্বর উৎপন্ন হয়। 
থাইরয়েড, এবং ক্রাইকয়েড, উপাস্থিব ক্রিয়! কি? 
উহার! স্বর যন্ত্রের কঠিন প্রাচীর স্বরূপ | উহাদের খাব! স্বর যন্ত্রের রগ 
তইয়া থাকে। লেরিংদের সম্মুথ ও পার্্'দকে অসম্পুর্প অস্কুবিরূপে থাইরয়েড, 
উপাস্থি অবস্থিতি কবে; কিন্ত লেরিংসের চতু্দিকে ক্রিকয়েড অি ০০ 
করিয়া থাকে । উহার পশ্চান্তাগ সন্মুখাংশ অপের্খ। প্রশস্ত । 
এরিটনয়েড উপান্চিব ক্রিয়া কি? উহার! ক্রিকয়েড অপ্ঠির পশ্চাৎ অংশের 
উপবিভাগে নড়নশীল ভাবে অবস্থিতি করে। বাক্য কথনোপযোগী কতকগুলি 
পেশী এরিটনয়েড, উপাস্থিতে সমাপ্ত হইয়। থাকে । 
লেরিংসের আভ্যান্তরিক (17078810 ) পেশী গুলির নাম ও ভি কি? 
উহার। ভোকাঁল্‌ ক দুটার উপর বিশেষ ক্রয়া প্রকাশ করে। উহাদের 
নাম ২--ছুটা ক্রিকো-থাইফ্ডে, ছুটী থাইরো-এরিটনয়েড, ছুট পোষ্টিরিয়ার- 
ক্রিকো-এবিটনয়েড, ছুটা ল্যাটাবাল্‌ ক্রিকে।-এগ্িটনয়েড, এবং একটী 
এবিটনয়েড। 
জিকো-থাইরয়েড, দ্বারা ভোকাল্‌ কর্ড অত্যন্ত টাইট হয় কিন্তু থাইরো- 
এরিটনয়েড, দ্বাৰা! ভোবালকর্ত শিথিল হইয়া! থাকে। পোর্টীরিয়ার হ্রিকো- 
এরিটনয়েড, দ্বার! স্বর রঙ্জ, বা ভোকাল্‌ কড/ফাক হইয়া গ্লটিস্‌ ছিন্রকে বিস্তৃত 
কবে কিন্তু ল্যাটারাল্‌ ক এরিটনয়েড, ছার গ্লটিস্‌ বন্ধ হইয়া থাছ। 
এরিটনয়েড পেশী ও শ্লটিস্‌ বন্ধ করিয়া থাকে। 
হারের আবু কৌশল কি ? [3৮5০5 00013217150) 01078 ৮০1০৩, 
নিমোগ্য।স্টক স্বাযুর চৈতন্যোৎপাদক সুত্র গ্লটস্‌ ছিদ্রে যোগাম্‌ হয়; 
একারণ গ্লটিস্‌ এরূপ. চেতন! বিশিষ্ট থাকে যে, কোনরূপ বাহিরের পদ্ধার্থ অথবা 
দুর্ন্ধযুক্ত ও বিষাক্ত গ্যাস্‌ উহার তিতর প্রবেশ করিও পাঁংর না । তেগাস্‌,. এ 


ঘর ৮০105 ২0 56৮৮0, ১৪১ 


উহার হ্থপিখিয়ার ও ইন্ফারয্লার শাখ। দ্বাব! গ্রটিস্‌ ছিদ্র বন্ধহুয়। এতদ্বযতীত 
উক যু ওক্উহার শাখাৎ্ছার1 গ্রিসের রক্ষ। হয় এবং নিয়মিতভাবে স্ববে1চ্চারণ 
হইব] প্রকে । ইন্ফবিয়ার পেরিঞ্জিয়াল্‌ পেশী গ্লটিসের কুন ক্রিয়ার উপর 
বিশেষ কর্তৃত্ব কৰে এবং স্থুপিরিয়'ব লেরিঞ্জিগাল্‌ উক্ত কুঞ্চন ক্রিয়ার অবস্থঃ 
মস্তিষ্কে উপনীত কবিয়! থাকে ) 

স্বরের গুণ ( 1১:90:0৫৯) কি? অর্থাৎ উচা ছ্বাবাকি বিচার হয়? 

স্বব (১) ্ষণাণ গা ফোটা, (১) মৃদ্ধ বা উচ্চ, (৩) করুি বামধুব এইনুপ 
বিচার করিয়। থাকে । 

শব্দ সম্বন্ধে এপিগ্রটিসের ক্রিয়া! কি? ১০00 06০67105 7৮ 
16910 00 50011], 

উহা নিয়ে পতিত হইয়া লেরিংস গহবরকে আবৃত করি'ল স্বর গভীর ও 
মোট৷ হইয়। থাকে। 

ণোকাল্‌ কর্ডগুলি নিকটবর্তী চইলে কিবপ শব্ধ হয়? 

উহাবা টাইট. হইয়া পরস্পরে নিকটবর্তী হইলে স্বর উচ্চ হয় কিন্তু উহাবা 
পরস্পর পৃথক ভইয়া শিথিল হইয়া পডিলে স্বর ক্ষীণ হয়। 

আযফেসিয়। কাহাকে বলে) ৮/1)70175 70178512 

বাকা কথন শক্তির আংশিক অথ সম্পূর্ণ লোপ হইলে উহ্ভাকে আযফেনিয়! 
কহে। মুক্িষ্কের ভিতব কাবণ উতপর হইয়া ধন্প রোগ উপস্থিত হয়। 

আযফেসিয়া এবং এফোনিয়ার পার্থকা কি ?.:1010761708106৮062 
৪0175515 না)0 89৮00128 ও 

আযফেসিয়। রোগে বাক্য কঠিবার চিন্তার স্নাফবিক শত্তির বিকার হয় কিন্ত 
লেরিংলের রো বশতঃ স্বরোচ্চারণ করিতে অশক্ত হইলে উহাকে আ্য[ফোমিয। 
কছে। 

আযফিমিয়] কাহাকে বলে? 4১0181719, | 

মুখগহবর এবং জিহ্বা দ্বায়া কথ। কহতে না পাঁখিলে উহাকে আফিমিগ 
কহে। আ'ফমিয়া রোগকে কখন২ আটেক্সিক-আফে সয় রোগ রুহে। 

আযাফেলিয়। রোগগ্রন্ত বাক্তি চিত্ত। রুরিতে এবং কথ ম্মরণ রাখিতে পারে 
কিনা? : 580 82109510 98$1575 11714 900 16006806571 


১৪২ ১৫৮৮১125016 বৈ চত৬ ৪৩, 


পাবে। সেই বা লিবিয়া! আপন ভাব বান্ত করির়! খাকে। 

আম্নে সক-আযফে সিয়। ৭1016510 5117897 কাহাকে বলে ? 

এইরূপ অবস্থায় কল্পনা হয় কিন্তু কথ! যোগার না, বুড়া বসে এইকপ 
অবস্থা হইলে আযাম্ানসিয়-সিনাইলিস্‌ কছে। 

প্যারাফেপিয়া কাভাকে কহে? চ%17015519, 

. কল্পনীব সহিত ্ীক্য করিয়া কথা বাহির না হইলে অর্থাৎ কথা কহিতেং 

কল্পনা শক্তি পরিবর্তিত হইলে ধীরূপ অবস্থাকে প্যারাফেসিয়! কছে। 

আযাগ্রা,মটিজম্‌ কাহাকে কছে? £8্ান1010861া, 

ব্যাকরণ শুদ্ধ কবিয়া কথা সাজাইতে না পারিলে এরূপ অবস্থ! ঘটে। 

ব্রাডিফেপিয়া কাছাকে বলে? 81891017319. 

প্যাথগজিক্যাল বৰ জৈবনিক পরিবর্তন হেতু: ধীরেই কথা কথিলে এঁন্ধপ 
অবস্থ! ঘটে। 


পিস্পেখিটিক সয়ু বিবরপ--917708609610 09194 | 


মেরুদণ্ডের দ্ধ পার্থ বুসংখাক নন্সেডুলেটেড, জু শুর ও গ্যংমিয়া 
সঙ্জিত হইয়া অবস্থিতি করিয়া! থাকে। উহাদিগকে সিশ্পেধিটিক নার্ভ ও 
গ্যাংগ্রিয়। বলা যায়। 

র্যামি-কমিউনিক্যাপ্টস্‌ 81701 ০07017)1817108715 ) কাছাকে বলে ? 

উহার! ম্পাইন।ল আষু হইতে উংপন্ন হইয়া সিম্পেথিটক কর্ডের 
সহিত সংযুক হয়। প্রত্যেক স্পাইন্তাল্‌ ক্গাযু "এইরূপ স্তর বিতরণ করিয়া 
থাকে। 

সিম্পেধিটিক আধুর কেফালিক, ভর্পাল এবং আআবভোমিনাল অংশের 
ক্রিয়। কি? (060178110, 0০1৭8), 80001317021 ), 

উহার আপনাপন প্রদেশে জাযু সুত্র বিতরণ করিয়া থাকে । 

কেফালিক্‌ অর্থাৎ সন্তকের সিম্পেখিটিক অংশ বহুবিধ সুত্র দ্বারা ক্রেণিয়াল 
অর্থাৎ সন্তকের সেরিত্রোম্পাইন্তল খাযু হুতরেক্ন সহিত সংকুক ' কইরা 'থাকে। 


5২ ৭৮/1710 ইং [25. 5৪৩ 


সিস্পেখিটক ন্দাযুর আব.ভোমিম্তাল্‌ অংশ উদরস্থিত ষস্্র সমূহকে সাধু শৃত্র 
বিতরণ করিয়া! থাকে । 

সিম্পেখিটিক স্বাযুদিগের ক্রিস কি ? চ070001) ০667 9/০70807৩06 

১। স্বাধান [ক্র | অর্থাৎ মনত প্রভৃতি উচ্চ ন্নাযুকেন্দ্রের উত্তেগনার 
সাহাবা ব্যতীত উহান। স্বয়ং ক্কির। প্রকাশ করিয়া থ|কে। কোন কোন স্থলে 
শৃষ্টমজ্জার অ(যুকেন্ত্র উহাদের উপর কতৃত্ধ করে। যে ষে সিম্পে্থটিক আযুর 
অংশে শ্বাধীন ক্রিয়া হয় উহাদের লাম যথ| £- হৃৎপিণ্ডের অটোম্যাটিক 
গ্যাংমিয়া, অস্ত্রের মেসের্টিক গ্লেঞ্সাস্‌, জরায়ু ফেলোপিয়ান নলী ও ইউরটার 
স্বিত সিম্পেখিটিক প্লেকসাস্‌, এবং [লন্ফাটিক নলাব ও রক্তবহা নাড়ীর ক্রিয়া 
সম্পানকার। (সম্পেখিটিক আাসু। 

২। 'পরাধীন ক্রিা। অর্থাৎ অন্তান্ত মণ্তিফ কশেরুকা সম্বন্ধীয় গ্াযু- 
কেন্দ্রের সাহাষ্যে সিম্পাথেটিক-ক্রিয়া প্রকাশ হয়। যথা £স্পাাঙ্কক নামক 
সিম্প্যাথেটিক ক্সাযুব চৈতন্টোৎপাদক সথৃথ। 

সার্ভ।ইকেল বা গ্রাবা প্রদেশ (061%1০21 ) সিম্প্যাথেটিক স্বাযুব ক্রিয়। 
কি? 

১। আ্রীৰ প্রদেশক সিম্পাথেটিক স্গায়ুতে চক্ষুর তার1 বিস্তারপকারী স্থত্র 
দুই হয় এ সুত্রগুলি পৃষ্টমজ্জা হইতে উৎপন্ন হইয়! ডসে'ল ও সার্ভাইকেল দাযুর 
ভিতর দিয়। সার্ডাইকেল সিল্প্যাথেটিক স্বাযুতে উপদ্থিত হয় এবং তাহার সহিত 
মন্তকের ভিতর চক্ষুতে উপনীত হইয়া থাকে । ২। চক্ষুস্থত চোস্ত পেশীগুলিকে 
এবং আ।পিকভাবে একাটার্ণেল রেক্টাম পেশীকে সঞ্চালক স্বাযুস্থত্র দিয়া থাকে । 
৩। বাহ্‌ কর্ণে ও মুখের পারে, টীষ্ফ[নাম নামক গহ্বরে; আইরিস্‌. কোরয়েড 
ও রেটিনার অংশে, ইসোফেগাস্‌লেরিংস ও থাইরয়েড গ্রস্থিতে এবং মস্তিষ্কের 
রক্ত বহ! নাড়ী ও ঝিল্ত্ী সমূহে ভেসোমোটার নামক ন্ায়ুনূত্র বিতরণ করি! 
থাকে । ৪। লাল! সন্বন্থীয গ্রন্থি সমূহে সিক্রিটপী এবং ভেসোমোটার সাহু 
যোগাইয়। থাকে । ৫। ধর্খগ্রস্থিতে সিক্রিটরী হুর দিয়া থাকে। 

খোরাসিক এবং আব.তোমিগ্ত।ল সিম্প্যাথেটিকের কিয়া কি? 

২। নিষ্ন সার্ডাইকেল এবং প্রথম থোরাসিক গ্যাংশ্লয়ান হইতে উত্তেজন- 
স্বাতী বা এক্িলেরেটিং সুজ স্বৎপিণ্ডের কার্ভিয়াক্‌ প্রেন্সাসে উপস্থিত হয়। 


২৪ ১৮০1 110 মাাংঘড, 


কিস পলি উকি উপল এসি ািত নু পিট লি পলিশ শি লী 


২1 সার্ভাইকেল সিষ্প্যার্ডেটক মাধুডে এরপ স্থ আছে যাছাদের উত্তেজনাক় 
মেডুলাস্থিত, ক] ভর্মাকু ইন্হিবিটরি অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দমনকারী জ্বাযুকেনত 
উত্তেঞ্জিত হুইরা থাকে । এরপা ক্রিগ্কার দৃষ্টান্ত এট যে, কোন জীঘের উরে 
সাণার-প্লেক্স,স্‌ নামক পিল্প্যাথেটিক ম্সাযু অংশে সচরাচর আঘাত ক'রলে 
হৃংপি'গুর ক্রিয় লোপ হেতু মৃত্যু ঘটিতে পারে। 

্পাস্কিক 50177001010 নার্ভ কাহাকে বলে 

ইহা সিম্প্যাখেটিক ম্বায়ুর, একটী প্রধান শাখা |? উহাতে ভেলোমোটর 
আয়ু [ই হয়। এসকল স্পাক্ষিক আমু মধ্স্থিত ডেসোমোটার দ্াযুস্থরর 
হার! গ্রধানতঃ উপরের রক্তবহ| নাড়ীগুলির শাসন হুইয়। থাকে। স্পাস্কিক 
যু মধ/ঙ্িত ভেসোমোটার স্ব|যুস্থত্র গুলি দ্বারা মুত্রগ্রন্ির ধোগান হইয়! 
খাকে। শরীরস্থিত যাবতীয় চেলোমেটর আইযু পৃষ্ঠ মজ্জার ভিতর দিয়! গমন 
করে ন।। কিন্ত উহ'দের কতকগুলি চজ্জার উপর দিয় সিম্প্যাথেটিক সাধুর 
ভিতর প্রবেশ করিয়া থাকে । 

সার্ভাইকেল সি্প্যাথেটিক বিভাগে কি ফল হয়? নি৩০। ০ 115510 
২000)6 35750809610, 

ই। চক্ষুর তারক। কুঞ্চিত হইয়াখকে। ২। বিভক্ত প্রদেশের রক্তবাহী 
নাঁড়ীতে রক্ত জন্িয়া থাকে। ৩। অক্ষিপুটগুলি অধিক ফাঁক হইতে পারে 
না। ৪ চক্ষু বলিয়া যায় অর্থাৎ অক্ষিগেলক উহার কে।টরে চুকিয়া থাকে। 
ও । কখন কখন মুখ মগুলের একপার্থের শুদ্কতা উপস্থিত হই থাকে । 
ও | যুণা ও বৃদ্ধশীল জীবের সার্ভাইকেল সিম্প্যাথেটিক বিভক্ত হইলে সেই 
দিকের মুখের ও কর্ণের বিবৃদ্ধি হয়) বিভক্ত প্রদেশে বশ ধিক্য হেতু এরূপ 
হুইয়। থাকে । |] 

সার্ভাইফেল পিস্পাথেটিকফ উত্তেজনা করিলে কি হয়? চিত ০ 
90017110106 110 51117811)1 010 

২। চক্ষর তারকা প্রশস্ত হয়। ২। কখন কখন উত্তেজিত দিকে প্রচুয় 
ঘর্দ হয্ব। ৩। অক্ষিগোলক যেন বাছুর হইয়া আইসে এবং ৪। অক্ষিপুটগুলি 
অতান্ত ফাক হইয়া থাকে। 


ছাচগেভাণ 08৯05, ১৪৫ 


স্ীজননেক্িয়ের বিবরণ | 1০9216 07895 

$৬1৭76 00 907 09571) 09 56196180101] 9170. ৫65৩1010761 ? 

জন্মে প্রাথমিক কারণকে 8£51075000 কহে (0518108] 0805৩ ৪€ 
০০০১ )। আর যেরূপে অস্কুব বৃদ্ধি পানর ও বিকপিত হয় সেই অবস্থাকে 
বিকাশ (06551077767) কহে? 

স্ত্রী জননেক্ত্রির যথা :-_ছুটী ওভারী বা ভিম্বাধার, ছুটা ফ্যাতেপিয়ান্‌ বা 
ভিম্বাধাঁরের নলী, ইউটিরাস্‌ ঝ| জরাম্ধু এবং ভ্যাজাইনা বা যোনি নলী। 

দুটা ওভারীর ক্রিয়া কি? [01)00107) 0£ 0)8 08159, 

ওভ| বা তি প্রস্তুত করাই উহাদের কার্যা। 

ছুটী /ফ্যালোপিয়ান্‌ নলীর ক্রিয়া কি? ০০6০০ ০ 0১৩ [781100191) 
610103৭, 

উহাদের ভিতর দিয়া ডিথ্াধার হইতে জরামুতে ওভা। ধা ভিদ্ব চালিত হইয্না 
থাকে। 

জরায়ুর ক্রিয়া কি? 10006101) 01 015 [016105, 

ইহার ভিতর ডিম্বের গর্ভাধান হয়, ওভাম্‌ বা ডিম্ব বত দিন না সম্পূর্ণ্পে 
বিকশিত হয়, এবং যত দিন না শ্বয়ং আপনার ভীবন রক্ষ। করিবার উপযোগী 
হয় ততদিন ইহ! জরাধুর মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে। 

ধোনির ক্রিয়া কি? 10170610101 679 ড2178. 

ইহ! মঙ্গমের পথ এবং পথ দিদ্লা ভ্রুণ (0০১6০৪) বহির্গত হইয়] থাকে। 

ওভারী বর্ণনা কর? 1)-০79৩ (1১9 0৬1169 ? 

বন্টি কোটরের "প্রত্যেক দিকের প্রশস্ত বন্ধনীর (00145 01 013 )10ন0 
118410905 ) মধ্যে এক একটী ডিম্বাধার বা ওভারী দুষ্ট হইয়া থাকে । 
প্রত্যেক ওভারী বা ডিম্বাধার দেড় ইঞ্চি লম্বা! তিন কোয়াটার ইঞ্চি চওড়া এবং 
অর্ধ ইঞ্চিগুরু হইয়া থাকে । ইহা জরাযুর সহিত একটা সরু সথত্রবৎ দড়ী দ্বার] 
সংঘুক্ত থাকে। খ্রবূপ দড়ীকে ওভারীর বন্ধনী ব| লিগামেণ্ট কহছে। ফ্যালো- 
পিয়্ান্‌ নলীর জালবৎ গঠনের একটা ফে"কড়ীর সহিত ওভান্ী অল্প সংযুক্ত 
হইয়াও থাকে । ওভারীর চতুর্দিকে গা সুতেবৎ ভন্বর আবরণ -গ্রাকে ( 

৪৯ 


১৪৬ চাপ ঠা 0০৬88, 





শী শীপশশপী্পিত 


ওভারীর চতুর্দিকে অঙ্কুর সন্ন্বীয় এপিথিলিয়াম্‌ দৃষ্ট হয়।* ওভারীর ভিতরকার 
পদার্থকে ্ট মা কহে । এই ট্রোমা কোমল স্বত্রবৎ তত্ততে নির্দিত হইয়া 
থকে এবং উহ্তার ভিতব কতিপয় ভেগিকেল্‌ ওভ।রীর ভিতর বিবিধ প্রকার 
বি?1শের অবস্থায় অবহিতি করিয়া! থাকে। 

এ ভেসিকেল্‌ গুলির নাম কি? 19179 ০01 0) ড৩510185, 

গ্র্যাফিয়ান্‌ ভেসিকেল | তোনিএঠিনা। ড6810105. 

ওভারী হুইভে ওভিউল্‌ বহির্গত হইলেই উচ্ণারা কোথায় যায়? ভার্য ০£ 
€১:00]810ো), 

ফাণালোপিয়ান্‌ নলীগুলি আঁপন জীলনৎ গঠন দ্বারা ওভিউল্গুলিকে ধাবণ 
করিয়া থাকে । উক্ত জালবৎ গঠনের পিলিয়ারী গতি দৃষ্ট হইয়া থাকে। 

ওভারী মধ্যে ওভিউল্‌ নিন্মাণ প্রণালী বর্ণনা কর? 77070720017 07 079 
0৮816. 

ওভাবীর ষ্েশম! মধ্যে যে গ্র্যাফিয়ান্মভেসিকেল্‌ থাকে উহার1 ক্রমে “ক্রমে 
ওভারীর গাত্রেব বহির্দেশে আসিয়া উচ্চ হইয়া থাকে । প্রত্যেক ভেসিকেলেব 
চতুর্দিকে মেঘ্বে না গ্র্যানলোসা নামে এক বিলিবৎ আববণ দৃষ্ট হয়। উহাতে 
অন্কুব্যুক্ত কৌষ থাকে । ফলিকেল্‌ মধ তরল পদার্থ ও আমন্ুবীক্ষণিক পদার্থ 
ঢষ্ট হয় এবং উহার মধাস্থলে ওভিউল্‌ অবস্থিতি করে। ভেসিকেল পূর্ণ 
প্রাপ্ত হইলেই অর্থাৎ পাঁকিয়া গেলেই ওভিউল্‌ মেস্বেনা গ্র্যান্ুলোসা স্পর্শ 
করে। 

ভিক্কাস্-প্রলেজিরাঁস 70150035 [0:0119199 কাহাকে বলে ? 

মেখে না-গ্রন্থলোসা অর্থাৎ দানাদার বিল্লির কতকগুলি অস্কুবযুক্ত কোষ 
ওভিউলকে সম্পূর্ণব্ূপে বেষ্টন করে। উহাদ্রিগকে ভিক্কাস্-প্রলিজিরাস্‌ 
কহে। 

নারীর ওভিউলের আকৃতির পরিমাণ কিরূপ? 9729 ০ 101)6 ০৮০]০, 

এক ইঞ্চিব ১২০ ভাগের এক ভাগ। 

জোন পেলুসিড। ব! ভিটেলাইন্‌ মেঘে,ন্‌ কাহাঁকে ৰলে? 

উহা! ওভিউল্‌কে বেইন করে। উহীই ওভিউলের প্রকৃত আবরক ঝিন্লী 
এবং উহ ডিক্কাস্‌ প্রপিন্দিরাস্‌ বিল্লার ভিতর দিকে সংলগ্ন খাকে। 


দ 


মাত ভাত 0004 5. ১৪৭ 


জোনাপেলুসিড।র ভিতর কি থাকে? 51105 16010, 05৩ 2৩05- 
ঢ0৫1100142 2 ৃ 

কুম্থুম বা ইয়েক্‌ ব ভিটেলাস্‌ (০1 ০: 161183) থাকে । উহাতে 
ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি খিশিষ্ট দানাদার ও গোলাকাব বিন্দু মত পদার্থ দৃষ্ট হয়। 
বড় বড গোলাকার বিন্দুর মত পদার্থগুলি (2109195) পরিধির দিকে এবং 
ছোট ছোট গ্রবিউলগুপি কুন্গুমের মধ্যস্থণ অধিকাব করিগ্প। থাকে। 

কুস্থম ব| ভিটেলাস মধ্যে কি থাকে? ড/1756 0955 ৮6] ০০17081) ? 

জানিষ্ভাল ভেসিকেল্‌ অর্থাৎ ডেসিকিউপা-জামিনেটা। 

জামিগ্তাল ভেসিকেল মধ্যে কি খাকে 2 ৮/17৭0 0০5৯ 015 08701178] 
81018 ০0176711) ? 

উঠার পবিধির নিকট জাত্রিষ্ঠাল্‌ বিন্দু অথনা ম্যাকুল! জাগিনেটিভা দৃষ্টি হয়। 

কিরূপে ওভিউল নির্গত হয়? [7০ 0৪ ০95131৩ 13 01401717050 ? 

গ্রযাফিয়ান্‌ পিকে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া! *ওভাবিব গাত্রে উপস্থিত হইলে 
উহার প্রাচীর পাতলা হয় এবং অবশেষে ফাটিয়। বায়। এইবপে গ্রাফিগ্ান্‌ 
ফলিকেল্‌ স্থিত এ্ভিউল্‌ ও তহচতুষ্পার্থস্থিত তবল পদার্থ ওতারির গাত্রের 
নিকট উপস্থিত হয়, এইরূপ অবস্থায় ফেণোপিয়ান নলী উহাদিগকে আপন 
অভ্যন্তরে টানিয়া লইয়া থাকে । 

নাবীর এবং নিকুষ্ট জীবে ওভিউলেব পূর্ণত৷ সম্বন্ধে গ্রভেদ কি? 
[01951917051 08 06010010165 01079 108001105 01009050195 10 
019512716 217100919, 

নারীর ২৮ দিন অন্তর ওভিউল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় কিন্তু মগাদের প্রায়ই 
বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । * 

ওভিউল এবং ওভামের পার্থকা কি? 10196:5706 1066৮/620 010৩ 
০12 9100 0৮105 

ডিম্বের গর্ভাধানের পূর্বাবস্থাকে ওভিউল কছে এবং ওভিউলের গর্ভাধান 
হইলে পর উহাকে ওভাঁম কহে। 

খতু কাহাকে বলে? ৮1080 15 01675005010] 2 

পরিপক ওভিউল বহির্গমনকালে যে শোণিত আব হয় উহাকে খতু, কহে। 


১৪৮ 5756 0253585, 


গ্র্যাধিয়ান্‌ ভেসিকেল বিদীর্ণ হইবার কালেই যে রজংআাব হইবে একপ স্থির 
নাই এবং ওভিউল বহির্গমন হইলেই যে তৎপরে খু হইবেই হইবৈ এরূপও 

কোন নিয়ম নাই | 

খতুর পূর্বে কি পরে গ্র্যাফিঘ্ান ফলিকেল বিদীর্ণ হয়? [9068 £00%018 
652 01709060015 01 70051 019 100, 

সচরাচর খতুর প্রারস্তে এপ্ূপ হইয়া থাকে কদাচ খাতুকালে অথব| খাডুর 
শেষে বিদীর্ণ হয়। 

রজঃআব বর্ণনা কর? 10580008 096 17017517181 019008126 ? 

উা পাতল! রক্তবৎ এনং বিশেষ গঞ্ষবিশিষ্ট একপ্রকার তরল পদার্থ । 
উহাতে রক্ত, এপিখিলিয়াম্‌, যোনি এবং জরায়ূব শ্রেম্সাা বা মিউকাস্‌ এবং 
জরামুব শ্শৈম্মিক বিল্লীব কিয়দংশ দৃষ্ট হইয়। থাকে”। সহজে" রজঃআ্রাবকে বরক্তআাব 
(11291070141755) বল! যায় না। 

এরূপ গ্নৈষ্মিক ঝিল্লীর নাম কি? ৮179৮ 15 67150000003 0610- 
1979 081160 ? ॥ 

ডিসিডুয়া-মেন্ট্র,য়ালিদ্‌। ইহা রজ:আবের পূর্বে প্রস্তত হয় এবং রজঃ- 
আবের পর বহির্গত হইয়৷ থাকে । 

রজ:ঃআব একপ্রকার ক্ষয়কাবী প্রণালী বিশেষ এবং গর্ভাধান বিশিষ্ট 
ওভিউলকে ধারণ করিবার জন্য প্রীরূপ শ্নৈশ্মিক ঝিল্লীর নির্মাণ হয় কিন্তু পরে 
উহ1 বহির্গত হইয়া গিয়া থাকে । 

জীবনের কোন সময় খাত আরম্ভ হয় এবং কোন সময় সমাপ্ত হয়? 
73621001076 070 900 01 00৩ 1010501020012 1705 66172051565 200৩, 

সাধারণতঃ ১২ হইতে ১৪ বৎসরের সময় "আরম হয় এবং ৪* হইতে 
৫* বৎসরের মধ্যে বন্ধ হইয়! থাকে । . 

গর্ভাবস্থায় অথবা স্তন্যদান অবস্থায় খতু হর কি না? 1005 10656$ 
81006510 0011102 01621000580 07108198108 00160 ? 

অতি অল্পই এরূপ অবস্থা! দেখা যায়। 

কার্পাস-লিউটিয়াম্‌ কাহাকে বলে? 5019 0৩ 00105 106৩000 ? 

গ্র্যাফিয়ান ভেলিকেল বিদীর্ণ হইবার কালে গীত বর্ণের 'ফার্পান “লিউটিশ্বাষ 


0৮ 01,0৯ব্য ০£ মত ০৬0৮, ১৪৯ 


নামক এক পদার্থ উৎপন্ন হইয়! থাকে। উহা গোলাকার ও কঠিন পদার্থ। 
গ্র্যাফিয়ান*ভে সিকেল প্বিদীর্ণ হইবার পর কার্পাস লিউটিয়ামের প্রাচীরে মাংস 
খণ্ডের মত উচ্চ উচ্চ ওক্ুতর ক্ষুদ্র কপিকা দুষ্ট হয়। ত্ীরূপ অবস্থা দেখিতে 
দানাযুক্ত ক্ষতের মত এবং এ দানাগুলিকে ওভারর গাত্রেব উপর |বস্তুত হইতে 
দেখা যায়। যতই গর্ভ বৃদ্ধি পায় ততই এ লাল বণের দানাগুপি পীতবর্ণ হয় 
এবং তাহা ক্রমে ক্রমে শক্ত হইয়া পড়ে। 

গ্রাাফিয়ান ফপিকেল বিদীর্ণ হইবার কালে রক্ত সঞ্চয় হেতু কি কর্পাস- 
লিউ্টিাম প্রস্তুত হয়? [0,১69 ০01709 1069800) 061১8170 (01 616 1011219- 
01) 01) 01880019101) 01 010০৫ ৮/1)51) (০1])019 1801১801765 ? 

না। উহা মেমত্রেণা-গ্রানলোশ। নামক বিল্লীব কোষগুলির বৃদ্ধি বশতঃ 
হইয়! থাঁকে। 

সাধারণ খতু কালের কর্পাস লিউটিয়াম ও গর্ভাবস্থার কর্পাস পিউটিয়ামের 
প্রভেদ কি? 10105160006 ০017005 10081 06 01681781207 81) 
0780 00100106180 0100, 

গর্ভাবস্থার কর্পাস্‌ লিউটিয়াম প্রস্তুত হইলে উহ গর্ভের শেষ পধ্যন্ত অব- 
স্থিতি করে কিন্তু ওভিউলের গর্ভ।ধান ন! হইলে কার্পস্‌ লিউটিয়াম শীঘ্ব বিদুরিত 
হয়। 


গর্ভের বিকাশ । 709৮61001)616, 
স্্ীজননেক্ত্রিরের কোন্‌ অংশে ওভিউলের গর্ভাধান হইয়। থাকে 1 ভা: 


50)19158190101) ০1 03 0৮01৩ ০০০73 119119115 ? 

সাধারণতঃ ফেলোপিয়ান নলীর উর্দাংশে ট্রীরূপ ঘটন! হয়। 

ওভাম অর্থাৎ ফিকাণ্ডেটেড ওভিউল মধ্যে কি পরিবর্তন দুষ্ট হয়? 01187- 
£৩3 17 676 15০01702660. 0৮010), 

ওভামের প্রটোপ্লাজম মধ্যে অল্প অল্প এমিবয়েভ গতি ছৃষ্ট হয় তৎপরে 
ওভাফ্রে রোষগরি জনের ভাগে বিভ্রুকু ডুব! থাকে । 


১৫৩ 75৮ 07০914 হখৈ ০£ গালাত ০৬0৮, 


ক ঠকাল এরূপ বিভাব্ন হইতে থাকে 2 [70 1005 0015 5980001)5 
101) 1858 

ও ভা জরায়, মধে। উপস্থিত হইলেই উহার কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ঃ 

প্রতোক বিভাঙজনেব মধাস্থলে কি দেখা যার? 14015 59৩1) 11) 019 
5817616 0€9701) 585317)671 ? 

প্রত্যেক বিভাজনেব মধ্যগ্রলে ভেদিকেল দৃষ্ট হয়। 

জরায়,র ভিতব ওভামের আকুতি কিরূপ ? 4১0৩৭721706 06 0১৪ 0018 
88 10 10165 6103 1812101৭, 

বনু বিভাজন বশতঃ উঠাকে দানাদার দেখায়। 

কত সময়ের মধ্যে ওভারি হইতে জরায়ব ভিতব ওভাম প্রবেশ কবে? 
₹/1196 0106 15 05161) 001 00605১৭৩06 ০৮৪1) 0070 05219 09 
81001109, 

৮1১০ দিবসের মধো এনূপ ঘটন| হইয়া থাকে । 

জািন্তাল অথবা ব্াষ্টোভাগিক ঝিরী কাহাকে বলে? 73619 ৪৩া1- 
181] 07 0195600011010 07000101816 2 

ওভামের বহু বিভাজন বিশিষ্ট কোষগুলির খাব ভেপিকেল্‌ বাঁ ইয়েক্‌ বা 
ডিম্ব কুন্ধমের পরিধিব স্থানে (56 010. 06170191 ) উহা নির্মিত হইয়। 
থাকে । উক্ত কোষগুলি পবম্পরের চাপে বহু কোপ বিশিষ্ট হইয়া পড়ে । 

বলাষ্টোডার্ম ঝিল্লীর কয়টা পর্দা 8 ড71)০ ৪1৩ 10 1957615 

এপিব্লযাষ্ট, মিসোব্র্যাষ্ট, এবং হাইপোর্যাষ্ট নামে তিনটা পর্দা! দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। 

এপির্্যাষ্টের ক্রি! কি? ঢি০6০০ 0607 70701980, 

উহাদ্বারা এপিডাগিস ব| ত্বকের উপরিভাগ ও উহ! হইতে যাবতীয় উৎপন্ন 
পদার্থ, মন্তিক্ক কশেরুক নায়, কেন্ত্র, মুখ গহ্বরের চৈতন্যোৎ্পাদক এপিথিলিয়াস 
এবং লালা সন্বসধীয গ্রন্থি প্রস্তুত হইয়। থাকে । 

মিসোব্রাষ্ট হইতে কি উৎপন্ন হয়ঃ 1) ৪7৩ 09৬619090 5০0 
609 00650101856? 

বাবতীর় সংযোগ তন্ত, পেশী, রত সনবসথীয় ও জেনিটোইউরিনারি বন্ত এবং 


010 51-021দ খে 0 2715-0৬0৮, ১৫১ 


সমস্ত পরিপাক সম্বন্ধীয় নলী ( উহার এপিণিলিয়াম পর্দা ব্যতীত ) প্রস্তত হইয়| 
থাকে । ও 

হনইপোর্রাষ্ট হইতে কি কি উৎপন্ন হয়? ৬৪ 816 (১৬০10700100) 
076 [190901831 ? 

সমস্ত পরিপাক নলীব এপিথিণিয়াম ও বে সকল ডা'ক্ট বা নী পরিপাক 
সধন্ধীয় নলীতে উপস্থিত হয়, উহাদেব এপিথিণিয়াম, যকং ও প্যান্কাস যন্ত্রে 
কোব এবং শ্বাস পথের এপিথিলিয়াম নিশ্মিত হ্য়। থাকে । 

জাগিত্যাল-এরিয়া কাহাকে বলে ? ৬৬170151175 05110107] লাল ? 

যে স্থানে ভ্রুণ প্রথম প্রকাশ পায্ন সেই স্থানকে জাগিস্টাল-এরিয়া কগে। 
উহ! দেখিতে প্রথমে গোলাকার এবং পরে ঈষৎ লঙ্বাকুতি হইয়! থাকে । 

এপি -গেলুসিড! কাঙ্তাকে বলে? 1771 750)6 ৮187. 6০11007 ? 

জামিন্তাল এবিয়ার মধ্যস্থলে এক তরল স্বচ্ছ শিন্দু বিকাশ পাইলে উহাকে 
এখিয়া-পেলুশিভা কহে । 

এরিয়া-ওপেকা কাহাকে বলে?, জান ৭ 69 /516০000৯ ? 

এরিয়! পেলুসিডার চতুর্দিকে জাগিগ্রাল এবিয়ার অংখকে এরিয়া পেকা 
কহে। 

প্রিষিটিভ গ্রভ কাভাকে বলে? 17,615 10106 1১711010155 010৮৫ ? 

ক্রণেব গান্রে যে প্রথন লম্ব ও অগভীর খাল দৃষ্ট হয় উহাকে প্রিনিটীভ গ্রভ. 
বল! যায়। উভ| এখিয়৷ পেলুসিডার পশ্চৎ অ*শে প্রকাশ পাইয়া থাকে । 

মেডুল$ি গ্রভ কাহাকে বলে? 15৮ 0 0৩ 10০481181 61090 ? 

উহা! প্রিমিটভ গ্রথভ, নামক খালের স্থান অধিকাব করে। উহা দীর্ঘ স্থায়ী 
হয়। উহা এরিয়া-পেলুসিডাব ছন্ুখাংশ হইতে উৎপন্ন হয় এবং ধীরে ধীরে 
প্রিমিটিত খালের স্থান অধিকার করে। 


ল্যামিনি ডসেলিন কাহাকে বলে? ৮৮119 815. (00 1,9101720 1001 
৪9135 ? 


মেডুগারী খালেব ছুই পারে যে উচ্চস্থান বা ০19০1 ল্ব ভাবে অব- 
স্থিতি কবে উহাদ্দিগকে ল্যামিনি-ডর্সেলিদ কছে। উহার! এপিত্লযাষ্ট নামক 
বি্লীর পর্দ।; উহার! বৃদ্ধি পাইয়৷ পরস্পর সংযুক্ষ হয় এবং মেডুলারি খাল 


৯৫২ 0৮20,0চাথচম পু ০ গুলা 004, 


ঢাকিয়া ফেলে) একারণ, মেডুলারি থাল একটা চতুর্দিক বদ্ধ নালীর আকার 
ধারণ করিয়া থাকে । এ নাণীকে প্রিমিটিভ.সেরিব্রোপ্পাইন্ঘাল-এক্মিস্‌ কহে 
(711101055 0616019-5004) 815) 1 

জণের কোন অংশে ল্যামিন্যর্ডসেলিস প্রথমে সংযুক্ত হয়? 2 এ) 
[০1007 06 016 600170০0105 18101028 5 0101065 ? 

প্রথমে শ্ীবা তৎপবে মন্তক এবং অবশেষে নিষ্ঙ্গেব দিকে সংযুক্ত হই! 
থাকে । 

কর্ডা-ডর্মেলিস কাহ্ছাকে বলে? ড177118 ই ০0০-০10৭ 0 0000108 
[00157115? 

মেডুলারি থালের নিয়ে অথবা পশ্চা্দেশে মিগোক্লাষ্ট হইতে যে কতকগুলি 
কোষ উৎপন্ন হয় উগাদের সমষ্টিকে কর্ডা-ডসোলদ কহে। উহা মেডুলারি 
খালে সমন্ত পশ্চাঁদেশ অধিকার কবে এবং উহ]! হইতেই উতে কশেরুক! 
উৎপন্ন হইয়! থ'কে। 

গ্রটো-ভার্টেবি কাহাকে বলে? ভা186 816 076 01060-567161)2 ? 

মেডুপাবি খালেক বধাবব দ্ভই ধারে মিসোব্র্যাষ্ট হতে যে কতকগুলি 
চতুক্ষ'ণ বিশিষ্ট কোষ (50015:৩ 558775015) দৃষ্ট হয় উহাকে প্রটো-ভার্টের। 
কহে। 

মিসোব্রাষ্ট চিরিয়া দ্বিখ্ড হয়! কিরূপ অবস্থা উৎপন্ন করে? ড11৭ 
15 07 51911601080 016 16500174 ? 

প্রটো-ভাটেব্রিব বহিদ্দিকে মিপোত্ৰাষ্টিক কোষগুলি বিভক্ত হইয়া ২টা 
পর্দী। নিশ্মাণ করে । উহাদের একটীকে প্যাবাইঈটেল অপরটিকে ভিসিরেল পর্দ 
কছে। এঁছুই পর্দ। ত্বারা ধড়ের প্রাচীর বা গাত্র নির্মিত হয়। প্যারাইটেল 
পর্দা দ্বাব। অন্নবাহী নলীব এবং অন্ান্ত অংশের সিরাস্‌ এবং মাস্কুলার গাক্র 
নির্মাণ হয় । প্যারাইটাল পর্দা! এপির্ন্াষ্টের সহিত সংযুক্ত হইয়া থাকে। 

সমাটেপুরি কাহাকে বলে? 17765 075 5০17800016819 ? 
পা।রাইটেল পর্দ। এবং এপি্লাষ্ট সংযুক্ত হইলে ধ্ূপ নাম প্রাপ্ত হয়। 

এস্প্রাঙ্কোনা-প্ল/রি কাহাকে বলে? ভা০ 15 00৩ 591800000- 
| 


হ8:৬ 51০৯৮ 92 2ম 99১৫ ১৫৩ 








ভিসিরাল পঞ্ছি! হাইপোর্রাসই বিলীর সহিত মিশ্রিত হইলে এক্সপ নাম প্রাপ্ত 
হ্ত। 

সাটোপ্ন,রি এবং অস্প্রাঙ্কোনোগ্লুরি মধাবর্তী স্থান হইতে কিকি উৎপন্ন 
হয়? 1) হত (0:09৩ 085) 00৩ 508০৩ 00৮01) 01061 ? 

পেরিকার্ডিয়াম, প্,রি এবং পেরিটোনিয়াম উৎপন্ন হইয়! থাকে । 

ভ্রুণের কোন্‌ অংশ ইয়েক্‌ বা কুন্থম হইতে শেষ বিচ্ছিন্ন হর? 18:19 
7৩155019109 5৩0718100 হও 00656] 1 

ভ্রণের মস্তক এবং ধড়ের শেষ অংশ ইয়েক হইতে প্রথম বিচ্ছিন্ন হয়। কিছু 
উদ্নরের সম্মুখ গান্র শীঘ্র বুজিয়! যায় না। ক্রণাবস্থায় অন্বালাইকাস্‌ নামে 
নাভি রচ্জু গর্ভাবস্থায় বরাবর ইয়েঞ্র সহিত সংযুক্ত থাকে । 

নিউংঠাল-ক্যাডিটি বা৷ আাযুবেক গহ্বর কাহাকে বলে? ড70050 15 0৮৩ 

161)181 08৬10 ? 

্যামিনি ডর্সেলিন উপর দিকে বৃদ্ধি পাইয়! এন্ধপ গহুবর নিশ্ীণ করে। 

ব্ভী-ক্যাতিটি বাঁ শরীরের গহ্বর কিরূপে নির্মিত হয় 2 ৬1980 15 09৩ 
0০90 ০৭৮10 ? 

্রযাঞ্টো্ভাম ঝিলী নিয্নদিকে অবতরণ করিয়া এরূপ গহ্বর নি করিয়া 

থাকে। 

ভিসিরেশ প্লেউ কাহাকে বলে ১ 1) 71 010 75০510] 018665 1 

শিশ্নদিকের ব্লাইডাম বিল্লীর পর্দা গুলিকে ভিসিরেল প্লেট কছে। 

থাদ্যবুহী নলীঞ্জ অনুর কিরূপে নির্িত হব? ৮172 0০:00 6৫ 
[00110611600 07৩ 81170501519 08175) 1 

স্পযাঙ্কনোপ্রুরির পর্দি। ফাইপোর্নযাষ্ট পর্দার সহিত কুস্থমের কিয়দংশ বভী- 
গহ্বর মধ্যে আবৃত করে। এ আবৃত কুম্তম-থণ্ড হইতে জন্নবাহী নালীর অস্কুর 
হয়। এ্রনালী ছুই দিকেই বন্ধ থাকে ফিন্তু উহার মধ্যস্থলমুকুদ্ধম গহ্বরের 
সহিত সংযুক্ত থাকে। 

উক্ত সংযোগকারী নলীর নাম কি? 1996 ০৫67৩ ০0777059019) 
58102], 

ভিটেগাইন জবা! ওম্ষালো-মেসেণ্টারিক ডাক্ট। 
২০ 


১৫৪ 8.0 হা 0৮ বু 09৮, 


ইয়েক্‌ াক্‌ অর্থাৎ কু্ধম খালী করভাগে বিভঞ্ঞ হইরা। থাকে 1 101%1- 
51017 01 96110 3৪০, 

ছুই তাগে বিভক্ত হইয়! থাকে । 

ইয়েব্ব-স্যাকের কোন অংশ বড়ি-ক্যাতিটির বাহিরে থাকে? ৬৮76 
17016101001 7910-350 19 08510৩ 098 0909 ? 

আঁমালাইকেল্‌ ভেসিকেল্‌? 

আস্বালাইকেল্‌ ভেসিকেলের ক্রি কি? 7010058৩ ০1 [000901110৭1 
6৪1016. 

উহা! তার! করণের পোষণ হইয়া থাকে। 

জণের কিরগে পোষণ হয়? [7 5712 20 00৩70007506 16501 
1১6 610101901 

ইয়েক-স্ত।ক্‌ নামক কুম্থম থালীর গাত্রের উপর ওম্ফ্যালোমেসেন্টরিক 
রক্তবাহী নাঁড়ী দৃষ্ট হয়। উহাদের ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিঙ্ধ হই ত্র 
উপস্থিত হয়; সেই রক্তে ভ্রপের পোষণ হইয়া থাকে । 

আযাষ্নিরান্‌ কাছাকে বলে? 501)৭6 15 ৪10100 1 

সমাটোপ্ররি এপিব্রাষ্টেরে সহিত মিশ্রিত হয়া! ভ্রপের সম্গুখ গম্চাৎ ও 
পাকে উর্দমুখে বৃদ্ধি পাইয়া! ভরণকে খিলানের মত ঢাকিয়! ফেলে। ভ্রণের 
এরূপ আবরণকে আ্যাম্নিয়ান্‌ কহে। 

গরকৃত আ্যাম্নিয়ান্‌ কাহাকে বলে? 71781 18 1৮0৩ 2100107 ? 

সমাটোধ্ুরির অভরান্তর:দিকের আব্রণকে গ্র্ক€ আআম্নিয়ান্‌ বিদী বলা 
যার়। 

কৃজিম আযমনিয়ান্‌ কাহীকে বলে? 180৪ চি5৩ 80001017 1 

সমাটোধ্ল,রির বাহা পর্দাকে কৃত্রিম আযম্নিয়ান্‌ কছে। 

কোরিয়ন কাহাকে বলে? ৮1618 0101197? 

আত ভিটেলাইন বিললীর অভ্যন্তর গাত্র কৃত্রিম্‌ আ্যাম্নিয়ান্‌ বিল্লীর সহিত 
মিশ্রিভ হইলে উহাকে কোরিয়ন কহে। 

আযাম্নিরোটিক গহ্বর কিন্ুপে প্রস্তুত হয়? 11০% 15 196 9071010016 


6৯19 00109৫3 ? 


105৮5110৮৮5 ০ কাল 00 ১৫৫ 


প্রথমতঃ আম্‌নিয়ান্‌ বিল্লী এবং ভ্রণের থা গাত্র এই ছুয়ের মধ্যে, ষে বদ্ধ 

স্থান তু হয় উহাকে আ্যাম্নিয়োট্টিক গহবব কছে। 
আযাম্নিয়ান্‌ ঝিল্রী কি ক্রণের গাত্রে বিশেষভাবে সংলগ্ন থাকে ? 190৩3 

81010101) 201161৩ 0105915% 6০ 09 €10107০ ? 

না। উহা ক্রমে ক্রমে রসপূর্ণ হইনগী জর হইতে পৃথক হইয়া! পড়ে। 

আ্যাম্নিয়ান্‌ রস কিরূপ এবং উহার ক্রিস়াকি 1? 10519 1015 1510 
০8110 2170 9/1)0ট 15 165 000061017 ? 

আযাম্নিয়ন্‌ রসকে লাইকার আ্যাম্নিয়াই কহে, ত্ী রস পূর্ণ-গর্ভাবস্থা! পর্্যস্ত 
ক্রমাগত বুদ্ধি পাইয়া থাকে তঞ্জন্ত জণ সর্বপ্রকার আধাত হইতে রক্ষা! পায়। 
এতগ্াতীত, প্রসনকালে আাম্নিয়ান্‌ থালী লাইকার-ম্য।ম্নাই গ্বার1 জরাবূর 
আীবা বস্তুত হইয়া থাকে । 

এলান্টদ্সিস্‌ কাহাকে বলে? ডা119015 1776905 1 

উহা একপ্রকার ন্তান্ত রন্তপুর্ণ গঠন বিশেষ। উহ! পেরিটোনদ্বেল 
গহ্বরের পশ্চাৎ অংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ক্রমে ক্রমে আম্নিয়েটিক পর্দাগুলির 
ভিতর দিলা বাহির হয়। উহ! কৃত্রিম আম্নিয়ান্‌ ঝিল্লীর সহিত সংঘুক্ত থাকে 
নর্থাৎ ইহা কোরিয়ান ঝিল্লীর সহিত সংযুক থাকে । মামেলিয়াদিগের 
নললস্তান কিন্তু পঙ্ষীর্দিগের কোরিয়ান বিল্লীর বহুঙ্থান ব্যাপিয়া এলাস্টকিল্‌ 
খবশ্টিতি করিয়া খাঁকে। 

এলাণ্টজিসের ক্রিয়া! কি? [7000000 ০1 ৪11816013, 

উছ!* দ্বারা ভ্রণের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নির্বাহের দুবিধা হইস! 
থাকে। 

থে স্থানে এলাণ্টয়িস্‌ কোরিয়ানের সহিত সংযুক হয় তথা কি প্রস্তুত হয়? 
ড/1)1 13 00102৩0 26 07৬10700101) 01115170019 200 01709770121 

এলান্টগ্লিসের রক্তবাহী নাড়ীগুলি পোয়াতী রক্তবহ! নাড়ীর সহিত একত্রিত 
হইলে সেই স্থানে প্র্যাসেন্ট৷ বা জবাধু-কুণ্রম নির্মিত হইয়। থাকে । ৪ মাসে 
প্লাসেন্ট। সম্পুর্িপে বিকাশ প্রা হইলে উহার হইটী স্বতন্ত্র অংশ ঢৃষ্ট হয় যথাঃ 
১। ফিটাল্‌ অর্থাৎ ক্রুণ সববন্ধীয়। ২। মেটার্ণাল অর্থাৎ গর্ভিনী সন্বস্থীর প্রযাসেপ্টা । 
ফিটাল্‌ লযালেন্টা মধ্যে দ্বিপাই ও রকবগানাড়ী দৃষ্ট হয় এবং সেটার্পেল প্ল্যাসেন্টা 


১৫৬ 028 ০৮ প্রত 0, 


শশী 


মধ্ গন্তীর গর্ত ব! স্থান দৃষ্ট .হয় রথার় উক্ত ফিটাল্‌ ভিলাইঞ্চলি নিমগ্ন থাকে। 
ফিটাল্-রংক্ত অক্সিজেন গ্রাবিষ্ট হয় এবং ফেটার্ণেল-রক্কে" কার্বমিক চি সঞ্চিত 
হ্ইয়! থাকে । 
এলাণ্টক্িস্‌ নির্মাণের পর কোরিয়ান বিলজ্ীতে কয়টা পর্দা দৃষ্ট হয়? 
10615210100 01705180615 06017071017 ? 
তিনটী*পর্দা দৃষ্ট হয়। ১। ভিট্যলাইন ঝিলী। ২। কৃত্রিম ক্ষ্যাম্নিয়ান্‌ 
। বিদ্ী অর্থাৎ আ্যাম্নিয়ানেব বাহিবের পর্দ! এবং ও। এলাণ্টয়িস্‌। 
কোরিস্ুনের ভিলাইগুলি কিন্ূপ ? 7০50719৩116 ৮111 0608০171017 
কোরিয়ান ঝিল্লীর উপর ভিলাই নামে রক্তপূর্ণ কতকগুলি গ্রবন্ধন উখিভ 
হয়। গ্্যাসেন্ট! প্রস্তুত হইবার স্থানে উক্ত ভিলাইগুলি অধিক দৃষ্ট হয়। 
ন্যাসেন্টা প্রস্তুত হইলে জধাস্বুর শ্লৈশ্মিক ঝিলীতে কিরূপ পরিবর্তন দূ হয়? 
159120৩ 01 006105 00002 014061021 00100810101, 
জরায়ুর ঝিললীস্থিত ফলিকেলগুলি বক্রভ।ব ধারণ করে ও মোট! হয় এবং 
উহার এপিথিলিয়েপ পর্দাগুলিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
লরাযুব গ্নৈম্সিক বিল্ীর ধ্ী্ূপ বৃদ্ধির ফল কি? (7০875 ৪5০16 ০£ 
61015 10016858৩ 117 101)3 016611116 100100015,0167)018106 ? 
জবামু ঝিল্ী বৃদ্ধি পাইয়। ডিপিড়ুয়। প্রস্তুত হয়। 
ডিসিডুয়া ঝিল্লী কয় প্রকার? ৬৭716010501 [16010577. 
ভিন প্রকার। ১। ডিসিডুয় ভিরা। ২। ভিসিডুর! বিষ্ব্পো। ৩। ভিসি- 
ভূয়া সিরোটিন! 
তিন প্রকাব ডিসিডুঘ বিশ্রীর ক্রিয়! কি? [০00601) ০619001087, 
ডিমিডুযা-ভির! জরায়ু গহ্বরে অবস্থিতি 'করে। ' ভিসিডুয গিফে,কসা বৃদ্ধি 
পাইয়। ওভামকে বে্টন করে এবং ভিসিডুয়া, সিরোটনা কোরিয়লের ভিলাই- 
গুলির স্কানে প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে । তিন মাস গর্ভের কালে ডিসি- 
ডুয়/-ভিরা, এবং ডিসিডুয়! রিফেুক্সা পরস্পর সংযুক্ত হুইয়া যায় এবং উহ্াদিগকে 
আত্ম পৃথক, করিতে পার! যার না। হী সময়ে সাধারণত: খাতু বন্ধ হইয়া থাকে 
প্রযাসেন্টার কিনা কি 2 01910 ০6 চ10488, 
উছ। ছাস। নাতার বিধানোংপাঁদন এবং ভ্রুণ শরীক মধ্যে, খাবতীয়  কাম্প- 


0.7 00০01৮া0ব ১৫৭ 


কার এবং পুষ্টিকর পদার্থের পরিবর্তন সংঘঠি 5 হয়| থাকে ।  ক্ল্যাসেপ্টার হই 
ংশ।+ ১) ফ্রিটাঁল পযাসেন্টা। ২ মেটার্ণাল প্লযাসেন্টা। 
* জ্ণের রক্ত সঞ্চলন গ্ক্রিয়া বর্ণনা কর 2 [9৩5০779068৭ 01160 18- 
61017, ্ রর 
শ্লাসেন্টা হইতে শোশিত অক্সিজেন ও পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করিয়া করণে 
'ধালাইকেল শির! দ্বারা উহার নাভীস্থলে উপস্থিত হয়) সেখান হইতে সেই 
রক্ত ভ্রুণের যকৃতে প্রবেশ করে, তথায় এ রক্ত আোত দুই ভাগে বিভক্ত হইয়। 
থাকে । একটীর দ্বাবা যরুতের লোবস বা থগুগুলিতে রক্ত যোগান হয়, 
অপর রক্তশ্রোত ষরুতেব লম্বখাল্ঠিত, ডাক্ট স্ভিনোসাস্‌ নামক রক্তবাহীনাড়ী 
গব'ব! ইন্ফিরিকাব ভিনাকেভা নামক নিল্নাংঙ্গের প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়। 
সেখান হইতে নেই রক্ত হ্ব"পিণডেব দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত হইয়া থাকে । 
এই রক্ত দক্ষিণ ভেন্টিকেলে প্রবেশ মা করিয়া! ইউষ্টেশিয়ান ভাল্ভের সাহাব 
ঘক্ষিণ অরিকেলেব পশ্চাতে ফোবামেন ওভেলি দিয়! হৃৎপিণ্ডের বাম অরিকেলে 
উপস্থিত হয়। বাম অরিকেল কুঞ্চিত হইলে পর সেই রক্ষ বাম ভোর্টু কেল 
দিনা উহ্ারই প্রধান প্রধান ধনীর ভিতর দিয়া সাধারণ রক্ত শ্রোতে মিশ্রিত 
হইয়া থাকে । 
ক্রুণের সথপিরিয়ার ভিনাকেভার রক্তের গতি কিরূপ ? 09415৩ ০1 70915] 
৪6) 6110 ৬9170768৬7৭ 
শরীরের উর্ধাল হটতে ক্রশের ঘক্তৎ বু পিসিয়ার ভিনারকগ্চা'নাহক উর্ধা্দের 
প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়, সেখান হইতে সেই রক দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত, 
হইয়া দক্ষিণ ভের্টিকেলে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভেশ্টিকেল কুঞ্চিত হইলে 
সেই রক্ত পাল্সোনারি খমনীর ভিতর প্রবেশ করে। এক্ষণে এ রক্ত নীরেট 
'ফুসফুসে প্রবেশ করিতে ন! পাকা ডাক্টাস্‌ আর্টিরিয়োসাল, নামক নালীর 
ভিতর দিয়! এওয়ার্টাতে উপস্থিত হইয়া সাধারণ রক্ত জেংতের সুহিত মিশ্রিত 
হইয়া থাকে । এক্ষণে আমরা দেখিলাম যে ভ্রুণের এওয়ার্টান্থিত রক্ত 'অর্দেক 
পরিমাণে শুদ্ধ এবং অর্ধেক পরিমাণে অশুদ্ধ । 
কিরূপে ভ্রুণের জশ্ুদ্ধ শোণিত প্ল্যাসেন্টায় উপক্ষিভ হইয়! শুভ হয়? [0 
91050105616 1000866 81090 9£ 196605 ০90368 6০ 018950%5। ? 


৮৫৮ 14518. ২:05 00:/1৮ « 


জণের আপ্ুদ্ধ শো'ণত ডিস্েখিং এওয়া্ট। ইলিয়াক্‌ এবং অন্বালাইকে ল 
ধমনীর তিতর ক্রম-হয়ে সঞ্চালিত হয় প্লাসেন্টার উপস্থিত হয়, তথায় রঃ 
অশুদ্ধ শোশিত পরিষ্কৃত হইয়া ধাকে। 

জন্মের সময় বা অব্যবহিত পবে রক্ত শ্োতের কিরূপ পরিবপ্ধন ঘটে? 
07787668501 017037150101 100060151610 ৭601 70100, 

শ্বাস গ্রশ্থাম আরস্ত হইলেই কুসফুল বিস্তৃত হঞ্ধ এবং উহার ভিতর পালো- 
নারি ধমনী দ্বারা সছজে রক্তম্োত বহিয়া থাকে। ভাক্টাস্-আর্টিরিয়োসাস 
নালীর আবশ্তক না থাকাতে উহা! কৃঞ্চিত ও শুষ্ক হইয়। একটা হুত্রবৎ ছড়ির 
মত অবস্থিতি করিয়। খাকে। এ সমরে প্লাযাসেপ্টা ৰা জরাফু কুন্ম পৃথক ও 
ৰহিগগত হওন জন্ত তৎক্ষণাৎ অস্বালাইকেল ধমনীর ভিতর রক্তআ্োভ বন্ধ হয়। 
সুতরাং অন্বালাইকেল শিরার ভিতর আর রক্ত আইসেনা। একারণ ভাক্টাস- 
ভিনোনাদ্‌ কুঞ্চিত হইর! গুকাইয়! যায় এবং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকে সুপিরিয়ার 
ও ইন্ফিরিয়ার ভিনাকেতার রকের মিশ্রণ হুন্ন ও ইউঠ্টেলিয়ান্‌ ভাল্ভ এবং 
ফোরামেন ওভেলি অকর্ণয হইয়া পড়ে। 

গর্ভস্থ শিশুর রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার বিশদ বিষরণ মুল গ্রস্থের ৯* পৃষ্ঠা 
হইতে ৯৫ পৃষ্ঠা পর্য/্ত বিশেষ ্রষ্টব্য | 


পুরুষ ও জননেক্দ্রিয়ের বিবরণ-_-7141৩ ৪৩৯০৭] 016973, 


অওকোষের ক্রিয়া কি ? [70706001701 1686101৩, 

উহার! শুক্রের কিরদংশ নিঃসরণ করিয়! খাকে । 

অন্ত কোন্‌ বিধানোপাদন শুক্র নির্মাণের সহারত| করে? 7৭ ০৮১৩? 
58055 810 11) 0015 5৩০৫50101) ? 
_ ,ভেসিকিউপি-সেমিনেলিস্‌, প্রষ্টেট, গ্রন্থ, এবং কাউপার গ্রন্থি দ্বার শুক্র 
নিঃসরণ হইয়। থাকে। 
। কিরপে অগ্ডকোধের মিঃলগণকার্! অংশগাল সাজ্ছত, থাকে 1. 4৮71806- 
07806 0 8৩6756108 (138068, 


১৪৪ 85027080585, ১৫৯ 


হই অংশে লাজান থাকে । ১। অগ্ডকোবের গাত্র। উহ! টিউনিক। 
এলবুজিনিশ! নামে ওক চিমসে ও নু্বং বিলীর ভিতর অবস্থিতি করে। 
টিউনিক। এলবুজিনিয়া আবরণের বছিদ্দিকে টিউনিকা ভেজাইনেলিস্‌ নামে 
অপর এক লিরাস্‌ ঝিল্লীর আবরণ দৃষ্টহয়। ২। এপিডিডিমিস্‌ ও ভ্যাস্‌- 
ডেফারেঙ্স। 

ত্যাস-ডেফারেক্গ কাছাকে বলে এবং উহার ক্রিয়। কি? 12015 ও 
0060516100৩ 8190 %/1)8৮ 15 165 001১0610171 

ইহ। অগ্ডকোবের নালী। ইহ! প্রায় ২ ফুট লঙ্কা কইয়া থাকে । হহা 
এপিডভিডিমানের নিম্নাংশে অত্যন্ত কুগুলাকার কআকাতি বিশিষ্ট হইয়া মিলিত 
হইয়। খাকে। 

এশিডিডিমিস কাহ্াকে বে ? ৮/177018 [010107 01৭ ? 

প্রত্যেক অণ্ডকোধের পশ্চাৎ ধারে উহ! অবস্থিতি করে, উহ! অগুকোষেয় . 
নিঃসরণকারী নলের কতকগুলি ভাজ মাত্র। উ51২* ফুট লম্বা হয়। উহার 
ছুই অংশ বখা১। উপরের অংশ গ্লোবাস্‌-মেঞ্জর, ২। নিয়্াংশ গ্লোবাস্‌- 
মাইনর। 

টিউবিলি-সেমিনিফিরি কাহাকে বলে ? ৬1780560106 25091156771 
2011611? 

অগ্ডকোযের ভিতর যে সমস্ত কুণ্ডলাকার নলী দৃষ্ট হয় উহাদিগকে টিউবিলি- 
সেশিনিফিরি কহে। উহারাই কতকগুলি একত্রিত হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড গ্রস্তত 
করে এবং সেই সকল থে অগকোষের গাত্র নির্িত হইয়া থাকে । 

কিরূপে সেমিগ্তাল্‌ কোষ ও স্পামে টোজয়েডস্‌ বা শুক্রকীট নিশ্ষিত হয়? 
[0 দ1)56 590 290 0010 5৮11) 819 0105 209610081029195 (0117)60 7 

প্রত্যেক সেমিন্তাল্‌-টি উবিউলম্‌ মধ্যে এক স্থিতিত্বাপক সুত্র দৃষ্ট হয় উহাকে 
দেশ্বনা-প্রোপ্রিয় কহে। এই ঝিলীর ভিতর দিকে কয়েক পর্দা কোষ দৃষট 
হয়, উহাদিগকে সেমিন্ঠাল্‌ কোষ কহে। সেমিস্তাল্‌ কোষ হই প্রকার যথা £__ 
১। বিশ্রামকারী সেমিন্তাল কোষ, ২। সতেজ ও কার্যকারী সেমিন্তাল্‌ 
কোষ। কাধ্যকারীর সেমিন্তাস্‌ কোবদিগকে ম'দারসেল্স্‌ কছে। কার্ধ্য- 
কারী কোবগুলি ক্ষু্( ২ কোষে বিভক্ত হইয়া খাকে। এ ক্ষু্র ২ কার্য্যকারী 


১৬৩৬ 8১2 28808102048 


লেমিস্তাল্‌ কোবণুলকে ডটার-সেল্ল্‌ বা স্পামেটো'ব্রাষ্স্‌ কহা ধায। - এ 
খু ২ কার্ম্যকারী দেমিন্ত।ল্‌ কোব হইতে স্পামেটোজরিড়স্‌ উৎপক্ বাঁ নির্শিত' 
হউরা খাকে। 

শ্পাছেটোজুয়ার আকৃতি কিরূপ? দি 506170810208. 

উহ্থাব একটী গাত্র ও একটী মস্তক দৃষ্ট হয়। এ নগ্ডকে পিলিয়াম্‌থ 
শীঘ্রং ন'ড়ভে পারে এরূপ এক পুচ্ছ দৃষ্ট হইয়া থাকে | 

স্পামেটোজুয়ার কিয়! কি? [300000701 975119860207, 

উ্ভার ছ্বাবা ওতিউলের গর্ভাধান হয়। 

কোন্‌ প্রণালী ছার! শুক্র বাহির হয়? ঢা০% 005৭ (5 8৩176116501 
(116 16710101109 1000 ? 

অশু-কোষের টিচপিউল তইতে উহা নিঃলত ইইয়! ভ্যাস্ডেফাবেদ্স 'তিতব 
দিয়! তেমিকিউলি সেমিনেলিস্‌ নামক শুক্র খালীতে উপস্থিত হয় এবং তথ! 
হইতে ইউরিথ| নলীতে উপনীত হষটয়া থাকে। 

. ভেপিকিউপিংসে মনেলিসের ক্রিয়া কি? 79010060006 56001781 

৬6৪1০1৩5, 

ই! শুক্র সঞ্চয়ের থালী বিশেষ। এতদ্বাতীত, উঠা এক প্রকার তবল 
পদার্থ নিঃনরণ কবে, যাহাতে ম্পার্ে টুজু্লা ভাঙিয়া থাকে বা সম্ততবণ করে। 

প্রষ্টেট ও কাউপার গ্রন্থির ক্রিয়। কি) 17010691701 01041516870 
0০0655 £1751005. 

শুত্রের জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ তরল রস ধোগাইয়া বা নিংস্থভ করিয়া 
খথাঁকে। 

গুক্রের প্রধান পদার্থকি কি? 118 0065 5651) 0005150 ? 

গুক্রবস, স্পামেটোজুয়েড. এ*ং বিচাত এপিথিলিয়াম কোঘ। 

গুক্রের রাসায়নিক উপাদান কিরূপ 1 09৩071081 50700941090 ০৫ 
9৮70010, | 


সুপ গ্স্থের ৪২২ পৃষ্ঠা দ্রব্য । 


হক ভ0 পা 1০8 1728, 9% ত1 ১৫৩ 


জিনিরাত পদ্ছি। হাইপোক্াই, ঝিজীর দছিত। মিশ্রিত হইলে এরূপ নাম প্রাপ্ত 
হয়। 

সঙাটো পর নি এবং আস্প্রাঙ্কোনোপ্ল,রি মধাবর্তী স্থান হইতে ফি নি উৎপন্ন 
হয়? ০; কা (90754 0708) 01১৩ 5098০৪ 0০6৮/5৩1) (1১200, ? 

পেরিকার্ডিয়াম, প্রতি এবং পেরিটোনিয়াম উৎপন্ন হইয়! থাকে |. 

ভ্রণের কোন্‌ অংশ ইয়েক্‌ বা কুন্থম হইতে শেষ বিচ্ছিন্ন হয়? 1৯15 
6176 15510170100 50071800002 07৩ 56100 1 

ভ্রণের মস্তক এবং ধড়ের শেষ অংশ ইয়েকু হইতে প্রথম বিচ্ছিন্ন হয়। কিন্তু 
উদ্ূরের সম্মুখ গাত্র শীঘ্র বুজিয়! যায় না। ক্রণাবস্থায় জনম্বালাইকাস্‌ নামে 
নাভি রঙ্জু গর্ভাবস্থার বরাবর ইয়েখ্র সহিত্ত সংযুক্ত থাকে । 

নিউধাল-ক্যাভিটি বা! জাধুর্ঘিক গহবর কাহাকে বলে? 9191 15 0১৩ 
[80181 08৮10% 1 
. ল্যামিনি ডসেলিদ উপর“দিকে বৃদ্ধি পাইয়। এরূপ গহ্বর নির্মাণ করে। 

বভী-ক্যাতিটি বাঁ শরীরের গহ্বর কিরূপে নির্মিত হয়? 1১20 15 07৩ 
0090১ ০৭৬16 ? 

ব্র্্ে!তাম ঝিল্লী নিম্দিকে . অবতননণ এন এরূপ গহ্বর নির্মাণ করিয 
খাকে। 

ভিসিরেল প্রেট কাহাঁকে বলে? ড/1)76 ৪70 01)2 দা50615] 01565 1 

শিনদিকের ব্রাষ্রডাবিল্লীর পর্দাগুলিকে তিসিরেল প্লেট কছে। 

থাদ্যবাহী নলীর ..অস্কুর কিরুপে নির্টিত হয়? 15801091095 61১৩ 
10010776176 01 00৩ 21110610657 ০2171? 

স্প্াাঙ্কৰোপ্ন,রির পর্দ্। ছাইপোর্রযাই পর্দায় সহিত কুস্থমৈর কি়ুদংশ বভী- ূ 
গহ্বর মধ্যে আবৃত করে । এ আবৃত কুম্থম-খণ্ড হইতে জপ্রবাহী নালীর অস্কুর 
হর়। এীনালী ছই দিরেই বন্ধ থাকে কিন্ত, উহার মধ্যস্থলধুকুহ্য গহবরের 
সহিত সংযুক থাকে। 

উক্ত সংযোগকারী নলীর দাম কি? [317৩ 0107৩ ০010070,090108 








08119] 
চটেশাহন জথব! ওস্কালো-মেসেণ্টারিক ভাক্ট। 
ও 


১৫৪ 080৮ ০৮ ই 01, 





ইয়েক্‌ শাক অর্থাৎ কুনুদ খালী কর্ভাগে বিভক্ত হুইগা থাকে? 707%1- 
হ1017 01 9৮10 580. 

ছুই তাগে বিওক্ত হইয়া থাকে । 

ইরেক্-স্যাকের কোন অংশ বডি-কাতিটির ধাহিয়ে থাকে? 9৮776 
[00101917০01 76116550519 ০905106 0006 ০০৫ ? 

আম্বালাইকেল্‌ ভেসিকেল্‌? | 

আশ্বালাইকেল্‌ তেসিকেলেব ক্রিয়া কি? ০1093 ০1 [017111671 
ড8৪1016. 

উহা দ্বার! করণের পোষণ হুইয় থাকে । 

ক্রণের কিরূপে পোষণ হয়? [17 আব আন 07৩17006750 16507 
11)5 6100150 ? 

ইয়েক্স্তাক্ক নামক কুসুম থালীর গাত্রের উপর ওম্ফ্যালোমেসেন্টরিক 
রক্জবাহী নাড়ী দৃষ্ট হয়। উহাদের ভিতর দিয়া রক্ত সঞ্চালিত হইয়া! জ্রণে 
উপস্থিত হর; সেই রক্তে ক্রপের পোষণ হইয়া থাকে । 

আযান্নিন]ন্‌ কাহাকে বলে ? ৬17৮ 15 81010100 ? 

সমাটোগ্লুরি এপির্রাষ্ট্ের সহিত মিশ্রিত হর ভ্রণের সম্মুখ পশ্চাৎ ও 
পার্খদির্কে উত্বমুখে বুদ্ধি পাইয়া ভ্রণকে খিলানের মত ঢাকিয়া ফেলে । ভ্রণের 
এরূপ আব্রণকে আযাম্নিয়ান্‌ কহে । 

গররুত আযম্নিয়ান্‌ কাহাকে বলে? ৮৮178 18 (০0৩ 812)07017 ? 

সমাটোপ্লুরির অতান্তর.দিকের আবরণকে প্রকৃত আ্যাম্নিয়ান্‌ বিল্পী বলা 
যাঁয়। | 

কৃত্িম আমনিরান্‌ কাহাকে বলে? 75015 91568 8010101 1 

সমাটোপুরির বাহ্‌ পর্দাকে কৃত্রিম আযাম্নিয়ান্‌ কছে। 

কোিস্ন কাহাকে বলে? 78৮1৪ 0001107)? 

আদত ভিটেপাইন বিশ্লীর অভ্যন্তব গাত্র কৃত্রিম আযাম্নিয়ান্‌ ঝিল্লীর সহিত 
মিশ্রিত হইলে উহাকে কোরিয়ন ককে।, 

আযাম্নিয়োটিক, গহ্বর কিনপে প্রস্তত হয়? 17০% 13 6১৩ 810710010 


99110 100110764 1 


" 78৬1০৮দেছমেত 0 পাছা 0০ ৯৫৫ 


২ _শাঁ শশশ্াশ্টাাাী ৫২৫৫ শা্্াশাীীাী্াশীশীশীটী 


প্রথমতঃ আম্নিয়ান্‌ বিলী এবং ভ্রণের ঘা গাত্র এই ছুয়ের মধ্যে যে বন্ধ 
স্থান দৃষ্ট হয় উহ্গকে আম্নিযোটিক গহ্বর কহে । সি 

“আ্যাম্নিয়ান্‌ বিজলী কি ভ্রণের গাত্রে বিশেষভাবে সংলগ্ন থাকে ? 100৩৪ 
8080101) 801)91৩ 0195615 6০ 619 60051%0 ? 

না। উহ! ক্রমে ক্রমে রসপূর্ণ হইয়া জপ হইতে পৃথক হুইয়! পড়ে । 

আযাম্নিয়ান রস কিরূপ এবং উহার ক্রিকাকি 1? ড18115 0015 101 
০৭1169 270 1150 15 165 00006101 ? 

আ্যাম্নিয়ান্‌ রসকে লাইকার ম্যাম্নিয়াই কহে, তী রস পূর্ণ-গর্ভাবস্থা পর্যযস্ত 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া খাকে তঙ্জীন্ঠ জ্রণ সর্বপ্রকার আধাত হইতে রক্ষা পার! 
এতত্বাতীত, প্রসবকালে অ্যামূনিয়ান্‌ থালী লাইকার-ম্য[ম্নাই দ্বার! জরাঝুর 
গ্রীবা বিস্ত ত হয়! থাকে । 

এলান্টগ্রিস্‌ কাহাকে বলে? 79015 51150760151 

উহা একপ্রকার শতান্ত রক্পূর্ণ গঠন বিশেষ। উহা! পেরিটোনয়েল 
গহ্ববের পশ্চাৎ অংশ হইতে উৎপর্ণ হইরা ত্রমে ক্রমে আম্নিয়েটিক পর্দাগুলির 
ভিতর দিয়া বাঠির হয়। উহ! কৃত্রিম আম্নিয়ান্‌ ঝিল্লীর সহিত সংযুক্ত থাকে 
অর্থাৎ হা! কোরিয়ান বিলীর পঠিত সংযুক্ত থাকে । মামেলিয়াদিগের 
অন্লন্কান কিহ্ব পক্ষী্দিগের কোরিয়ান বিল্লীব বহুস্থান বাপিয়া এলান্টরিস্‌ 
অবত্তিতি করিয়! থাকে। 

এলান্টঝ্বিসের ক্রিয়া কি 2 ঢা) 01 ৭1157 608, 

উ্* দ্বার ভ্রণের শ্বাস ও রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া নির্বাহের সুবিধা হুইয়! 
থাকে। 

যে স্থানে এলাণ্টরিস্‌ কোরিয়্ানের সহিত সংযুক্ত হয় তথার় কি গ্রস্তত হয়? 
1১5 15 (910৩0 26 0176 10100061017 01 4119101019 500 0105100 ? 

_ এলান্টফিসের রক্তবাহী নাড়ীগুলি পোয়়াতীর রক্তবহ! নাড়ীর সহিত একত্রিত 
হইলে সেই স্থানে প্রাসেপ্ট। বা জবারু-কুন্্রম নির্মিত হইয়া থাকে । ৪ মাসে 
প্লাসেন্টা সম্পূর্ণন্ধপে বিকাশ প্রাপ্ত হইলে উহার ুইটা স্বতন্ত্র অংশ দৃষ্ট হয় বখাঃ-_ 
১। ফিটাল্‌ অর্থাৎ ক্র সম্বন্ধীয় । ২। মেটার্পণাল অর্থাৎ গর্ভিনী সন্বন্থীয প্লাসেপ্টা। 
ফিটাল্‌ পরযালেন্টা নধ্যে ভিলাই ও রকবহানাড়ী দুষ্ট হয় এবং মেটার্পেল প্ল্যালেন্ট! 


১৫৬ - উম 810£৮ বধ ০ হত ০68. 


রঙ 
শীট 


মধ্যে গভীর গর্ত বা স্থান দৃষ্ট হয় হথায় উচ্চ ফিটাল্‌ তিখাইঞ্চলি নিমগ্ন থাকে। 
ফিটাল্-রঞ্জে অকিজেন গ্রাবিষ্ট হয় এবং যেটার্ণেল-রত্তে কার্বদিক মিড সঞ্চিত 
হুইয়। থাকে। 
এগাণ্টগিস্‌ নির্মাণের পর কোরিয়ান, বিজীতে কয়টা পর্দদ দৃষ্ট হয়? 
[10615 818 170৬ 07909185615 01 0107197 ? 
তিনট পর্দা। দৃষ্ট হয়। ১। ভিটালরাইন বিলী। ২) কৃত্রিম জ্যাম্নিয়ান্‌ 
ঝিস্তী অর্থাৎ আযাম্নিয়ানের বাহিবের পর্দা এবং ও। এলাপ্টয়িস্‌। 
কোরিয়নের ভিসাইগুলি কিরূপ ? 1০50779৩07৫ ৬1111 0 000০017107 ? 
কোরিয়ান বিল্লীর উপর ভিলাই নামে রক্তপূর্ণ কতকগুলি প্রবর্ধন উখিভ 
হ়। ন্যাসেন্ট প্রস্তুত হইবার স্থানে উক্ু ভিলাইগুলি অধিক দৃষ্ট হয়। 
ল্যাসেন্ট। প্রন্তত হইলে জথায়ুর ঠ্ৈ্মিক ঝি্ীতে কিরূপ পরিবর্তস দৃষ্ট হয় 2 
08778৩ ০0£ 06105 08118 018061051 001208 01017, 
জরাযূর বিল্লীস্থিত ফলিকেল্গুলি বক্রভাব ধারণ করে ও মোটা হয় এবং 
উহার এপিথিলিগ্নেল পর্দাগুলিও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। 
অরাযুব শ্নৈষ্সিক বিল্লীর কপ বৃদ্ধি ফলকি? ৮1815168016 ০0? 
৭ 6015 1701685৩ 10) 010৩ 10100117) 000000% 10800018776 ? 
আবাযু বিল্লী বৃদ্ধি পাইসগ। ভিপিডুয়া প্রস্তত হয়। 
ডিসিড়ুয়া ঝিল্লী কয় প্রকার? ৬৭119606501 1)৩010৭7. 
তিন প্রকার। )। ভিপিডুয়া ভিরা। ২। ডিসিডুরা রিফেল্পা। ও। ডিসি- 
ভূ! সিযোটিন!। 


তিন প্রকার ভিসিডুষা বিশ্রীর ক্রিয়া কি 1 চঢা07061017 ৮ 10৩0108ন7. 

' ভিসিডুয়া-ভিরা জরায়ু গহবয়ে অবস্থিতি 'কবে। ডিসিভুয়া ঠিফে,লসা বৃদ্ধি 
পাইয়। ওভামকে বেষ্টন করে এবং ডিসিডুয়া সিঠোটিনা কোরিয়নের ভিলাই- 
খুবির স্থানে প্রধানতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে 1 তিন মাঁস গর্ডের কালে ডিসি- 
'ভুঙ-ভিরা এবং ডিসিড়ুযা রিফেুক্া। পরস্পর সংযুক্ত হইয়া যায় এবং উহ্থাদিগকে 
আর পৃথক করিতে পাল] যার না। 'উী সময়ে লাধারপতঃ খতু বন্ধ হুইন্জা ধাকে। 

প্র্যাপেন্টাক্গ ক্রিয়া কি) ম9100850) ০6 ০196619:8,- 
উহ। হাউ মীতার বেধানোপোরদ এবং. ক্রখশরীকে মধ্যে বাঁরতীয় আপা 


যো 00২60752108 ৮১৫৭ 


কার এবং পুষ্টিকর পদার্থের পরিবর্তন সংঘঠি চ হট! খাঁকে। প্র্যাসেপ্টার হই 
অংশর্টি ১1. ফিটধল প্রযাসেপ্টা। ২। মেটার্ণাল প্ল্যাসেপ্টা। 

জ্রণের রক সঞ্চলন প্রাক্রয়] বর্ণনা! কর? 105$০11৩ ০৫০ 010818- 
(০1. 

প্লাসেন্টা হইতে শোধিত অব্িজেন ও পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করিয়া .ক্রেগেহ 
অগ্গালাইকেল শির! হার] উহ্বার নাভীস্থলে উপান্থত হয়; সেখান হইতে সেই 
রক্ত ভ্রুণের ঘকুতে প্রবেশ করে, তথায় প্র রক্ত স্রোত ই ভাগে বিভক্ত হইয়। 
থাকে । একটার দ্বার যক্কুতের লোবসবা খগুগুলিত্তে রন্তু যোগান হয়, 
অপর রক্তম্োত ষরুতেব লম্বখালঠিত ভাক্ট সভিনোলাস্‌ নামক .রক্তবাহীনাড়ী 
ছারা ইন্ফিপিরার ভিনাকেভা নামক দিম্াংঙ্গের প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়। 
সের্বান হইতে সেই রক্ত হৃংপিণ্ডেব দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত হইয়া থাকে। 
এই রক্ত দক্ষিণ ডের্টিকেলে প্রবেশ না করিয়া ইউষ্টেশিয়ান ভাল্ভের সাহাফো 
ঘক্ষি অবিকেলের পশ্চাতে ফোবামেন ওভেলি দিয়! হৃৎপিণ্ডের বাম অরিকেলে 
উপস্থিত হয়। বাম অরিকেগ কুঞ্চিত হইলে পর সেই রক বাম ভে্টিরেল 
দিয়া উহারই প্রধান প্রধান ধধনীর ভিতর দিয়া সাধারণ রক্ত আোতে মিশ্রিত 
হইয় থাকে । 

ভ্রণের স্থপিরিয়ার ভিনাকেভার রক্তের গতি কিরূপ 1 0০75৩ ০1 60819] 
95100061107 ড91)702৮৭, 

শরীরের উর্ঘাঙ্গ হইতে ভ্রুণের রক্ত স্বপিরিয়ার ভিনাকেন্চা নামক উর্ধাঙ্গের 
প্রধান শিরায় উপস্থিত হয়, সেখান হইতে সেই রক্ত দক্ষিণ অরিকেলে উপস্থিত 
হইর| দক্ষিণ ভে্টিকেলে প্রবেশ করে। দক্ষিণ ভেপ্টিকেল কুঞ্চিত হইলে 
সেই রক্ত পালোনারি ধমনীর 'ভিতর' প্রবেশ করে। এক্ষণে এ রক্ত নীরেট 
ফুসফুসে প্রবেশ করিতে ন1 পান্গিয় ডাক্টাস্‌ আর্টিরিয়োসাস নামুক নালীর 
ভিতর দিয়া এওয়ার্টাতে উপস্থিত হইয়া সাধারণ রক্ত জোতের সহিত দিশ্রিত 
হইয়া থাকে। এক্ষণে আমর! দেখিলাম যে করণের এওয়ার্টাস্থিত রক্ত অর্ধেক 
পরিমাণে শুদ্ধ এবং অর্ধেক পরিমাণে অশুদ্ধ । 

কি্পে ভ্রণের শুদ্ধ শোণিত প্র্যাসেন্টায় উপস্থিত হই শুদ্ধ হয়? 19 
৪0৪ 19906 00৩ 1006810 0190৫ 9৫ 00805 00006 09 018০6062. 1 


১৫ ৪7 5805৮ ০2955 





করণের অশ্তন্ধ শো'ণত ডিষেও্ডিং এওয়ার্ট| ইলিয়াক্‌ 'এবং অস্বালাইকে ল 
ধমনীর ভিতর ক্রমবয়ে সঞালিত হুইয়| প্রামেন্টায় উপন্থিত হয়, তধায় রি 
* আশ্ুদ্ধ শোণিত পরিস্কৃত হয়! খাকে। 

জন্মের সময় বা অব্যবহিত পরে রক্ত শ্লোতের কিরূপ পরিবর্নুন ঘটে? 
(01187899501 10170017007 1000060156610 ৭৫67 010, 

শ্বাস প্র্থাস আবস্ত হট(লই ফুসফুল বিত্তৃত হয় এবং উহার তিতর পালো- 
নারি ধমনী দ্বারা সচজে রক্তত্মোত বহিরা থাকে । ডাক্টাস্-আর্টিরিয়োসাস 
নালীর আবশ্ক না থাকাতে উহ! কৃঞ্চিত ও শু হইয়া একটা হৃত্রবং দড়ির 
মত অবস্থিতি করিয়া ধাকে। এ সময়ে প্রাযাসেন্টা ৰা জরাষু কুমন্ম পৃথক ও 
বহিরগত হওন জন্ত তৎক্ষণাৎ অন্বালাইকেল ধমনীর ভিতর রক্ত বন্ধ ছয়। 
ক্ৃতরাং অন্বালাইকেল শিরার ভিতর আর রক্ত আাইসে না॥ একারণ ডাক্টাস- 
ভিনোলাস্‌ কুঞ্চিত হইয়া গুকাইয়া যায় এবং হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণদিকে নুপিরির়ার 
ও ইন্ফিরিয়ার ভিনাক্োয় রক্ের মিশ্রণ হয় ও ইউষ্টেলিয়ান্‌ ভাল্ভ এবং 
ফোরামেন ওভেলি অকর্্প্য হইয়! পড়ে। 

গর্ভস্থ শিশুর রক্ত সঞ্চালন গ্ক্রিয়ার বিশদ বিবরণ নূল গ্রন্থের ৯ পৃষ্ঠা 
হইতে ৯৫ পৃষ্ঠা পর্ধ/স্ত বিশেষ ত্রষ্টব্য | - 


পুরুষ ও জননেক্ত্রিয়ের বিবরপ-_1171৩ ৪০৪৪] 016873. 


গগুফোষের ক্রিয়া কি ?[70110001) ০€(686101৩, 
উহার! শুক্রের কিয়দংশ নিঃসরণ করিয়! ধাকে । 
অন্ত কোন্‌ বিধানোপাদন শুক্র নির্মাণের সহাকত! করে? ৮117৭ ০07০৪ 

(550৩5 810 17 0015 ৪৩০/৩61০ ? 

.ভেসিকিউপি-সেমিনেলিস, প্রশ্টেট গ্রন্থি, এবং কাউপার গ্রস্থি ঘর! জবর 
নিঃসরণ হইয়া থাকে । 

কিরূপে-অণডকোযের মিঃসরণকারী অংশগ্ুলি সজ্জিত খাকে 1 /১71508৩- 
10201 01 8৫2166106 6158568, 


57৮ 85502700৮০5 নত. ১৫৯ 


ছুই অংশে লাব্রান থাকে । ১। জণ্ডকোষেন্ গাঞ্জ। উহা? টিউনিক! 
এলবুজিনিয়া নামে এক চিমসে ও কুত্রবৎ বিল্লীর ভিতর অবস্থিতি করে। 
টিউনিকা এলবুজিমিয়া আবরণের বহছিদ্দিকে টিউনিকা ভেঙ্গাইনেলিস্‌ নামে 
অপর এক সিরান্‌ ঝিলীর আবরণ দৃষ্টহয়। ২। এপিভিডিমিল্‌ ও ভ্যাস্‌- 
ডেফারেন্স। 

ত্যাম-ভেফারেক্গ কাছাকে বলে এবং উহার ক্রয়! কি 1 17,015 ৮৪৩ 
06061৩00৩ 81) %/1)8 15 103 00)00017 ? 

ইহা! অগ্ডকোষের নালী। ইহ! প্রায় ২ ফুট লঙ্বা হইয়া খাকে। ইচা 
এপিডিডিমাসের নিম্াংশে অত্যন্ত কুগুলাকার আন্ত বিশিষ্ট হইয়া মিলিত 
হইয়া থাকে। 

এপিডিডিমিপ কাহাকে বশে? 17018 50101077015? 

প্রত্যেক অণ্ডকোষেব পশ্চাৎ ধারে উহ! অবন্তিতি করে, উ$ অগুকোষেখ- 
নিঃসরণকারী নলের কতকগুলি ভাজ মাত্র। উহ1২* ফুটলম্বা হয়। উহার 
ছুই অংশ যথা ১। উপরের অংশ গ্লোবাস্‌-মেজয়, ২। নিয]ংশ গ্লোবাস 
মাইনর | 

টিউবিলি-সেমিনিফিরি কাহাকে বলে ? ৬৮1722160১৩ 00081196771 
10106711 

অগ্ডকোষেব ভিতর যে সমস্ত কুণ্তলাকার নলী দৃ্ট হয় উহািগকে টিউবিলি- 
সেহিনিফিরি কহে। উহারাই কতকগুলি একত্রিত হইয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড গ্রন্তত 
করে এনং দেই সকল থণ্ডে অগুকোষের গাত্র নির্দিত হইয়া থাকে। 

কিরূপে সেমিস্তাল্‌ কোষ ওম্পামেটোজয়েডস্‌ বা শুক্রকীট নির্পিত হয়? 
10 লা)8 87 200. 1010 ৮1720 218 0) 5196178020803 1010760 1 

গ্রত্যেক সেমিন্টাল্‌.টিউবিউলস্‌ মধ্যে এক স্থিতিস্থাপক সুত্র দৃষ্ট হয় উহাকে 
মেদ্বেনা-প্রোপ্রিযা কহে। এই বিল্লীর ভিতর দিকে কয়েক পর্দা কোহ দৃ্ 
হয়, উহাদিগকে সেমিন্তাল্‌ কো কহে। সেমিন্তাল্‌ কোষ ছুই প্রকার ধথা £__ 
১। বিশ্রামকারী পেমিন্তাল কোষ, ২। সতেজ ও কার্যকারী সেমিন্াল্‌ 
কোধ। কাধ্যকারীর সেমিগ্তান্‌ কোবদিগকে ম'দারসেল্স কছে। কাঁ্ধ্য- 
কারী ফোষগুলি ক্ষুদ্র ২ কোষে বিভক্ত হই থাকে। এক্ষুত্রং ফাধ্যকানী 


১৬৪ 5172 88041, 08088৫ 


নেখিস্তান্‌ কোধগুলিকে ডটার-সেল্ল্‌ বা ম্পামেটো-বরাষ্টিস্‌ কহ ধার। এ 
মুর ২ কার্দাকাবী দেবিষ্তাল্‌ কোষ হইতে ম্পামেটোজরিডল্‌ উপর ৰা খনর্শিত 
ভইয়। থাকে । 

ম্পামেটোজুগার আকৃতি কিরূপ ? নি 6 30617190020, 

উহ্থার একটা গান্র ও একটী মস্তক দুষ্ট চয়। এ মস্তকে সিলিগাম্‌ বা. 
শীর্ং নড়তে পারে একপ এক পুচ্ছ ৃষ্ট হইয়! থাকে | 

্পামেটোজুয়াব ক্রিয়া কি? 0610010101] 01 90৩110800205, 

উচার স্বারা ওতিউলের গর্তাধান হয়। 

কোন্‌ প্রপালী হার! শুক্র বাহির হয়? [০৬ ০০৩০ 66 ৪৩07৩1 168০) 
6176 ৩%1৩1190001013 010 ? 

অগু-কোষের টি গবিষ্টল হইতে উহা নিঃসৃত হয়া ভ্যাল্ডেফাবেম্স (ভিতর 
পিয়া তেপিকিউলি সেমিনেলিস্‌ নামক শুক্র খালীতে উপস্থিত হয় প্রবং তথ! 
ইইতে ইউরিথ্‌। নলীতে উপনীত হইয়া থাকে । 

' ভেসিকিউলি-সে মদেলিলের ক্রিয়া কি? 12070110001. 56101781 

₹৮৩৪10০1৩৭, 

ইভ! শুক্র সঞ্চয়ের থালী নি ৷ এহট্বাতীত, উঠা এক প্রকার তরল 
পদার্থ নিঃসরণ করে, যাগাতে ম্পামে ট্রয় ভালিয়! থাকে বা সন্তবণ করে। 

প্রষ্টেট ও কাউপার গ্রন্থির ক্রিয়া কি? [70170619701 01051816 ব 

0০৮৫১ ।& 217105, " 

শুক্রেব জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ তরল রস ধোগাইয়! বা নিঃস্থত করি 
পাকো। 

গুর্রের গ্রধান পদার্থ কিকি? ভা 0০৩৭ 5517061 ০07515? 

উক্রবস, স্পামে টোঙ্কুয়েড, এন৭ং বিচাত এপিখিলিয়াম কৌ 

শুক্রের রাসায়নিক উপাদান কিরূপ 1 0116171081 00100051001., ০1 
5০11)61, 


মল গ্রন্থের ৪২২ পৃষ্টা ডরটব্য। 


নল ইত 8৮০৮5 02.08০04 টচ্, ১৬১ 


বিবিধ যন্ত্রের বিকাশ বর্ণনা । 
27 06৮০1097201) 06 01৮7105, 


কশেরুক মজ্জা এবং করোটির মাথার খুলি কিকপে প্রস্তত হয়) 110 
2৩068 ৬০10ট1৭1 ০011000) 810 018101017 02৮61060 ৪ 

পুর্বে যে 10910010017 07 010109% 00157115 বর্ণিত হইয়াছে, উহ! 
প্রথমতঃ কোমল কৌধিক ও উপাস্থি কোষ (570 66]11080 ০20018২৫) 
পদার্থে নির্দিত হর। উহার এক ঝিল্লিবৎ আবরণ (1791701710৯ 51)68107) 
লাত হয়। এ বিল্ী ক্রমে শ্রবৎ (১:০০২) হয় এবং উহা গোলাকারে 
(৭7017) সজ্জিত হইয়া পাকে । | 

ক্রমে 9০০৮৩7৪১7৪১ যাহা! পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, উহ! নিম্ন ও ভিতব 
দিকে পর্দা বা প্রবদ্ধন বিস্তার করিগ্পা! ০100৭. 0০75819কে আবৃত করে 
এবং উদ্ধদিকে এরূপ পর্দ| বা প্রবদ্ধন (১1০০৪৭৪) হুর! বিস্তৃত হইয়। এপিব্র। ষ্টকে 
খবৃত করে। প্রথম স্থলে ০৭10170100175 09101550600 67050 010 
অর্থাৎ কশেরুকার উপান্থি গ্রকাশ পার এবং শেষেব স্থলে উহাদের নি 
বা খিলান প্রস্তুত করিয়! তন্মধ্যে 760৪] ০8117থ1কে আবৃত করে । 01০৮০ 
৮7(6৮।০ নামক উচ্চ স্থানে যে ঠিক 5105150 প্রস্তত হয় তাহা নহে 
কিন্তু প্রভোক পাকা ০৪৫650৭, 01009৮০765018 নামক কানের নিক্টব্্ী 
অদ্ধেক স্থান হইন্ডে উৎপল্ন হইয়া থাকে । 

এইক্রুপে 97০06510910 গ্রস্ত হইলে ইহার উর্ধরেশে 0150100 
বা কবোটি প্রস্তত হয়। উহা প্রথমে একটি 72053 বা চাপের মত প্রস্তুত হর 
ভ্তাহাকে ০৪7৩0771 650501৩ কফঙে 1: 000105 09758115 উহার তল! পর্য্যন্ত 
₹ই চর, শেষে উহা! একটি বিশ্দুতে পর্যবসিত হইয়া থাকে | [25019] 0765 
“অথাৎ মুখের অস্ি প্রস্তত হইবার 'অনেক আগে মাথার খুলি গ্রস্তত হইয়! থাকে । 

[1 1056 5৭9 00617097581 0910101) 0105 0০0ণ 0৪ £0117750 ? 

ধড়টা কিনূপে নির্মিত হয়? ৰ 

পৃষ্ঠের মাংসপেশী ও ত্বক ( এপিভামিস ছাড়! ) 0:০:০507%5079 নামক 
জংশের 0055০919 ৫9০1)5943 [186 হইতে উৎপর হয়। [:054০1171১ 

২১ 


১৬২ " ইস পা াাহহ 


অর্থাৎ উপত্বক [3010183 হইতে উৎপন্ন হইয়া খাকে। 0106০567018 
নামক স্থানের ০1881 অংশ হইতে উত্ত; 10010300]0 ০0105176089 905০ 
উৎপন্ন হইয়া থাকে। 

প্রোটোভাটেব্রি নামক অংশের সম্গুখ দিক দিয়া কিকি নির্শিত হয়? 
$/1)9৮ 13111910860 হিট 0176 ৮1108] 17001010001 06 000০৮৩৮- 
16012? 

ড৬671505) 270 17685 ০1 1108 অর্থাৎ কশেরুক] এবং পঞ্জরগুলির 
শস্তক প্রস্তুত হয় এবং গ্রটোভাটেব্রার বাহ্য ধার দিয়া একটি 01781 881)811017 
এবং 061৮৩ 7০০ উৎপন,হইয়। থাকে। 

কর্তার এক্ষণে কিরূপ অবস্থা হয়? ৬119113 0)৩ ০0001007 50 0115 
(81019 06009 0100105 1 

উহ ভার্ঠেবার কেস্‌ মধো বন্ধ হইয়া ক্রমে ২ শুকাইযা হায়। 

শারীরিক গহববগুলি কিরূপে নির্রিত হয়? 170 &৩ 0768 0০৫9 ৫৪০1. 
1০5 :4070064 ? 

1901541 18118 পশ্চাৎ নিকে ক্রমে ২ বাড়িরা 01781 ০978] অর্থাৎ 
পৃষ্ঠজ্জার থাল নির্দধাণ কবে। আর ৬15০৩7৪] 14177172. সম্পুখ দিকে বুদ্ধি 
পাইয়! বক্ষ ও উদ্দরের গহবব (670:9010 870. 4১001017091] ০৪101৩5 ) 
গ্রস্তত করিয়া! থাকে । মুখ ও গ্রীবা প্রদেশেও উহাদের প্রবর্ধন ( 00০556১) 
প্রেরিস্ত হয়। উহ্ার1 সে সব গহ্বর ধিবিয়া থাকে তাহাদের মুখ কাটা ৰা চের! 
(০0) এরূপ ভাব দৃষ্টহয়। যদি মধাস্থলে উহার একত্রিত না হয়! ফাক 
রাখে তথন সেই অবস্থা ০161 [81566 07 1051৩ 117 নাম প্রাপ্ত হইয়া 
খাকে। 


পপ শপ পপি 


হ্স্ ও পদ- ৮১051010165 


হস্ত ও পদ কিন্পপে নির্মিত হুইয়া থাকে 1 10 ৬736 পা ওত 00৩ 
€য্0৩0010ত5 055102৩0 2 
প্ুঃঞা ক ধড়ের গা হইঝে পঙ্েষ হন গুধন্ধগ ( 1326 1108 ৩/৯৫৪* 


55009 5৪114. ১৬৩ 








শশী 


6০0) হটে হস্ত ও পদ ক্রমে২ বিকাশপাইয়াথাকে। উহাদের গোড়ায় 
প্রথমে ২ বাঁ খিলানের মত অবস্থ। প্রস্তত হর়। তথ! হইতে হত্ত ও পদের 
বিকাশ হয়। 


স্পিড ও রক্তবাহী নাঁড়ী__£৪৪7৮ ৪70 31০০3 "৩৪৪৪19, 


হাংপিড কিরূপে বিকাশ পার? [1০% 16816 19 0০৮০1০০৩৫ ? পু 

5215001701-016 হইতে প্রথমতঃ কতকগুলি নিরেট কোষের চাপ 
(5০110 ঘঃনডও ০6 ০৩11৯) প্রস্তত হয় । পরে উঠাদের মধ্যে একটি গহ্বর 
হয়| তাঁহার ভিতর কতকগুলি'কৌবিক পদার্থ কিঞ্িং তরল পদার্থে অবস্থিতি 
করিয়া থাকে । ত্র সরল পদার্থের স্থানে 001546100 বা দপদপানি অন্ুশব 
হয। উহাকেই 10015017010 17687 কছে। 

রক্তবাহী নাড়ী কিরূপে নির্খ্ত হইয়া থাকে? [৮ ৪1৩ 0৩ 1০০৫ 
৬৩৪5০৩]৩ 0০৮-100১50 ? 

12070/7010 অর্থাৎ ভ্রুণের কতকগুলি ০115 ব| কোষ এবপ লঙ্ব ভাবে 
লঞ্জিত হয় যে ক্রমে উহাদের ভিতর লম্বা গহ্বব প্রস্তত হয় (হংপগ্ডে যেন্গপ 
হইয়া থাকে )। এ গহবরের ভিতরে যে সমস্ত ৩০19 বা কোয.দৃষ্ট হয় উহারাই 
ক্রমে 0০7085615 বা রক্তঞ্ণিকা নাম পাইপ! থাকে । কেপিলারী গুলি 


উবপে প্রস্তত হইয়। থাকে । 


ায়ু বা ৩৮০৪৩ 97562, 


শ্বাধু লফল কিজ্পে প্রস্তুত হর? [7105 পাত (79 5৬065 8586612 


08৬6101260 ? 
59721 1৩5৩3 বং ৫৫30191 1761563 অর্থ ৎ মেরুদণ্ডের ও ফায়োটির 


বায়ু গ্রগুলি 1168085 নামক পর্দা, হইতে প্রস্থত হইয়া থাকে । কেবল 


১৬৪ বৈহত০০0৭ 8517. 


০০৮০ ও 01500075 অর্থাৎ চক্ষু এবং নাসিকাব বিশেষ চৈতন্তোৎপ!ক শান 
দ10500৮ 061611০9115 অর্থাৎ মধ মন্তিক্কের সম্মুপ অশের কোষ সমূছ 
হইতে উৎপন্ন হয়! থাকে । 

ও 255391851 পর্দা হইতেই 51750800৩01 শ্াযু সকল গ্রস্ত চইয় 
থাকে। 

মেরুদণ্ডের গ্াযুস্থব্ের মত মেরুমজ্জা এনং মন্তিক্ষের কি একই উৎপত্তি 
স্থান? 1775 0106 5191081 ০010 500 01811) 010৩ 5810 011010 ৪5 09 
391) 015৩৭ ? 

হা, উহাদের ৪1৭5 870. 7160 175৮৫ অর্থাৎ ধূলব ও গাদা বর্ণের 
যু পদার্থ [0105৭ নামক পর্দি। হইতে উৎপন্ হইয়া থাকে। 

কিরূপে পৃষ্ঠ মজ্জার উৎপত্তি তয়? 17101) 51781150106 91081 ০01৫ 
96৮610180 ? 

[00158111717 নামক পর্দা গুলি বিস্তৃত ভইয়। যে [1711016%61706- 
পআ]নাট 105 নির্মিত হয় সেই প্রাথমিক ও মধ্যস্থলের খালেই পৃষ্ঠমজ্জা চ 
$031781 ০010 উৎপন্ন হইয়া থাকে | 


কিন্ধূপে ধূসর বর্ণের যু পদার্থ নির্মিত হয়? [77 15 হাক্ডি 0869 
(011760 ? 

(6110105210০ মধ্যেব এন স্থনে সন্ধীর্ণ হয় তজ্জন্য এ নল সর ও 
ভিম্বাকাব হয় এবং অবশেষে উঠার হট মুখ ফোড়া লাগে। উহার, উপবের 
এবং নিচেব ছুই ধার ক্রমে ২ পাতলা হইয| বিচ্ছির্ হয়। এই নলেব চতুষ্পাস্ব- 
শ্তিত 07৮50101875 হইতে সাদ আযু পদার্থ ড117 15666 উৎপন্ন হর এবং 
মধ্যস্কলে ধূসব (212১) যু পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

এইরাপে ধৃলব বায পদার্থেব চতুদ্দিক শ্বেত সাাঘু পদার্থ ঘেরিয়া থাকে। 
727)70%৩ নলের উপব ও নিচের দিক চিরিয়া গিরা 75১1৩ গ্রস্ত হুয়। 

মন্তিক্ষেব কোষ বা পদার্থ কিরূপে প্রস্তত হয়? (15৫০ 7০0 [15817 


9) 061001 ৬০১1013 ? 


ক্রণাবস্থায় 0)5৫91181 ০৪0৪1 বিস্তৃত হইয়া মন্তিফ কোষ প্রস্তুত হইয়! 
থাকে। ও 


আাংড০০৭ হখ গাব, ১৬৫ 


ক্ডাট ০6৮ানা ৬501৩ প্রথমতঃ দেখা যায়? ০৬ 17810906৮61 
631016118৮৩ আত? 

৩টি। 

গতোকটির ক্রিয়াকি 1 ড/17715 (76 07771578601 6801) ? 

চা 0৩ টি 830670৮০৭0৩ অর্থৎ সম্মুখ দিকের যু কোষ 
হইতে ২টি 0260 17251৮৩ এবং ২টি [71071501767 অর্থাৎ মন্তডিফকের বড় 
ৰড় অর্ধেক বায়ু চাপের তন্কুব হয়। | 

মধোর ৮৪5০1016 হইতে ০০107 11801060108) তাও 08601 
এবং 8006000ট 01 ৭১1৮15 প্রস্তত হইয়। থাকে । 

ওয় ব। শেষের ৮৪১1০1৩ হইতে 08701১৮1180) [01৭ ড৭17০7, ভাত৫০]1৯ 
০0)1605নদে এবং 80001601 087৮৩ বা যুব অঙ্কুর হইয়া থাকে । 

চক্ষু কি প্রকারে নির্দিত তয়? [1017 ৮7780190170 65৩ 0৮০৮৮০100৩৭? 

£800817101 8751 ৮৪৪1016 হইতে প্রত্োকদিকে এক একটি ছোট 
৩510৩ উঠে উহাদ্দিগকে চর ০100 ৮5510155 করে । উহাব! 
ফাঁপা খাকে। ও %০5101৩ বা ক্াযু চাপ পদার্থে যে ভাটি লাগান থাকে 
উবাই শেষে 0200 76৩ বা ধু হইয়। থাকে । তাঙ্াক পরে 1০75 প্রভৃতি 
প্রস্তত হইর! থাকে। 

লেন্স কিবূপে নির্মিত হয়? 170%% 15 [১079 0০11760? 

71071) ০61০ ₹€31০16৪ নামক ন্রাযু পদার্থের নিকট 601075 
নামক পন্দা কিধিৎৎ পুরু হইয়া [57৭ প্রস্তুত হইয়া থাকে । [৮179 ক্রমে 
(৮১৮০ ৮৩$1০1৪৭ গুলিকে পশ্চাতদিকে ঠেলিয়া লইয়া যায় যে পর্য্যন্ত না ০911৫ 
৬৫51০1৩৭ নামক ম্বায়কোযেব সম্মুখ ও পশ্চাৎ গাত্র এক হইয়! বায় এবং 
উহ্থাদের গহ্বরও বদ্ধ হইয়া পড়ে। 

এ %55101৩ পদার্থের সম্মুখ গাত্র হইতে কি প্রস্তত হয়? ড/1)9 0005 
67007 06 09010 811? 

রেটিনা (1২58)1৪)। 

প্দাৎ গান হইতে কি প্রত্থত হয়? 9256 00015 টিন (66 0505 
৪1)? 


সি 92৪. 


কোরয়েড নামক পর্ছার 0127766 1967 অর্থাৎ রঙ্গিল পর্দা বা.থাক্‌ 
প্রস্তুত হইয়া থাকে। পা 

[.৩7৭ নামক পদার্থের চতুর্দিকে অপটিক কাপ. (০9৮০ ০৮7) গুলি বৃদ্ধি 
পাইয়। উহাকে ধেরিয়া থাকে, কেবল নীচের দিকে যেফাক থাকে সেইফাকে 
০20০ 1)81%৩ থাকে এবং সেই 7580:৩ বা খালকে 01)0:01091 ?ি316 
ফকডে। 

ধ&ঁ খালেব উদ্দেশা কি? 19619 165 000102০9567 

এ খালের মধ্য দিয়া 11550ট18৭ নামক পর্দী গমন করিয়া থাকে। 
পর্দার ভ্বার। চক্ষুর় ০01/7৩00৬৩ 03৭8৪ বা সংযোগ তত্ত চক্ষু গহ্বর মধ্যে 
প্রবেশ করিয়। থাকে । 


কর্ণ_ চিক, 
কর্ণ কিন্নপে বিকাশ পায়? 11০৬ 15 চুন" 03৮৩1০1৪৭ ? 

' জ্রণাবস্থায় মন্তকের ছুই পার্থে এক একটি 061155510 বা! টেপা স্কান 
দুষ্ট হয়। উহ! কমে এক একটি 11970077৩ বা! বিল্ী দ্বারা আবৃত হয়। 
উদ্থাকে 0710719০16০ ৮০৪1০1৩ কহছে। 

এরূপ ৬৪১/০1৬এর উদ্দেশা কি? ৮/105৮ 1৭ 06 00190955০06 0015 
ড৮৩51০19 ? 

উহ! ঘ্বার। 1776617071 2 অর্থাৎ মধ্য কর্ণের 07671007170058190911767 
প্রস্তুত হয়| উহার চতুষ্পার্থ্বে যে 17165010183: পর্দা! থাকে তাহা স্বার! এ বিল্ী 
নির্মিত গহবরের বিবিধ অস্থি ও উপাস্থি নিন্মিত হইয়া! থাকে । অস্থিনির্মিত 
অর্ধ চত্্রাকার নলীগুলিও (১০7 $৩0110110019৮ 80815) উহ! দ্বারা প্রশ্থত 
হইয়া থাকে । 17165001856 দ্বার 81001 7৩166 ।অর্থাং শ্রবণের ছাযুও 


নির্শিত হই! থাকে। 


পপ শা পপ আস্প 


নাসিক 1০5৩, 


. জাসিকা কিজ্রপে বিকাশ পার? [70৬ 13 [০৩৩ ৫61০7৫৫ ? 
ই7৩1)6০-78321 0100৫55 নামক প্রবর্ধনের হই পার্খে 6010188: হাঙক 


ঠা ছার কহ ৩১51, 4৫০ 0504 ২9. ৯৯৭ 








পর্দার টির ব! টেপা স্থান হইতে]:নাসিকার ছুই গহ্ধর পশ্চানদিকে 
বিছ্ুর্ভিহয় হতক্ষ নাত্উগ্ার। মুলগহ্বরের সহিত সংযুকণ হু । - 


খাবাহী নলী ও যস্ত্র_-21160120 0৭৭] ৪0৫0)18894, 


খাদ্যবাহী নলী কিন্ূপে বিকাশ পার? [71০৮ 15 ঢা জ11100 10 
€৭1)৭1 0৩৬6190 ? 

90181701)179015015 নামক পর্দা! চমড়ে ছুপাট কইয়া সোজাভাবে ভাটে” 
ব্রালস্তপ্তেব সহিত সোজা ও পাশাপাশি ভাবে উঠে। ওঁ পর্দা হইতে 
45109501515 নলী উৎপরন্ুয়। এ পর্দা 017101)81017)6558110 08০ ব! 
নলীযী সহিত সংযুক্ত হয়। ৭০ ভ্রুণের ৪ মাস বয়সের সময় অদৃশ্য হর 
এস্কান হইতে ট056771৩5 উৎপর তয় । ভ্রণের & মাসেব বয়সকালে উহার 
আ/70711০] ছিত্বের উপর হইতে ভাএ]] 170651006 অর্থাৎ ক্ষুপ্র অন্তর উিত 
হয় এবং উহায় নিয়দেশ হইতে 1878৩ 177065070৩ অর্থাৎ বৃহৎ অন্ত উঠি 
থাকে । উহার্দের সন্ধিস্থলে 0520110 নামে 71০01600100 বা প্রবর্ধীন উঠিয়া! 
খাকে। ইহার পর উত্ত পর্দা হইতে ধর্কৃতের এক স্কানে ০০/৮০19000) অর্থাৎ 
ভাজ চষ্য়। 5101790) ব। পাকাশয় প্রস্তত হুইয়া খাকে। 

মলত্বাব। কিরূপে প্রস্তত হয়? [10%/ 40005 15 00717180 ? 

করণের ৬ কিন্বা ৭ সপ্তাহ বযক্রমকালে ৪1 এলং 817)71015 এই ছুট হপ্ত্রের 
সাধারণ সন্ধিষ্থলে মলম্বারের কৃত্রপাত য় । এ সময় একটি 5০:0০) ব! পর্দী 
776656005 ও 21197605কে, পৃথক করিয়। থাকে, উহার সবারই 6৩71050000 
খরাস্তত হইয়া! থাকে। মুখ গহবরও রূপে প্রস্তত হই! থাকে । 

11) ৮026 ০9 515 05 5811557-81700055 09 79170165315100 075 
1761 0619020 ? 

ছাট প্রাথমিক হিপাটিক নলী (৫9০) নান! অংশে বিভক্ক!ঃহইয়। থাকে । ও 
ছটা নলীর প্রবর্ধন হইতে যকত € 17৮5) উৎপন্ন হইয়। থাকে । নলীগুপির 
চ০1195675 অর্থাৎ সমাধির স্থল হইতে খন ও চাপ চাপ কতকগ্ডজি কোব 


১৬৮ 8হাদেছখাকিহত ০৬১৮ 59 0834 45. 





(55118) উৎপর হয়। শ্রী কোষগুলির মৃগ আধার 17779919856 নামক পদ্দ।। 
যরুং ঢাপগুলি 08500185£ হইতে উৎপন্ন হইয়! থাঝ্ে। ভ্রণের ৩* মাল 
বয়দ হইতে উহার [4৮০৫ না যত আপন ক্রিয়া করিতে থাকে (560:66৪)। 
[1০১০1১৫ নামক পর্দা। হুইত্তে 09170:583 অর্থাৎ ক্লোম যন্ত্রও.উৎপনন হইর! 
থকে । লাল! গ্রন্থি ১৪115৭1% 811)05) গুলিও [9715:688 যন্ত্রের নত গ্রত্তত 
হর কিন্ত উহাদের ভিতরকার পর্দা। ২11000006 08৩1091455৩) 150০9019351 নামক 
পর্ধ। হই-ত উৎপন্ন হইয়া থাকে । 


